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ABSTRACT 


Two cruises were conducted to the Grand Banks of Newfoundland during 
the 1974 International Ice Patrol season. The main purpose of these cruises was 
to assist Commander, International Ice Patrol in the prediction of iceberg drift. 


Direct current measurements were made in the Ice Patrol area with both subsur- ~ 


face current meter arrays and shipboard current meter stations. A flow onto the 
Grand Banks was observed in addition to the southerly flowing Labrador 
Current. An additional research project was completed involving the tagging of 
icebergs and the observation of their drift. 


Editor’s Note: Reference to a product or comment with respect to it in this 
publication does not indicate, or permit any person to hold out by republication in 
whole or in part or otherwise, that the product has been endorsed, authorized, or 
approved by the Coast Guard. 
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OCEANOGRAPHY OF THE GRAND BANKS REGION OF NEWFOUNDLAND 
APRIL-JULY 1974 


CHARLES R. WEIR’ 


INTRODUCTION 

During 1974 Ice Patrol Season the CGC 
EVERGREEN (WAGO-295) conducted two 
oceanographic cruises near the Grand Banks of 
Newfoundland (Fig. 1). These studies aided 
Commander, International Ice Patrol (CIIP) by 
providing him with real-time ocean current 
analysis. Experiments were also conducted to 
study the effect of ocean currents and wind on the 
drift of icebergs and to measure ocean currents 
directly with the use of current meters. 

The geostrophic component of the surface 
currents was computed from salinity and 
temperature data collected with an S/T/D 
Environmental Profiling System (STD). A level of 
no motion was assumed at 1000 meters. In water 
shallower than this depth, STD casts were taken as 
close to the bottom as practicable, normally 20 
meters. All data were processed real-time aboard 
ship using a Digital Data Logger/Computer 
System and the evaluated current information was 
transmitted to CIIP. The method of calculating the 
dynamic height for each station is described by 
Kollmeyer, et al. (1967). 


8-15 APRIL CGC EVERGREEN SURVEY 


From 8 April to 15 April the USCGC 
EVERGREEN conducted a survey along Standard 
Sections A3, A2B, A2A, and A2 mod. (Fig. 2). 
Fifty-two STD stations corresponding to Ice 
Patrol Station numbers 11491 through 11542 were 
occupied. The Labrador Current can normally be 
found flowing along the eastern edge of the Grand 
Banks (Scobie and Schultz, 1976). During this 
survey a portion of the Labrador Current was 
found to be flowing easterly, south of Flemish Cap. 
In addition the trough, or area that separates the 
North Atlantic Current and the Labrador Current, 
was unusually wide when compared to the normal 
pattern. For the southerly flowing portion of the 
Labrador Current, the maximum surface current 


was calculated to be 47.5 cm/sec between station 
11495 and 11496. The volume transport between 
these stations was 1.56 Sverdrups. This is 
comparable to past April surveys. That portion of 
the Labrador Current flowing eastward, south of 
Flemish Cap has a maximum calculated current of 
6 cm/sec between station 11519 and 11520. 
Although this was not a very strong current, it 
could have caused an iceberg to drift about 3 
nautical miles per day. 

At about 44°30’N, 45°30’W the North Atlantic 
Current divided into two separate patterns. The 
northerly arm of this warmer current was greatly 
intensified by the end of the month as was shown 
by the next survey. The maximum current velocity 
of the northerly area was 14.5 cm/sec between 
stations 11518 and 11519. Between stations 11504 
and 11505 the current was calculated to be 47 
cm/sec. 

The volume transport of the southward flowing 
Labrador Current was as follows: 


Section Volume Transport (x 10°M3/sec) 
A8 2.65 
A2B 2AZ 
2B 2.90 
A2 mod. Pastel 


29 APRIL-1 MAY 
CGC EVERGREEN SURVEY 


During this survey Standard Sections A2A and 
A2 mod were completed in addition to a special 
section connecting these standard sections: SS1. 
Thirty-six STD stations consisting of Ice Patrol 
Stations 11547 through 11578 were occupied. The 
purpose of the special section was to better 
measure the eastward flowing Labrador Current 
south of Flemish Cap. As can be seen from figure 
3, the current system was more complicated 


1U.S. Coast Guard Oceanographic Unit, Bldg. 159-E, 
Navy Yard Annex, Washington, D.C. 205938. 


during this survey. The northern arm of the North 
Atlantic Current intensified and was calculated to 
be flowing at 88 cm/sec between stations 11558 
and 11559. 
. The volume transport between these two 
stations was 5.74 Sverdrups. The wide trough 
region between the southerly flowing Labrador 
Current and the North Atlantic Current was still 
apparent. 

The volume transport of the Labrador Current 
during this survey was: 


Section Volume Transport (x 10®M3/sec) 
A2A 5.16 
A2 mod. 2.50 


8-16 JUNE CGC EVERGREEN SURVEY 


This survey consisted of sixty-six STD stations 
with Ice Patrol station numbers 11579 through 
11645. Sections A4, A2A, A8A, A3, A3B mod. and 
A2 mod. and a special section connecting A2A and 
A8, SS2 were occupied with a 3% day delay 
between sections A8A and A3 for current meter 
operations (Fig. 4). An extra section was added 
between the western end of A2 and St John’s, 
Newfoundland. Station 11649 was deleted. The 
most dominant feature of this survey was the 
cyclonic pattern centered at about 43°30’N 
48°30’W. The Labrador Current was flowing 
easterly south of Flemish Cap. The maximum 
calculated speed of the southerly flowing part of 
the Labrador was 44 cm/sec between stations 
11609 and 11610. The North Atlantic Current was 
calculated to be flowing at 62.5 cm/sec between 
stations 11602 and 11603. 


The volume transport of the Labrador Current 
during this survey was: 


Section Volume Transport (x 10®M3/sec) 
A4 07 

A3B mod 2.42 

A8A 1.58 

A8 1.00 

A2A 2.79 

A2 mod. 1.31 

29 JUNE-3 JULY 


CGC EVERGREEN CRUISE 

The final survey of the 1974 Ice Patrol Season 
was composed of Ice Patrol station numbers 11656 
through 11689 taken along Standard Sections 
A2B, A3, and A8A (Fig. 5). Two special sections, 
SS3 and SS4, connected A2B to A and A38A to A3 
respectively. A segment of the Labrador Current 


2 


continued to flow easterly, south of Flemish Cap 
although this part of the current was not well 
sampled by this survey. The maximum speed of the 
southerly flowing component of the Labrador 
Current was found between stations 11670 and 
11671 to be 35 cm/sec. The maximum velocity of 
the North Atlantic current was found between sta- 
tions 11680 and 11681 to be 75 cm/sec. 


The volume transport of the Labrador Current 
for this final survey was: 


Section Volume Transport (x 10®M3/sec) 
A2B 3.34 
A3 2.51 
A38A 1.44 


INSTRUMENTATION AND METHODS 


A Plessey Environmental Profiling System 
(STD) Model 9040 was used in conjunction with a 
Sonycraft, Inc. (Chicago, Illinois) Digital Data 
Logger (DDL), a Kennedy Co., Inc. 1600R tape 
recorder (Altadena, California) and a DDP-516 
Honeywell Computer. For a further description of 
this processing scheme see Rosebrook (1974), 
Morgan, et al. (1976) or Hayes (1978). 

Deep-sea reversing thermometer and salinity 
samples from Nansen bottles were compared with 
the STD values at maximum cast depth. The 
salinity of the Nansen cast samples was deter- 
mined with an inductive salinometer. The STD 
values varied from these quality control values by 
—.07 to +.01C in temperature and — .40 to +.08%p 
in salinity. 


ANCHORED CURRENT METER STATION 


To formulate an idea of the actual Eulerian 
currents encountered along the Grand Banks, 
current meter measurements were made. From 
2011Z on 27 April to 2111Z on 28 April 1974 the 
CGC EVERGREEN was anchored in 102 meters 
of water at position 45°36.8’N, 48°33.4’W. During 
this time two Hydro Products current meters, 
Model No. 502 were lowered over the side on the 
end of the STD cable. These meters recorded on 
strip charts current speed, current direction and 
sea water temperature once every 30 seconds. 
These meters were set such that they were to be 75 
meters and 25 meters from the bottom. To deter- 
mine the effect of the ship’s motion on the current 
meters, records were kept of the ship’s heading. 
The wire angle at the surface was recorded hourly 
along with weather conditions. At 1500Z on 28 
April the current meter wire became fouled on the 


anchor cable. This led to a wire angle of 50° which 
affected the depth of the meters to an unknown 
extent, although they continued to operate. The 
current meters were successfully recovered at the 
end of the experiment. The results are shown in 
figure 6. In this figure the tangential and normal 
components are oriented with the isobaths with the 
normal component in a direction of 140°T and the 
tangential component in a direction of 050°T. With 
such a short observational record it is difficult to 
analyze the current. However, it is important to 
note the high velocity of the normal component 
starting at 1500Z on the 28th. Calculations of the 
currents from oceanographic stations do not show 
this current. 


SUBSURFACE CURRENT 
METER ARRAYS 

In 1974, three current meter arrays were 
deployed in the Ice Patrol area. Figure 7 illustrates 
the array design used on these deployments. 
Depths represent the shipboard fathometer 
readout and were not corrected for the actual 
speed of sound. 

The first array was deployed in position 
44°42.7'N, 48°54.9’W in 13844 meters. The CGC 
EDISTO (WAGO-284) was the deployment plat- 
form with LCDR A. H. LITTEKEN, Jr. on board 
as Field Party Chief. The array was streamed from 
the forecastle using the anchor last method. The 
two EG&G Model 850 current meters were 
switched on at 1845Z 11 February 1974 and the 
array was set at 1945Z 11 February 1974. With 
this depth of water, current meter number 253 
would have been 794 meters below the surface and 
current meter number 229 would have been 1294 
meters below the surface. This array was retrieved 
on 8 April 1974 by the CGC EVERGREEN 
(WAGO-295). Current meter number 253 had 16 
days of good data. Current meter number 229 
contained no usable data since the compass 
readings were all zeros. The plot of the data from 
253 is shown in Figure 8. 

The second array was deployed by the CGC 
EVERGREEN in position 44°42.6’N, 48°58.0’W 
in 1124 meters. Current meter number 252 was set 
661 meters below the surface and was switched on 
at 1750Z on 8 April 1974. Current meter number 
301 was set 1092 meters below the surface and was 
switched on at 1801Z 8 April. The array was 
retrieved by the CGC EVERGREEN on 12 June 
1974. Unfortunately, neither current meter 
produced usable data. The tape did not advance on 
252 and the speeds read all zero on 301. 


The third array was deployed by the CGC 
EVERGREEN on 13 June 1974 in 1131 meters of 
water in position 44°41.7’N 48°55.0’W. Current 
meter number 254 was set 560 meters below the 
surface. Current meter number 300 was set 1071 
meters below the surface. This array was also 
streamed from the buoy deck using the anchor last 
method. The anchor was let go at 0435Z 13 June 
1974. This array was recovered by the CGC 
EVERGREEN at 1730Z on 12 April 1974. The 
tape on current meter number 254 was unreadable. 
The record on current meter 300 at first appeared 
to contain good data. However, further processing 
showed that this record could not be interpreted. 


PERSONNEL 
IP 1-74, Phase | 

LCDR A. H. Litteken, Jr.—Field Party Chief 

Mr. R. M. Hayes—Asst. Field Party Chief 

LTJG D. T. Jones 

MST1 B. R. Peters 

MST1 M. F. Alles 

ET2 W. S. Krug 
Phase Il 

Mr. R. M. Hayes—Field Party Chief 

LTJG D. T. Jones—Asst. Field Party Chief 

MST1 B. R. Peters 

MST! M. F. Alles 

MST2 R. H. Schultz 
IIP 2-74, Phase | and Il 

LCDR R. W. Scobie—Field Party Chief 

MSTC W. E. Heller—Asst. Field Party Chief 

ETC W. T. Lewis (Phase I only) 

MST1 B. R. Peters (Phase II only) 

MST1 M. F. Alles (Phase II only) 

MSTS3 J. S. Small 

MST1 J. H. Campbell, Jr. 

ET3 L. A. Haney 
OFF-SEASON CRUISES 

Data from off-season cruises were sent to 
Commander, International Ice Patrol for his use in 
predicting the coming Ice Patrol season. The CGC 
CHASE occupied Standard Section A2 in March 
1974. The CGC SHERMAN occupied Standard 
Section A4 in October 1974. These data follow the 
CGC EVERGREEN data. 
DATA 

The data presented in the Tables of 
Oceanographic Data are from the listings provided 
by the National Oceanographic Data Center 
(NODC), Washington, D.C. Standard and signifi- 
cant values were computed by the Oceanographic 
Unit and submitted to NODC (NODC Cruise No. 
31-8370.) 


ach AI uM, 
sac aside dl area oe 
1 thann areal bugts Arlee | ee en 


(age 1 igre 


De yg we yer 
ya 1 dee th dagitpaleiglie ty ranal Dar elads 


a as di 


ae cays 


ig . eR ger 
PLGA ae! Canbiee) le VE a pee 
a er ‘Veer ws A pea a 
wa ic > HAS oa 
Roabetena WE ©) “Au et ins Feanarte 
hee ee ig Arle ¢. Bn a). vw atnidey ay we 
Sraiamesiir yh Wee 0 i ae, eat we a rn 
a Wa a e 1 @ " hays ™ rans! Preis se Wi, is oe ott 
aah ie ‘ 7 tite 
SN teat i ee Ti rath re 


poh aie "im . 7 : oN 2 boa =) . Wes 2s. i 1 Fa pat es 
% A ig or ee ce ae ’ 


7 . MAT F ts a aay? x 
a UT Mes elle | eekly Ps Tl iff oda LAL 2 karo ea a “a 
talitilatyd sual of cling caitie er RA TR Tig sie lio oe 

re ah) nds GN, ond MES lin OL is gE 


i taut, See TONEY A TG EVI curried LY Acker 1 


ia comer a ¢ ise vires : F a PEER ra TH TT Gets al art ¥ a 
eee ene a (Bites FA Nie Fe LAME. wd RAG IO TS 
m Yo aAIY Amat Puta DOS ret oad Far ee OS gel “) : 
ntl ally ry Ty go ABA! ait LBes evista’ A (Ee aie C0 lansewa 
Ai: mit hy Se KDA A. eh tlle eh 
s mail viOvaAZea— rm woe a i POG. pi 4 
oe ae ealtys (ttijeetet ya =f sBA_ ae TG aN 4 rien at 
MAA GA 48 liad (eA Sh. abragae clk cma ab cage 
art’ Vedic (Tat) a ar eee | . 7 ¥ 
| his Fa : ‘we abt 
ee norar = fn CR yas el) eed t Paya 2 
d + bi At) eiaXe " AGA 7 
ba ) ? an yeti 
meee hy bare, SM) us 
Vy OVA! r “gir 4 ‘ , ary 
bp! itey? a hayt » , 7 tte tLe 
ae ; t ” Mahe 
alt, wie ' t Hi \ Bil 
" 
+fu ; whils a9 


ICEBERG TAGGING AND DRIFT STUDY, INTERNATIONAL 
ICE PATROL CRUISES 1974 
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ABSTRACT 


Iceberg tagging and drift experiments were 
conducted near the Grand Banks of Newfoundland 
in April and June 1974. Results of these 
experiments, which were an attempt to tag 
icebergs by encircling them with a floated line with 
RDF transmitters for relocation and identification, 
show that this method is not feasible. During 
storms the line parted from both strain and 
chafing. When weather was fair the iceberg would 
work free of the line circle, probably by rolling over 
or under the line and out of the circle. 

Average iceberg drift speeds vary from 10.3 
cm/sec to 56.5 cm/sec. The average drift angle 
with respect to the wind direction varies from 21° 
to the left to 92° to the right. When in the high 
velocity core of the Labrador Current, iceberg 
drift is predominantly controlled by the current. In 
the area of weak current, iceberg drift is deter- 
mined by wind drag on the subaerial portion and by 
water drag on the subsurface portion. The result- 
ant drift of an iceberg with respect to the wind is 
an important input to an iceberg drift model, and 
experimental methods for predicting this wind 
drift effect are discussed. 


INTRODUCTION 


During the 1974 Ice Patrol season the Coast 
Guard Research and Development Center and the 
Coast Guard Oceanographic Unit conducted an 
iceberg drift project aboard the CGC 
EVERGREEN. This project provided average 
drift vectors for six icebergs in the Grand Banks of 
Newfoundland area over a period of three to six 
days. The results were forwarded to Commander, 
International Ice Patrol (CIIP). Comparisons were 
then made by IIP between the observed drift 
values and those predicted by computer model. 
Icebergs were tagged to allow for the surveillance 


of a number of bergs distributed over an area of up 
to 300 square miles. This also assured positive 
identification upon subsequent visits to obtain posi- 
tion fixes. In the past, attempts have been made to 
mark icebergs using dye; however, iceberg 
melting, rain, wave action, and iceberg rolling 
often caused the dye patches to be washed away. 
The complications of tagging a berg for future 
recognition center around the dynamic nature of 
an iceberg. 

Icebergs near the Grand Banks often deteriorate 
rapidly. An iceberg’s rate of decay is a function of 
its environment and internal structure. Deteriora- 
tion is hastened by warm sea and air temperatures, 
as well as by rough seas. Rivulets of melting water 
may be seen cascading down the sides of some 
icebergs creating large channels on the surface and 
often collecting in pools in the basin areas. Others 
of the drydock variety have wave-cut embayments 
which concentrate wave forces and speed 
deterioration. Large chunks of ice often calve from 
icebergs to accelerate their destruction. 
Instabilities, which result from deterioration, 
cause icebergs to pitch and yaw and in severe cases 
to roll over completely. In consequence of these 
dynamic changes, it has been very difficult to put 
anything on, or attach any device to, an iceberg 
that would remain in position long enough to give 
positive identification over a significant time 
interval (i.e., about 5-7 days). 


METHODS 


During the International Ice Patrol 1974 season 
a method was tested for location redetermination 
and differentiation of icebergs used in drift studies 


1U.S. Coast Guard Oceanographic Unit, Bldg. 159-E, 
Navy Yard Annex, Washington, D.C. 20593 

2U.S. Coast Guard Research and Development Center, 
Groton, Connecticut 06340 


near the Grand Banks region. The bergs were 
surrounded by an array of floats (styrofoam 
cylinders) connected by buoyant line 
(polypropylene, %” diameter). The length of this 
line varied from 400m to 800m depending upon the 
size of the iceberg. A spar-type, buoyant RDF 
transmitter (Finders Buoy, Ocean Applied 
Research Corporation) was included in the line 
circle. One hundred and eighty degrees from the 
transmitter was a spar buoy with either-a radar 
reflector for electronic detection and/or red flags 
for visual detection (Fig. 9). 


Each RDF transmitter had a different transmis- 
sion frequency to permit positive identification 
independent of visual observation. The buoys were 
located with an automatic direction finder (Ocean 
Applied Research Corporation manufacturer) 
mounted on the bridge of the CGC EVERGREEN. 
The antenna for this system was secured to the 
railing just forward of the bridge. Early attempts 
at locating the RDF transmitters using handheld 
receiving sets were frustrated by the apparent om- 
nidirectionality of the signal at ranges closer than 
3700m as well as directional ambiguity at greater 
distances. 


The tagging arrays were deployed from the CGC 
EVERGREEN during April and June of 1974. 
This was accomplished by casting off a spherical 
float attached to one end of the line. The ship 
circled the iceberg playing out the line until the 
float could be recovered. The two ends of the line, 
each having eye splices and thimbles, were joined 
together with a shackle. The tethering ring of the 
RDF spar buoy was attached to the shackle and 
placed in the water. The iceberg, thus encircled, 
carried along its array as it drifted. 


During the first cruise (April/May 1974) the 
iceberg tagging project was plagued with the 
difficulty of locating suitable icebergs for tagging 
(i.e., small enough to tag) in the survey area. After 
three had been successfully deployed, all were 
carried from the icebergs during a storm which 
lasted two days. Winds reached 19.5 m/sec, and 
seas increased to 5 meters. Only one of these 
arrays was eventually recovered. The line on the 
recovered array was broken in two places. One 
break appeared to be the result of chafing. The 
other break occurred with such force that the ends 
of the polypropylene strands were fused together. 
In this case there was no sign of chafing. Because 
of these problems, little useful data were obtained 
on this cruise. 
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More favorable weather for iceberg tagging 
prevailed during the second cruise (June/July 
1974). Therefore, the CGC EVERGREEN, using 
similar arrays was able to track several icebergs in 
dense fog for nine days. 


ICEBERG DRIFT RESULTS 


The drift of the six icebergs was determined for 
the time between observations as often as possible 
during the period 20/0911Q to 29/0138Q June 
1974. Individual icebergs were tracked from 1.6 to 
4.8 days. Wind velocities were logged hourly by the 
CGC EVERGREEN ’s bridge watch. All icebergs 
tracked during the experiment were located in the 
area bounded by 44°30’N to 47°30’N and 47°00’W 
to 48°30’W. Air temperatures during the iceberg 
tagging project ranged from 3.9°C to 9.4°C with 
an average about 6.4°C. The surface sea water 
temperature for the same period ranged from 
1.1°C to 10.6°C with an average about 3.9°C. The 
weather was predominantly overcast with fog and 
visibility typically less than 100 yards for the entire 
drift survey. The sea state was moderate to calm. 
The data from observations taken during the 
second Ice Patrol cruise of 1974 are summarized in 
figure 10. 

The vector-averaged drift for the icebergs varied 
from 0.2 knts for iceberg No. 1 to 1.1 knts for 
iceberg No. 6. The average drift speed to average 
wind speed ratios ranged from .016 to .085. An 
expendable surface current probe (KOTECH 
Corporation) was deployed in the van of iceberg 
No. 6 and measured a surface current of 1.23 knts, 
setting at 193°T. This compared to the iceberg 
drift of 1.1 kns at 212°T. The wind was 13.5 knts 
from 319°T. 

The drift angle for the individual icebergs with 
respect to the wind direction had a large range of 
standard deviations from +18° to +81°. 
Furthermore, a number of observations (14%) 
indicated drift angles to the left of the wind. Ettle 
(1974) had iceberg drift data from past Ice Patrol 
cruises that gave a range of standard, deviations 
for drift angles from +54° to +104°. 

The frequency distributions of the individual 
drift angles and drift speed: wind speed ratios (Fig. 
11 and Fig. 12) for the 1974 drift data, reveal the 
fact that the majority of the drift angles occur to 
the right of the wind direction as expected in the 
Northern Hemisphere; however, the distribution of 
drift angles is continuous from 20° to 130°. The 
range extends from -116° to +180°, virtually all 
quadrants of the compass. The one iceberg (No. 1) 


which had a resultant drift angle to the left of the 
wind was observed in a area of very weak 
geostrophic currents that flowed opposite to the 
wind direction. No truly dominant mode is evident 
from the frequency distributions, but the greatest 
number of observations fell in the 80° to 90° and 
100° to 110° classes. 

Likewise the distributions of drift ratio frequen- 
cies is rather even throughout the range of 0.008 to 
0.132. Again no dominant mode can be observed. 

Since the measured wind speed varied merely 
between 10 and 20 knots during the drift study, no 
attempt was made to order. the wind drift angles 
and ratios by wind speed class. 


DISCUSSION 


Smith (1931) addressed the subject of current 
and wind control drift of icebergs and considered 
the primary forces responsible for iceberg drift 
to be gradient currents and wind. He concluded 
that the resultant drift is dependent upon the 
degree to which these factors combine. In turn the 
relative influence of each controlling force is deter- 
mined by the proportion above and below the sur- 
face at which the iceberg floats, the velocity and 
duration of the wind, and the velocity and depth of 

. the gradient current. For the majority of icebergs 
the effect of wind is least when there is a strong 
slope or gradient current present, and maximum 
when it is weak. The exceptions to this are the fan- 
tastically shaped icebergs in their last stages of 
decay which are winged or pinnacled so that they 
offer considerable surface area for drag and lift. 

Icebergs which drift along the continental slope, 
such as the ones studied during the 1974 Ice 
Patrol, come under the influence of the Labrador 
Current. This appears evident from the south- 
southwesterly drift of these icebergs (Fig. 18). 

The only exception was iceberg No. 1 which was 
tracked in a region of low current west of the 
mainstream of the Labrador Current, and in 
shallow water of 165 meters. For the majority of 
these icebergs, then, the resultant drift is 
controlled by the geostrophic current in the area; 
whereas, the angle of the drift with respect to the 
wind is a consequence of the time dependent rela- 
tionship between the relative drag force vectors of 
the net vertical current shear acting upon the 
submerged portion of the iceberg, and the wind 
drag on the above surface portion of the iceberg. 
Since the iceberg is affected by both air and water, 
there are two drag terms. If these drag coefficients 
are determined from the experimental data, then 
for a given wind velocity, the velocity of the wind 


driven surface current and the velocity of the 
iceberg could be calculated by integrating the drag 
forces over a time period necessary to reach 
equilibrium. The Coriolis force works in concert 
with the other forces, of course, to determine the 
resultant drift, but varies only with latitude and 
velocity. A small force associated with the slope of 
the sea surface must be considered as it tends to 
move the iceberg downhill. To predict iceberg drift 
these forces must be known or at least accurately 
approximated. 

Since the parameters routinely measured during 
Ice Patrol are wind velocity and geostrophic 
current, some attempt must be made to use these 
data for iceberg drift prediction. To do this, ac- 
curate estimates of the unknown forces must be 
made. Efforts have been made for many years 
(Smith, 1931; Budinger, 1960; Kollmeyer, 1965; 
and Ettle, 1974) to characterize the effect of 
oceanic forces on iceberg drift. Although each 
study contributed a share to the understanding of 
the interactions of the motive forces, none con- 
tained all the data necessary to specify the 
predicted drift. Furthermore, accurate iceberg 
tracking was handicapped by a lack of precise 
navigational equipment. The advent of satellite 
navigation has provided the necessary position 
determining accuracy. The 1974 Ice Patrol iceberg 
tagging experiment had as a goal the statistical 
sampling of several iceberg drifts and did not ob- 
tain all the necessary force measurements either. 


To improve the U.S. Coast Guard Ice Patrol’s 
iceberg drift prediction capabilities, two 
complimentary projects are being undertaken to 
quantify the wind effect on icebergs. The first of 
these is a statistical survey of iceberg dimensions 
in an effort to relate the above surface area to the 
submerged area. If, as Smith (1931) believed, there 
is a characteristic ratio of height to draft (and 
perhaps area) for each type of iceberg, then the 
form drag might be defined for a given type of 
berg. 

The second project entails a concentrated effort 
on a smaller number of icebergs using two vessels 
for the simultaneous measurement of iceberg drift, 
wind velocities, velocities of drogues designed to 
integrate the current over a known depth, and 
geostrophic current velocities. 


It is hoped that these studies together will 
provide the data base for a statistical determina- 
tion of wind effect drift angles and speed ratios for 
icebergs classified by their characteristic shape, 
and for wind speed classes. 
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FIGURE 2. Sea surface dynamic topography (dynamic meters) relative to the 1000 decibar surface, from data 
collected by CGC EVERGREEN, 8-15 April 1974. Contour interval is 2 dynamic centimeters. Oceanographic 
station numbers are given at turning points. 
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FIGURE 3. Sea surface dynamic topography (dynamic meters) relative to the 1000 decibar surface, from data col- 
lected by CGC EVERGREEN, 29 April-1 May 1974. Contour interval is 2 dynamic centimeters. Oceanographic 
stations position are indicated and the station numbers are given at turning points. 
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lected by CGC EVERGREEN, 8-16 June 1974. Contour interval is 2 dynamic centimeters. Oceanographic station 
positions are indicated and the station numbers are given at turning points. 
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FIGURE 5. Sea surface dynamic topography (dynamic meters) relative to the 1000 decibar surface, from data col- 
lected by CGC EVERGREEN, 29 June-3 July 1974. Contour interval is 2 dynamic centimeters. Oceanographic sta- 
tion positions are indicated and the station numbers are given at turning points. 
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FIGURE 6a. Anchored current meter data taken in position 45°36.8’N, 48°33.4’W by the CGC EVERGREEN, 


27-28 April 1974. Top current meter. 
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FIGURE 6b. Anchored current meter data taken in position 45°36.8’N, 48°33.4’W by the CGC EVERGREEN, 
27-28 April 1974. Bottom current meter. 
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FIGURE 7. Design employed for subsurface current meter measurements, IIP-1974. 
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FIGURE 8a. Data obtained from EG&G Model 850 current meter, No. 253. Depth of current meter was 794 meters 
below the surface in position 44°42.7’N, 48°54.9’W. Raw current data. 
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FIGURE 8b. Data obtained from EG&G Model 850 current meter, No. 253. Depth of current meter was 794 meters 
below the surface in position 44°42.7’N, 48°54.9’W. Current data has been smoothed to remove frequencies higher 


than 0.5 CPH. 
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FIGURE 8c. Data obtained from EG&G Model 850 current meter, No. 253. Depth of current meter was 794 meters 
below the surface in position 44°42.7’N, 48°54.9’W. Current data has been filtered to obtain frequencies lower 
than 0.8 CPD. 


PERIODIC RESIDUALS 
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FIGURE 8d. Data obtained from EG&G Model 850 current meter, No. 253. Depth of current meter was 794 meters 
below the surface in position 44°42.7’N, 48°54.9’W. Periodic Residuals. 
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FiGuRE 9. Array design employed in iceberg tagging and drift studies in April and June 1974. 
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FIGURE 10. Iceberg drift data from IIP-2-74. 
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FIGURE 11. Drift angle (degrees relative to wind direction). 
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FIGURE 12. Ratio of drift speed to wind speed. 
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FIGURE 13. Iceberg drift from IIP-2-74. 
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FIGURE 14. Vertical temperature (°C) section A3, occupied by CGC EVERGREEN, 8-10 April 1974. 
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FIGURE 15. Vertical salinity (%) section A3, occupied by CGC EVERGREEN, 8-10 April 1874. 
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FIGURE 16. Vertical temperature (°C) section A-2B, occupied by CGC EVERGREEN, 10-12 April 1974. 
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FIGURE 17. Vertical salinity (%) section A-2B, occupied by CGC EVERGREEN, 10-12 April 1974. 
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FIGURE 18. Vertical temperature (°C) section A-2A, occupied by CGC EVERGREEN, 12-14 April 1974. 
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FIGURE 19. Vertical salinity (%) section A-2A, occupied by CGC EVERGREEN, 12-14 April 1974. 
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FIGURE 20. Vertical temperature (°C) section A-2 mod., occupied by CGC EVERGREEN, 14-15 April 1974. 
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FIGURE 21. Vertical salinity (%) section A-2 mod., occupied by CGC EVERGREEN, 14-15 April 1974. 
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FIGURE 24. Vertical temperature (°C) section SS1, occupied by CGC EVERGREEN, 30 April 1974. 
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FIGURE 25. Vertical salinity (%o), section SS1, occupied by CGC EVERGREEN, 30 April 1974. 
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FIGURE 26. Vertical temperature (°C) section A-2 mod., occupied by CGC EVERGREEN, 30 April-2 May 1974. 
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FIGURE 27. Vertical salinity (%) section A-2 mod., occupied by CGC EVERGREEN, 30 April- 2 may 1974. 
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FIGURE 22. Vertical temperature (°C) section A-2A, occupied by CGC EVERGREEN, 29-30 April 1974. 
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FIGURE 23. Vertical salinity (% ) section A-2A, occupied by CGC EVERGREEN, 29-30 April 1974. 
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FIGURE 28. Vertical temperature (°C) section A-4, occupied by CGC EVERGREEN, 9-10 June 1974. 
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FIGURE 29. Vertical salinity (%p) section A-4, occupied by CGC EVERGREEN, 9-10 June 1974. 
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FIGURE 31. Vertical salinity (%o) section A-3B mod., occupied by CGC EVERGREEN, 10-11 June 1974. 
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FIGURE 82. Vertical temperature (°C) section A-3A, occupied by CGC EVERGREEN, 11-12 June 1974. 
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FIGURE 33. Vertical salinity (%o) section A-3A, occupied by CGC EVERGREEN, 11-12 June 1074. 
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FIGURE 34. Vertical temperature (°C) section A-3, occupied by CGC EVERGREEN, 13-14 June 1974. 
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FIGURE 35. Vertical salinity (%o) section A-3, occupied by CGC EVERGREEN, 13-14 June 1974. 
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FIGURE 36. Vertical temperature (°C) section SS2, occupied by CGC EVERGREEN, 14 June 1974. 
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FIGURE 37. Vertical salinity (%o) section SS2, occupied by CGC EVERGREEN, 14 June 1974. 
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38. Vertical temperature (°C) section A-2A, occupied by CGC EVERGREEN, 14-15 June 1974. 
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FIGURE 39. Vertical salinity (%o) section A-2A, occupied by CGC EVERGREEN, 14-15 June 1974. 
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FIGURE 40. Vertical temperature (°C) section A-2 mod., occupied by CGC EVERGREEN, 15-16 June 1974. 
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FIGURE 41. Vertical salinity (%o) section A-2 mod., occupied by CGC EVERGREEN, 15-16 June 1974. 
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FIGURE 42. Vertical temperature (°C) section A-2B, occupied by CGC EVERGREEN, 29-30 June 1974. 
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FIGURE 43. Vertical salinity (%p) section A-2B, occupied by CGC EVERGREEN, 29-30 June 1974. 
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FIGURE 44. Vertical temperature (°C) section SS3, occupied by CGC EVERGREEN, 30 June 1974. 
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FicuRE 45. Vertical salinity (%o) section SS8, occupied by CGC EVERGREEN, 30 June 1974. 
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FIGURE 46. Vertical temperature (°C) section A3, occupied by CGC EVERGREEN, 30 June-1 July 1974. 
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FIGURE 47. Vertical salinity (%o) section A3, occupied by CGC EVERGREEN, 30 June-1 July 1974. 
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FIGURE 48. Vertical temperature (°C) section SS4, occupied by CGC EVERGREEN, 1-2 July 1974. 
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FIGURE 49. Vertical salinity (%) section SS4, occupied by CGC EVERGREEN, 1-2 July 1974. 
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FIGURE 50. Vertical temperature (°C) section A-3A, occupied by CGC EVERGREEN, 2-3 July 1974. 
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FIGURE 51. Vertical salinity (%o) section A-3A, occupied by CGC EVERGREEN, 2-3 July 1974. 
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APPENDIX A 
OCEANOGRAPHIC DATA 


Cruises Listed 


Table I. CGC EVERGREEN, April-June 1974 
Table II. CGC CHASE, March 1974 
Table III. CGC SHERMAN, October 1974 


Codes Utilized 


To facilitate use of the oceanographic station data listing, entry headings 
which are not self-explanatory are described below. 


Matitde sites, sissies sys esas Degrees and minutes of latitude. 
Monpitudewes sae ee Degrees and minutes of longitude 
Depth tobottom ........ Uncorrected soundings in meters. 


Wave observations: 


1D) 0s enraunos carcass Rounded to nearest multiple of 10 degrees. 

HGWRS .cysaeie siectcn ene Increments of 1/2 meter. Sum of 5 meters plus in- 
crements of 4/2 meters if 50 is added to direction. 

121 Of Cy SCR GROLOCROISERD OLS TOrs If numerals 2 through 9 are entered, period in 


seconds is either twice the numeric entry or 2X 
(numeric entry)+1. 0=20 or 21 sec. 1=over 21 
seconds. X=calm or not determined. 


SHAG Ae Sebctedeicyaisiagene tree Sea state according to WMO Code 3700. 
Code Height Code Height 
0 0m 5 2.5-4m 
il 0-0.1m 6 4-6m 
2 0.1-0.5m 7 6-9m 
3 0.5-1.25m 8 9-14m 
4 1.25-2.5m 9 014m 
Weather Code.......... Weather according to WMO Code 4501. 
Code Code 
0 Clear 5 Drizzle 
1 Partly cloudy 6 Rain 
2 Cont. layers of a Snow and rain 
clouds and snow mixed 
3 Blowing snow, 8 Shower(s) 
sandstorm, etc. 9 Thunder- 


4 Fog, haze, dust storm(s) 


Cloud Code 


EYP iiss Seis seston ae Cloud type according to WMO Code 0500. 
Code Type Code Type 
0 Cirrus 5 Nimbostratus 
1 Cirrocumulus 6 Stratocumulus 
2 Cirrostratus ul Stratus 
3 Altocumulus 8 Cumulus 
4 Altostratus 9 Cumulonimbus 
X Clouds not visible due to darkness, fog, or other analagous phenomena 
AMOUNT jis '5)004 sxe Sete ec Cloud amount in eighths. Entry of the numeral 9 in- 


dicates cloud amount could not be estimated. 


Wind 
DiS ie. iis. sretbtenec on artes Rounded to nearest multiple of 10 degrees. 
SPOGG: .sierels «oj grate ws Wind speed in knots. 
Barometer............. Barometric pressure given in tens, units, and tenths 
of millibars. 
Wis!’ Codes fois «eeictoeis Visibility according to WMO Code 4300. 
Code Visibility Code Visibility 
0 Less than 50m 5 2-4km 
1 50-200m 6 4-10km 
2 200-500m 7 10-20km 
3 500-1000m 8 20-50km 
4 1-2km 9 50km or more 
DynjHts satin. os aoe se Dynamic height in dynamic meters with respect to 
1000 decibar reference surface. 
Messenger time......... Entered in hours and tenths of an hour. Indicates 
the starting time for lowering the STD sensor. 
Depths) <ciecharteitstsa Depth to nearest meter. 
TEMP eres sac as vclevegsereate Temperature to hundredths of a degree Celsius. 
Saliera cn aitrntccis avostee ite Salinity to hundredths of a part per thousand. 


SIQty. osc aciaccicorel: Sigma-t value. 


REFIO 31 
CONSEC 0001 
LAT 44 44.5N 
LONG 049 27.0W 


8370 


CASTNUM/TIME 


22.5 


REFID 31 
CONSEC 0002 
LAT 44 41.5N 
LONG 049 06.0W 


6370 


CASTNUM/TIME 


05.7 


REFID 31 
CONSEC 0003 
LAT 44 39.0N 
LONG 049 05.5W 


6370 


CASTNUM/TIME 


06.6 


44 


YEAR 1974 
MONTH 04 
OAY 08 
HOUR 22.5 
LVLTYP DEPTH 
sto 00000 
OBS 00001 
obs 00009 
STD 00010 
OBS 00013 
STD 00020 
oBs 00020 
STD 00030 
OBS 00030 
obs 00040 
STO 00050 
obs 00051 
obs 00057 
YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 09 
HOUR 05.7 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00000 
std 00010 
OBS 00010 
OBS 00014 
STO 00020 
OBS 00020 
STO 00030 
OBS 00030 
sto 00050 
OBS 00050 
oBsS 00059 
YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 09 
HOUR 06.6 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00000 
STO 00010 
OBS 00010 
STO 00020 
obs 00020 
OBS 00025 
sto 00030 
obs 00030 
STO 00050 
OBS 00050 
OBS 00058 
OBS 00068 
STO 00075 
OBS 00075 
OBS 00085 
STO 00100 
OBS 00100 
OBS 00105 
obs 00119 
STO 00125 
OBS 00125 
ops 00130 


TABLE I. 


BOTDP 00062 


SHI 
DAT 
ARE 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


00.44 
00.44 
00.38 
00.32 
0.01 
0.39 
0.43 
0.63 
0.64 
0.70 
0.66 
0.66 
0.66 


1 
05 


BOTDP 00068 


SHI 
OAT 
ARE 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


00.03 
00.03 
0.04 
0.04 
0.46 
0.64 
0.64 
0.93 
0.93 
0.99 
0.99 
1.04 


1 
05 


BOTOP 00146 


SHI 
OAT 
ARE. 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


0.12 
0.12 
0.12 
0.12 
0.33 
0.33 
0.84 
0.85 
0.85 
0.94 
0.94 
c.$9 
1.00 
1.08 
1.08 
1.24 
1.35 
1.35 
1.29 
1.28 
1.20 
1.20 
1.16 


1 
05 


CGC EVERGREEN, April—June 1974 


AIR TEMP 0164 DIR HG 
WET BULB 00.8 20 2 
BAROMETR 1030.0 SEA 
CLCUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T OYNDPTH 
32.88 26.40 00.000 
32.880 26.40 
32.895 26.41 
32.89 26.41 00.016 
32.876 26.42 
33.00 26.54 00.032 
33.015 26.55 
33.04 26.57 00.047 
33.040 26.57 
332125 26.65 
33-14 26266 00.076 
33-140 26.66 
332140 26.66 
eeeeeeeseseeees 
AIR TEMP 02.8 DIR HG 
WET BULB 0142 16 2 
BAROMETR 1029.5 SEA 
CLGUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNOPTH 
32.30 25.95 00.000 
32.300 25.95 
32032 25.57 00.021 
32-320 25.97 
32.350 26.01 
32.37 26.03 00.041 
32.370 26.03 
32044 26-10 00.060 
322440 26210 
32.48 26.13 00.098 
320480 26.13 
32-510 26.16 
seeeeeseeeeetee 
AIK TEMP 02.8 OIR HG 
WET BULB Ole2 16 2 
BAKOMETR 1029.5 SEA 
CLOUD T/A €L/TR 
SAL SIGMA-T DYNOPTH 
32.71 26.29 0c.000 
32-708 26.29 
32.71 26429 00.017 
32-708 26.29 
32.73 26.31 00.035 
32.726 26.31 
32-801 26.39 
32.82 26.40 00.052 
32-817 26.40 
32.86 26.44 00.084 
32.860 26.44 
32-886 26.46 
32.894 26.47 
32.91 26.49 00.123 
32-915 26.49 
32.970 26.54 
33.05 26.61 00.160 
33.050 26.61 
33.08u 26.63 
33.110 20.65 
33.18 26.71 00.195 
33-18< 26-71 
33-23< 26.75 
eseeeeteeeeeeee 


T PER WIND-DIR 19 

4 WINO-SPD 13 
WIND-FOR 

WEATHER XL 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR o 
DURATION 00.1 
ORIG O11 491 


SND VEL OXYG PO& TOT P NO2 NO3 
1448.4 
1448 .4 
1448.3 
1446.0 
1446.5 
1445.0 
1444.9 
1444.1 
1444.1 
1444.1 
1444.5 
1444.5 
1444.6 


T PER WIND-DIR 16 

2 WIND-SPD 04 
WIND-FOR 

WEATHER XO 


INST STO RECORDER 
TRACE DIR 1) 
OURATION 00.1 
ORIG OlL 492 


SNO VEL OXYG P04 TOTP \NO2 NOB 
1445.7 
1445.7 
144526 
1445.6 
1443.7 
1443.0 
1443.0 
1441.9 
1441.9 
1442.0 
1442.0 
1442.0 


T PER WIND-DIR 16 

2 WIND-SPD 04 
WINO-FOR 

WEATHER XO 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR 1) 
DURATION 00.1 
ORIG O11 493 


SNO VEL OXYG PO4 TOT P NO2 NO3 
1445.6 
1445.6 
1445.7 
1445.7 
1444.9 
1444.9 
1442.8 
1442.8 
1442.8 
1442.8 
1442.8 
1442.7 
1442.8 
1442.6 
1442.6 
1442.1 
1442.0 
1442.0 
144224 
1442.7 
1443.3 
1443.3 
1443.6 


$103 


$103 


$103 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 48 
1 SQUARE 49 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 48 
1 SQUARE 49 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 48 
1 SQUARE 49 


PH 


REFID 31 8370 
CONSEC 0004 
LAT 44 3T7.5N 
LONG 049 05.5W 


CASTNUM/TIME 


07-2 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 09 
HOUR 07.2 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00000 
OBS 00006 
STO 00010 
OBS 00010 
obs 00014 
STD 00020 
OBS 00020 
std 00030 
OBS 00030 
STO 00050 
OBS 00050 
OBS 00068 
STD 00075 
OBS 00075 
OBS 00078 
OBS 00088 
STO 00100 
OBS 00100 
STD 00125 
OBS 00125 
OBS 00138 
STO 00150 
oBs 00150 
OBS 00157 
OBS 00174 
OBS 00183 
STD 00200 
obs 00200 
OBS 00210 
OBS 00215 
OBS 00224 
OBS 00238 
oBs 00244 
STD 00250 
OBS 00250 
OBS 00258 
OBS 00278 
STO 00300 
obs 00300 
OBS 00303 
ops 00318 
OBS 00324 
OBS 00334 


BOTOP 00347 


SHI 
OAT 
ARE 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


00.04 
00.04 
00.03 
0.23 
0.23 
0.60 
0.70 
0.70 
1.00 
1.00 
1.16 
1.16 
1.32 
1.30 
1.30 
1.38 
1-41 
1.39 
1.39 
1.31 
1.31 
1.23 
1.03 
1.03 
0.99 
0.87 
0.68 
0.45 
0.45 
0.13 
00.19 
00.48 
00.64 
00.66 
00.76 
00.76 
00.83 
00.89 
01.18 
01.18 
01.18 
01.44 
01.47 
01.74 


1 
05 


AIK TEMP 03.4 


OIR HGT PER WINO-DIR OL 


WET BULB 0204 17,1 
BAKOMETR 1029.5 SEA 
CLLUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 

32.73 26.30 00.000 

32-729 26230 

32.740 26.30 

32072 26.30 00.017 

32-717 26.30 

32.783 26.37 

32.80 26.38 00.034 

32.799 26.38 

32.87 26245 00.050 

32-872 26245 

32.91 26.49 00.082 

32-912 26249 

32.952 26.53 

32.97 26.54 00.120 

32.960 26.54 

32.944 26.52 

32.995 26.56 

33.03 26-59 00.157 

33.026 26.59 

33.17 26.70 00.192 

33.166 26.70 

33.216 26.74 

33.34 26.83 00.224 

33.337 26.83 

33-341 20-83 

33.420 26.89 

33.486 26.94 

33.59 27.01 00.281 

33-586 27.01 

33.695 27.08 

33.809 27.16 

33.919 27223 

33.971 27226 

33.976 27.27 

34203 27.30 00.327 

34.026 27.30 

34.046 27.31 

34.081 27.34 

34218 27.40 00.363 

34-183 27.40 

34.184 27.40 

342269 27245 

34-295 27247 

34.362 27.50 

SSeereeeeseseee 


INST STO PECURKDER 

2 wINO-SPD 14 TRACE DIR vb 
WINOD-FOR CURATION 00.1 
WEATHER X1 CRIG O1l 494 


SND VEL OXYG P04 TCT P NO2 NO3 


1446.3 
1446.3 
1446.4 
1445.2 
1445.2 
1443.7 
1443.3 
1443.3 
1442.2 
1442.2 
1441.8 
1441.8 
1441.4 
1441.7 
1441.7 
1441.3 
1441.4 
1441.7 
1441.7 
1442.7 
1442.7 
1443.4 
1444.7 
1444.7 
1445.0 
1445.9 
1447.1 
1448.6 
1448.6 
1450.3 
1452.1 
1453.7 
1454.7 
1454.9 
1455.5 
1455.5 
1456.0 
1456.6 
1458.4 
1458.4 
1458.5 
1460.0 
1460.3 
1461.7 


TEN SW 1306 


5 SQUAKE 2 
2 SQUAKE 48 
1 SQUARE 49 


$103 PH 


45 


REFID 31 8370 
CONSEC 0005 
lat 44 38.2N 
LONG 048 59.50 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


06.5 


46 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 09 
HOUR 08.5 
DEPTH 
STO 00000 
OBS 00000 
STD 00010 
obs 00010 
sto 00020 
OBS 00020 
STO 00030 
OBS 00030 
OBS 00034 
obs 00039 
OBS 00044 
STO 00050 
OBS 00059 
STD 00075 
OBS 00084 
STO 00100 
OBS 00100 
OBS 00108 
Si) 00125 
OBS 00125 
OBS 00134 
STO 00150 
OBS 00165 
obs 00169 
OBS 00175 
OBS 00185 
OBS 00188 
OBS 00195 
STO 00200 
obs 00200 
OBS 00210 
OBS 00221 
OBS 00229 
OBS 00235 
STD 00250 
OBS 00260 
STD 00300 
OBS 00300 
OBS 00310 
obs 00316 
OBS 00326 
OBS 00340 
OBS 00345 
oBs 00350 
OBS 00356 
OBS 00365 
OBS 00370 
OBS 00386 
STO 00400 
OBS 00400 
OBS 00411 
OBS 00419 
OBS 00465 
OBS 00479 
OBS 00490 
STD 00500 
OBS 00509 
OBS 00520 
OBS 00530 
OBS 00539 
OBS 00560 
i) 00600 
oBs 00600 


BOTDP 00605 


SHI 
OAT. 
ARE 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


0.85 
0.85 
0.85 
0.85 
0.84 
0. 84 
0.88 
0.88 
0.91 
1.05 
1.29 
1.36 
1.44 
1.55 
1.57 
1.52 
1.52 
1.52 
1.37 
1.37 
1.03 
0.89 
0.47 
0.31 
0.18 
0.17 
0.16 
0.04 
0.02 
0.02 
00.06 
00.16 
00.18 
00.53 
00.71 
00.85 
01.53 
01.53 
01.53 
01.58 
01.96 
01.92 
02.08 
02.19 
02.08 
02.18 
02.16 
02.22 
02.44 
02.44 
02.53 
02.57 
02.94 
02.94 
02.95 
03.10 
03.21 
03.33 
03.36 
03.50 
03.68 
03.68 
03.68 


1 
05 


AIR TEMP 01.8 OIR HG 
WET BULB 00.9 49 (Xx 
BAROMETR 1029.8 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 
32-86 26243 00.000 
322856 26.43 
32286 26.43 00.016 
32.850 26.43 
32.85 26243 00.032 
32.855 26.43 
32.86 26.44 00.048 
32-861 26.44 
32-911 26.48 
32.920 26.49 
322943 26.52 
32.95 26.52 00.079 
32-960 26.54 
32.97 26.55 00.117 
32.997 26.57 
33.06 26.62 00.153 
33.065 26.62 
33218< 26.72 
33236 26.86 00.186 
33.364 26.86 
332524 26.98 
33.57 27.01 00.214 
33.620 27.04 
332666 27.07 
33.669 27.06 
332696 27.08 
33.707 27.09 
332747 272.12 
33.75 27.12 00.264 
33.750 27.12 
33-793 27215 
33.869 27.21 
33.945 27227 
34.000 27.29 
34.04 27.32 00.307 
34.084 27.34 
34.31 27.48 00.341 
34-314 27248 
34.382 27.53 
342406 27.55 
34.434 27.54 
34.452 27.56 
342495 27.58 
34-500 27.58 
340493 27.58 
34-510 27.59 
34.551 27.62 
34-615 27267 
34.62 27.65 00.396 
34-618 27.65 
342635 27.66 
34.640 27.66 
34-727 27.69 
34.744 27.71 
34.820 27.77 
34.83 27.76 00.439 
34.846 27.76 
34.874 27.78 
34.898 27.79 
34.915 27.79 
34.932 27.79 
34.92 27.78 00.477 
34.920 27.78 
SSCeeeeeeceyees 


iT PER WIND-DIR 17 INST STD RECORDER 
x WIND-SPD 10 TRACE DIR 
WIND-FOR DURATION 00. 


WEATHER X1 ORIG O1L 495 


SND VEL OXYG POs TOT P NO2 NO3 
1442.4 
1442 24 
1442.5 
1442.5 
1442.8 
1442.8 
1442.7 
1442.7 
1442.7 
1442.2 
1441.2 
1441.0 
1440.7 
1440.5 
1440.6 
1441.2 
1441.2 
1441.5 
1442.7 
1442.7 
1444.7 
1445.7 
1447.9 
1448.8 
1449.5 
1449.8 
1449.9 
1450.6 
1450.8 
1450.8 
1451.4 
1452-1 
145264 
1454.2 
1455.3 
1456 2 
1460.2 
1460.2 
1460.4 
1460.8 
1462.7 
1462.8 
1463.6 
1464 2 
1463.8 
1464.4 
1464.4 
1465.1 
1466.3 
1466.3 
1466.9 
1467.2 
1469.6 
1469.9 
1470.2 
1471.0 
1471.7 
1472.4 
1472.8 
1473.5 
1474.7 
1475.3 
1475.3 


o 
3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 48 
1 SQUARE 48 


SI03— PH 


REFID 31 8370 
CONSEC 0006 
LAT 44 35.8N 
LONG 048 47.0W 


CASTNUM/TIME 


10.3 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 09 
HOUR 10.3 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00000 
OBS 00006 
STD 00010 
OBS 00010 
sto 00020 
obs 00020 
STO 00030 
OBS 00030 
STD 00050 
OBS 00050 
oBs 00056 
OBS 00064 
obs 00066 
STD 00075 
OBS 00083 
STO 00100 
OBS 00100 
OBS 00109 
STO 00125 
OBS 00125 
OBS 00131 
OBS 00144 
STD Q0150 
OBS 00166 
OBS 00179 
OBS 00195 
STO 00200 
OBS 00200 
OBS 00205 
STD 00250 
OBS 00250 
OBS 00266 
obs 00273 
STO 00300 
OBS 00306 
OBS 00320 
OBS 00332 
OBS 00379 
obs 00394 
STD 00400 
OBS 00400 
OBS 00407 
ops 00466 
OBS 00485 
STO 00500 
OBS 00500 
OBS 00506 
OBS 00532 
OBS 00559 
STD 00600 
OBS 00600 
oBs 00621 
OBS 00666 
OBS 00675 
STO 00700 
OBS 00700 
STD 00800 
obs 00800 
STO 00900 
OBS 00900 
sto 01000 
OBS 01000 


BOT 
SHI 
DAT 
ARE 


OP 
PiEV 
A USE 
A 


TEMP 


1.14 

1.14 

1.15 

1.20 

1-20 

1.25 

1.25 

1.39 

1.39 

1.45 

1.45 

1.42 

1.05 

0.45 

0.06 
00.22 
00.62 
00.62 
00.99 
02.36 
02.36 
03.05 
03.17 
03.17 
03.18 
03.40 
04.54 
04.49 
04.49 
04.56 
04.34 
04.34 
04.30 
04.23 
04.22 
04.20 
04.13 
04.16 
04.01 
04.01 
04.11 
04.11 
04.04 
03.93 
03.94 
04.03 
04.03 
04.06 
04.03 
04.01 
03.85 
03.85 
03.73 
03.69 
03.69 
03.69 
03.69 
03.69 
03.69 
03.69 
03.69 
03.69 
03.69 


02195 


1 
05 


DIR HGT PER WIND-DIR 17 INST STD RECORDER 


AIR TEMP 01.7 
WET BULB 00.9 16 0 
BAROMETR 1030.1 SEA 
CLGUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 
32.63 26.26 00.000 
322625 26226 
322643 26.27 
32.65 26.28 00.018 
32-65u 26.28 
32266 26229 00.035 
322657 26.29 
32.71 26.33 00.052 
32e7lu 26.33 
32.74 26.35 00.086 
32.736 26.35 
32.808 26-41 
32.921 26249 
33-217 26.71 
33230 26-76 00.123 
33.387 26.82 
33.58 26.95 00.153 
33.580 26.95 
33.845 27.14 
33.98 27215 0c.179 
33.976 27.15 
34-106 27.19 
34.165 27.23 
34.18 27224 00.201 
342237 27.28 
34.307 27.32 
34-435 27.30 
34244 27.31 00.242 
34.443 27.31 
34.454 27.31 
34.49 27.37 00.281 
34492 27.37 
34.517 27.39 
34.527 27.41 
34.56 27.43 00.316 
34.567 27244 
34.586 27647 
342601 27.47 
34.624 27.51 
34.663 27.54 
34-67 27.53 00.381 
34.667 27.53 
342655 27.53 
34.714 27.59 
34.743 27-61 
34.78 27.63 00.437 
34.781 27.63 
34-785 27.63 
34-2806 27.65 
34.830 27.67 
34.85 27.70 00.485 
342646 27.70 
34.855 27.72 
34.890 27.75 
34.895 27.76 
34.90 27.76 00.529 
34.895 27.76 
34-90 27.76 00.570 
34.899 27.76 
34.90 27.76 00.613 
34.899 27.76 
34.90 27.76 00.656 
34-899 27.76 
SOSSSES EOE SEE RE 


2 WIND-SPD 08 TRACE DIR 
WIND-FOR DURATION 00. 
WEATHER XL CRIG O11 496 


SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 


1440.7 
1440.7 
1440.8 
1440 .6 
1440 6 
1440.6 
1440.6 
1440.1 
1440.1 
1440.2 
1440.2 
1440.6 
144206 
1445.8 
1447.9 
1449.64 
1451.8 
1451.8 
1454.0 
1460.5 
1460.5 
1463.8 
1464.6 
1464.7 
1465.1 
1466.3 
1471.6 
1471.4 
1471.4 
1471.8 
1471.7 
1471.7 
1471.8 
1471.7 
147261 
147261 
1472.1 
1472.5 
1472.6 
1472.9 
1473.5 
1473.5 
1473.3 
1473.9 
1474.3 
1474.9 
1474.9 
147522 
1475.5 
1475.9 
1475.9 
1475.9 
1475.8 
1476.4 
1476.6 
1477.0 
1477.0 
1478.6 
1478.6 
1480.3 
1480.3 
1482.0 
1482.0 


o 
4 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 48 
1 SQUARE 48 


$103 PH 


47 


REFID 31 8370 
CONSEC 0007 
LAT 44 32.7N 
LONG 048 31.0W 


CASTNUM/TIME 


12.7 


48 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 09 
HOUR 12.7 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00000 
STD 00010 
obs 00010 
$To0 00020 
OBS 00020 
sTO 00030 
OBS 00030 
STO 00050 
OBS 00050 
OBS 00069 
STD 00075 
OBS 00075 
OBS 00083 
OBS 00090 
STD 00100 
OBS 00100 
OBS oolll 
STD 00125 
OBS 00125 
STO 00150 
OBS 00150 
OBS 00167 
OBS 00193 
STD 00200 
oss 00200 
OBS 00210 
OBS 00241 
STO 00250 
OBS 00250 
OBS 00266 
STD 00300 
OBS 00300 
OBS 00312 
obs 00361 
OBS 00373 
OBS 00382 
OBS 00391 
STD 00400 
obs 00400 
OBS 00433 
OBS 00442 
OBS 00452 
OBS 00471 
STO 00500 
oBs 00500 
STD 00600 
OBS 00600 
OBS 00661 
STO 00700 
OBS 00700 
sto 00800 
OBS 00800 
OBS 00844 
OBS 00870 
OBS 00880 
STO 00900 
OBS 00900 
STO 01000 
obs 01000 
OBS 01031 


BOTOP 02926 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


02.50 
02.50 
02.56 
02.56 
02.58 
02.58 
02.60 
02.60 
02.65 
02.65 
02.70 
02.82 
02.82 
01.90 
01.74 
01.96 
01.96 
03.05 
03.48 
03.48 
04-26 
04.26 
04.55 
05.02 
04.73 
04.73 
04.23 
04.17 
03.91 
03.91 
02.86 
04.33 
04.33 
04.52 
04.77 
04.70 
04.70 
04.77 
04.77 
04.77 
04.52 
04.41 
04.46 
04.37 
04.34 
04.34 
04.15 
04.15 
04.02 
04.03 
04.03 
03.84 
03.84 
03.75 
03.88 
03.77 
03.75 
03.75 
03.72 
03.72 
03.68 


1 
05 


AIK TEMP 0324 CIR HGT PER WIND-DIR 17 INST STO RECORDER 
WET BULB 02.3 o7 ul 3 WINO-SPD 09 TRACE DIR oO 
BAKOMETR 1027.3 SEA WIND-FOR DURATION 00.4 
CLUUD T/A CL/TR WEATHER XL CRIG O1l 497 
SAL SIGMA-T DYNOPTH SND VEL OXYG PUS TOT P NO2 NO3 
33.03 26.38 00.000 1457.8 
33.03u 26.38 1457.8 
33.06 26.40 00.016 1456.2 
33.060 26.40 1458.2 
33.07 26440 00.033 1458.5 
33.070 26.40 1456.5 
33.08 26.41 00.049 1458.8 
33.080 26.41 1458.8 
33.10 26.42 00.082 1459.3 
33-100 26242 1459.3 
33-200 26.50 1460.0 
33.19 26.48 00.121 1460.6 
33.190 26.48 1460.6 
33.24u 26.59 1456.8 
23.466 26.78 1456.5 
33.55 26.84 00.156 1457.7 
332550 26284 1457.7 
33.81lu 26.95 1463.0 
33.93 27.01 00.185 1465.3 
33.930 27.01 1465.3 
34.07 27.04 00.211 1469.2 
34.070 27.04 1469.2 
34.100 27.03 1470.7 
34-300 27.14 1473.3 
34229 27.17 00.261 1472-2 
342290 27.17 1472.2 
34.270 27.20 1470.3 
342300 27.23 1470.6 
34.30 27.26 00.305 146926 
34230u 27226 1469.6 
34-340 27.30 1469.8 
34246 27.34 00.345 1472.4 
342460 27.34 1472.4 
34249 27.35 1473.5 
34.570 27238 1475.4 
34.570 27.39 1475.3 
342600 27.41 1475.5 
34-610 27.41 1476.0 
34262 27.42 00.419 1476.1 
342620 27242 147661 
34-610 27244 1475.6 
34.620 27246 1475.3 
34263u 27246 1475.7 
34-630 27.47 1475.7 
34.65 27.45 00.487 1476.0 
342650 27-49 1476.0 
34.70 27.55 0C.550 1477.0 
34.700 27255 1477.0 
34.730 27.59 1477.5 
34.75 27-61 00.608 1478.2 
34-75u 27.61 1478.2 
34.79 27.66 00.662 1479.1 
34-790 27.66 147961 
34.810 27.68 1479.5 
342820 27.68 1480.5 
34-840 27.70 1480.2 
34.84 27.71 00.712 1480.5 
34.84uU 27.71 1480.5 
34.90 27.16 00.757 1482.1 
34-900 27.76 1482.1 
34-9lu 27.77 1482.5 
SSCCEEE EOS SE SES 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 48 


$103 PH 


REFIO 31 68370 
CONSEC 0008 
aT 44 286.8N 
LONG 048 13.0W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


15.2 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 09 
HOUR 15.2 
DEPTH 
sto 00000 
oBs 00000 
sto 00010 
oBs 00010 
sto 00020 
oss 00020 
sto 00030 
OBS 00030 
oss 00040 
sto 00050 
obs 00059 
sto 00075 
obs 00075 
obs 00097 
STO 00100 
obs 00100 
STO 00125 
OBS 00125 
oBs 00142 
sto 00150 
obs 00150 
oBs 00173 
STD 00200 
obs 00200 
oes 00239 
STO 00250 
oBs 00250 
obs 00295 
sto 00300 
oBs 00300 
OBS 00308 
obs 00329 
OBS 00370 
STO 00400 
OBS 00400 
OBS 00420 
OBS 00437 
OBS 00457 
oss 00480 
STO 00500 
oBs 00500 
oBs 00544 
sto 00600 
OBS 00600 
ops 00618 
OBS 00638 
oBs 00679 
STD 00700 
oBs 00700 
oBs 00719 
obs 00727 
oBs 00730 
OBS 00748 
OBS 00761 
obs 00778 
STD 00800 
obs 00600 
obs 00628 
OBS 00838 
OBS 00850 
oBs 00890 
STD 00900 
OBS 00900 
OBS 00927 
STO 01000 
OBS 01000 
oss 01019 


BOTDP 03339 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


00.93 
00.93 
00.93 
00.93 
02.46 
02.46 
02.55 
02.55 
02.68 
03.24 
03.47 
03.25 
03-25 
03.29 
03.27 
03.27 
04.25 
04.25 
04.91 
04.68 
04.68 
03.77 
04.88 
04.68 
04.87 
04.92 
04.92 
05.51 
05.30 
05.30 
05.53 
05.63 
04.55 
04.44 
04.44 
04.47 
04.39 
04.41 
04.31 
04.31 
04.31 
04.35 
04.17 
04.17 
04.09 
04.25 
04.25 
04.17 
04.17 
04.15 
04.16 
04.24 
04.26 
04-22 
04.20 
04.12 
04.12 
03.91 
03.93 
03.89 
03.84 
03.88 
03.88 
03.88 
03.77 
03.77 
03-76 


1 
05 


AIR TEMP 06.4 
WET BULB 05.3 


DIR HG 
06 0 


BAROMETR 1031.7 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 
33-28 26.69 00.000 
33-280 26.69 
33.28 26.65 00.014 
33.280 26.69 
33-51 26.77 00.027 
33.511 26.77 
33.53 26.78 00.040 
332535 26.78 
33-536 26.77 
33.63 26.60 00.065 
33-680 26.81 
33.66 26.81 00.097 
33.657 26.81 
34ellz 27.17 
34220 27225 00.123 
342202 27.25 
34235 27.27 00.143 
34.354 27.27 
34-506 27.32 
34.50 27.34 00.163 
34.500 27.34 
342453 27.40 
34.79 27.54 00.197 
34.787 27254 
34.789 27.54 
34.82 27.56 00.225 
34.819 27.56 
34.976 27-62 
34.99 27.66 00.252 
34.995 27.66 
352026 27.65 
35.050 27.66 
34.931 27.69 
34.95 27.72 00.297 
34.951 27.72 
34.985 27.75 
35.001 27.77 
35-017 27.78 
35.027 27.80 
35.05 27.81 00.336 
35.051 27.81 
35-084 27.83 
3511 27.88 00.368 
35.106 27.88 
35-116 27.89 
35-2155 27.90 
35.173 27.92 
35218 27.93 00.396 
35-181 27.93 
35-193 27.95 
35-220 27.97 
35-220 27.96 
35-222 27.96 
352229 27.97 
35.241 27.98 
35-24 27.99 00.420 
354240 27.99 
35-227 28.00 
352239 28.00 
352235 28.01 
352256 26.03 
35227 28.04 00.439 
35e27< 28.04 
35-282 28.04 
35.31 28.08 00.455 
350314 28.08 
352320 28.09 
eOeKSSS OO SEE EES 


T PER WIND-DIR 00 

2 WIND-SPD 00 
WIND-FOR 

WEATHER X4 


SND VEL OXYG 


1451.1 
1451.1 
1451.3 
1451.3 
1458.6 
1458.6 
1459.2 
1459.2 
1459.9 
1462-6 
1463 .8 
1463.1 
1463.1 
1464.2 
1464.3 
1464.3 
1469.61 
1469.1 
1472.3 
1471.5 
1471.5 
1468.0 
1473-5 
1473.5 
1474.1 
1474.6 
1474.6 
1477.9 
1477.2 
1477.2 
1478.3 
1479.1 
147522 
1475.2 
147542 
1475.7 
1475.7 
1476.1 
1476.1 
1476.5 
1476.5 
1477.4 
1477.6 
1477.6 
1477.6 
1478.6 
1479.3 
1479.4 
1479.4 
1479.6 
1479.8 
1480.2 
1480.6 
1480.7 
1480.9 
1480.9 
1480.9 
1480.5 
1480.7 
1480.8 
1481.3 
1481.6 
1461.6 
1482.1 
1482.9 
1482.9 
1483.2 


INST STD RECORDER 


TRACE OIR o 
DURATION 00.4 
ORIG O11 498 


P04 TOT P NO2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 48 
1 SQUARE 48 


$103 PH 


49 


REFIO 31 8370 
CONSEC 0009 
LaT 44 23.2N 
LONG 047 45.5W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


18.1 


50 


TaBLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 09 
HOUR 18.1 
DEPTH 
STO 00000 
OBS 00000 
STO 00010 
obs 00010 
STD 00020 
oBs 00020 
STO 00030 
obs 00030 
oBs 00040 
STO 00050 
OBS 00050 
OBS 00067 
STO 00075 
OBS 00075 
OBS 00089 
sto 00100 
obs 00100 
obs 00109 
sTD 00125 
OBS 00125 
OBS 00129 
OBS 00138 
oBs 00143 
OBS 00147 
STD 00150 
obs 00150 
OBS 00159 
OBS 00179 
sto 00200 
OBS 00200 
oBs 00240 
STD 00250 
OBS 00280 
OBS 00293 
sto 00300 
OBS 00300 
OBS 00309 
obs 00329 
STO 00400 
OBS 00400 
obs 00440 
OBS 00480 
STD 00500 
OBS 00500 
OBS 00520 
STD 00600 
obs 00600 
OBS 00628 
STO 00700 
obs 00700 
obs 00746 
STO 00800 
OBS 00800 
OBS 00847 
OBS 00859 
OBS 00888 
STO 00900 
OBS 00900 
OBS 00925 
STO 01000 
OBS 01000 
OBS 01028 


BOTDP 03555 


SHIP EV 
OATA USE 
AREA 


TEMP 


01.70 
01.70 
01.70 
01.70 
01.35 
01.35 
01.28 
01.28 
01.08 
01.32 
01.32 
01.58 
01.52 
01.52 
01.60 
01.35 
01.35 
02.05 
02.36 
02-36 
02.84 
03.07 
02.97 
03.04 
03.05 
03.05 
03.47 
03.76 
03.83 
03.83 
04.40 
04.50 
04.54 
04.44 
04.54 
04.54 
04.56 
04.41 
04.65 
04.65 
04.83 
04.67 
04.74 
04.74 
04.74 
04.39 
04.39 
04.42 
04.19 
04.19 
04.18 
03.95 
03.95 
03.93 
04.01 
03.92 
03.96 
03.96 
03.98 
03.84 
03.84 
03.80 


1 
05 


AIR TEMP 05.6 


WET BULB 04.6 23 1 
BAROMETR 1031.5 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGHA-T OYNDPTH 
33.35 26.69 00.000 
33-346 26.69 
33.35 26.69 00.014 
33-348 26.69 
33.37 26.74 00.027 
33.373 26.74 
33-37 26.74 00.040 
332372 26.74 
332412 26.79 
33.45 26.80 00.066 
33-452 26.80 
33-499 26.82 
33.53 26.85 00.097 
332533 26.65 
33-621 26.92 
33.93 27.18 00.123 
33-926 27.18 
34.036 27222 
34.17 27230 00.144 
34-167 27230 
34.263 27.33 
34-300 27234 
34-300 27.35 
342347 27.38 
34238 27-41 00.162 
34.379 27.41 
340462 27243 
34.554 27.48 
34-61 27-52 00.195 
34-613 27.52 
34.786 27.60 
34.861 27-61 00.222 
34.876 27265 
34.896 27.68 
34-91 27.68 00.247 
34.911 27.68 
342914 27.68 
34-922 27.70 
35.04 27.77 00.289 
352036 27.77 
35.087 27.79 
352101 27.81 
35013 27.83 00.325 
35.129 27.83 
350132 27283 
35015 27.88 00.357 
350146 27.88 
35.174 27.90 
35.18 27.93 00.385 
35-184 27.93 
35.210 27.96 
35.21 27.98 00.408 
352214 27.98 
35.2406 28.01 
350263 28.02 
35.271 28.03 
35228 28.04 00.428 
350284 28.04 
352300 28.05 
35.33 28.08 00.444 
35-320 28.08 
35033< 28.09 
9805048 S9See 888 


DIR HGT PER WIND-DIR 13 INST STD RECORDER 


5 WINO-SPD 08 TRACE DIR o 
WIND-FOR DURATION 00.4 
WEATHER X4 ORIG 011 499 11 


SND VEL OXYG PO4 TOT P NO2 = =—NO3 


1454.7 
1454.7 
1454.8 
1454.8 
1453.5 
1453.5 
1453.3 
1453.3 
1452.7 
1453.9 
1453.9 
1455.4 
1455 04 
1455-4 
1456.1 
1455.6 
145526 
1459.0 
1460.8 
1460.8 
1463.0 
1464.2 
1463.9 
1464.3 
1464.4 
1464.4 
1466.5 
1468.2 
1468.9 
1468.9 
1472.2 
1472.8 
1473.6 
1473.4 
1473.9 
1473.9 
1474.2 
1473.9 
1476.2 
1476.2 
1477.7 
1477.7 
1478 4 
1478 24 
1478.7 
1478.6 
1478.6 
1479.2 
1479.5 
1479.5 
1480.2 
1480.2 
1480.2 
1480.9 
1481.5 
1481.6 
1482.0 
1462.0 
1482.5 
1483.2 
1483.2 
1483.5 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 47 


$103 PH 


REFIO 31 8370 
CONSEC 0010 
aT 44 15.0N 
LONG 047 11.50 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


22-5 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 09 
HOUR 22-5 
DEPTH 
STD 00000 
OBS 00000 
STD 00010 
STO 00020 
OBS 00020 
sto 00030 
oBs 00041 
sto 00050 
OBS 00064 
STO 00075 
sto 00100 
OBS 00100 
sto 00125 
sto 00150 
OBS 00155 
OBS 00175 
sto 00200 
oBs 00210 
oss 00222 
STO 00250 
OBS 00250 
obs 00271 
STO 00300 
OBS 00300 
oBs 00325 
STO 00400 
obs 00400 
sto 00500 
oBs 00500 
STO 00600 
obs 00600 
STD 00700 
OBS 00700 
sto 00800 
OBS 00800 
sto 00900 
STO 01000 
OBS 01000 
OBS 01033 


BOTOP 03933 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


03.70 
03.70 
03.53 
02.21 
03.21 
02.73 
02.06 
00.98 
00.21 
01.28 
03.31 
03.31 
03.64 
05.36 
05.87 
08.47 
05.01 
04.22 
03.73 
05.35 
05.35 
04.37 
04.65 
04.65 
05.84 
05.04 
05.04 
05.25 
05.25 
04.49 
04.49 
04.34 
04.34 
04.16 
04.16 
04.11 
03.96 
03.96 
03.89 


1 
05 


AIR TEMP 07.8 


OIR HGT PER WINO-DIR 
2 WIND-SPD 
WIND-FOR 

WEATHER 


WET BULB 06.2 06 0 
BAROMETR 1032.9 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 
32.78 26.07 00.000 
32.780 26.07 
32-83 26013 0c.019 
32.86 26.18 00.038 
32.860 26.18 
32-87 26.23 00.056 
322880 26.29 
32-88 26.37 00.091 
322880 26.41 
33204 26.48 00.131 
33239 26.60 00.169 
33.390 26.60 
33245 26.61 00.205 
33.86 26.77 00.239 
34.010 26.81 
342680 26.97 
34.18 27.205 00.298 
34.080 27.05 
342030 27.06 
34.30 27.10 0C.349 
342300 27-10 
34.230 27216 
34.29 27.17 00.398 
34.290 27.17 
34-576 27.25 
34-58 27.36 00.483 
342580 27236 
34-71 27244 00.557 
34.710 27244 
34.70 27.52 00.625 
34.700 27252 
34.73 27.56 00.687 
34.730 27.56 
34.79 27262 00.746 
34.790 27.62 
34.83 27266 00.800 
34.87 27.71 00.850 
34.870 27.71 
34-880 27272 
SSSSSSS ESSER EE 


SND VEL OXYG 


1462.6 
1462.6 
1462-1 
1460.9 
1460.9 
1459.0 
1456.3 
1451.6 
1448.4 
1453.6 
1463 4 
1463.4 
1465.3 
1473.5 
1475.8 
1487.2 
1473.2 
1470.0 
1468.1 
1475.6 
147526 
1471.8 
1473.6 
1473-6 
1479 «2 
1477.2 
147722 
1479.9 
1479.9 
1478.4 
1478.4 
1479.5 
1479.5 
1480.5 
1480.5 
1482.0 
1483.1 
1483.1 
1483.3 


33 
02 


xL 


INST STD RECORDER 
TRACE OIR 1?) 
DURATION 00.6 
GRIG O11 500 


PO4 TOT P NOo2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 47 


$103 PH 


51 


REFID 31 8370 
CONSEC ooll 
LAT 44 08.4N 
LONG 046 37.2W 


CASTNUM/TIME 


02-1 


52 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 10 
HOUR 02.1 
LVLTYP DEPTH 
sto 00000 
OBS 00000 
sto 00010 
OBS 00010 
STD 00020 
obs 00020 
sto 00030 
OBS 00030 
sto 00050 
OBS 00050 
STO 00075 
STD 00100 
OBS 00100 
sto 00125 
OBS 00125 
STD 00150 
OBS 00166 
OBS 00176 
STD 00200 
ops 00200 
OBS 00230 
OBS 00241 
STD 00250 
OBS 00250 
STO 00300 
OBS 00300 
OBS 00351 
STD 00400 
OBS 00400 
oss 00451 
STO 00500 
OBS 00500 
OBS 00552 
STO 00600 
OBS 00600 
OBS 00651 
STO 00700 
ops 00700 
OBS 00750 
STD 00800 
OBS 00800 
OBS 00849 
sto 00900 
OBS 00952 
STO 01000 
OBS 01000 
OBS 01029 


BOTOP 03867 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


07.16 
07.16 
05.99 
05.99 
05.44 
05.44 
10.86 
10.86 
10.59 
10.59 
07.47 
06.67 
06.67 
08.18 
08.18 
08.97 
09.47 
08.70 
07.59 
07.59 
05.30 
07.43 
06.96 
06.96 
05.53 
05.53 
06.00 
04.50 
04.50 
05.41 
05.03 
05.03 
04.68 
04.72 
04.72 
04.67 
04.59 
04.59 
04.63 
04.49 
04.49 
04.40 
04.30 
04.23 
04.20 
04.20 
04.16 


1 
05 


AIR TEMP 05.6 


WET BULB 05.0 26 1 
BAROMETR 1034.8 SEA 
CLUWD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNOPTH 
33.33 26.10 00.000 
33-330 26.10 
33.17 26.13 0Cc.019 
33-170 26.13 
33.14 26.17 00.038 
33.140 26.17 
34.37 26.33 00.056 
34.370 26.33 
34.48 26.46 00.089 
34.480 26.46 
33.91 26.52 00.128 
33.84 26.57 00.165 
33.840 26.57 
34.26 26.69 00.201 
342260 26269 
34.49 26.75 00.235 
34.640 26.78 
34.490 26.79 
34.30 26.81 00.301 
34.300 26.81 
34.030 26.89 
34-460 26.95 
34.39 26.97 00.362 
34.390 26.97 
34.26 27.05 00.417 
34.260 27.05 
34-460 27215 
34.36 27225 00.513 
342360 27.25 
34.580 27.32 
34.60 27.38 00.595 
342600 27.38 
34.630 27244 
34.68 27.48 00.668 
34.680 27.48 
34.720 27.51 
34.76 27.55 00.733 
34-760 27255 
34-810 27.59 
34-82 27.61 00.792 
34.820 27.61 
34.830 27.63 
34.86 27.66 00.848 
34.880 27.69 
34-90 27-71 00.899 
34.900 27.71 
34.92U 27.73 
FOSEREE SESSESEE 


OIR HGT PER WIND-DIR 04 INST STO RECCROER 


3 WIND-SPD 08 TRACE DIR 0 
WINO-FOR OURATION 00.4 
WEATHER X1 ORIG O11 501 


SND VEL OXYG PO4 TOT P No2 NO3 


1477.5 
1477.5 
1472.8 
1472.8 
1470.7 
1470.7 
1493.2 
1453.2 
1492.7 
1452.7 
1480.7 
1477.29 
1477.9 
1484.7 
1484.7 
1488.4 
1450.7 
1487.8 
1483.7 
1483.7 
1474.7 
1484.0 
1482.2 
1482-2 
1477.61 
1477.1 
1480.1 
1474.7 
1474.7 
1479.6 
1478.8 
1478.8 
1478.3 
1479.3 
1479 .3 
1480.0 
1480.5 
1480.5 
1481.6 
1461.95 
1461.9 
1482.3 
1482.8 
1483.4 
1484.1 
1484.1 
1484.5 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 46 


$103 PH 


REFIO, 31 8370 
CONSEC 0012 
LAT 43 57.4N 
LONG 045 56.5W 


CASTNUM/TIME 


06.1 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 10 
HOUR 06.1 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00000 
STO 00010 
OBS 00010 
STD 00020 
OBS 00020 
sto 00030 
OBS 00030 
STO 00050 
OBS 00050 
STO 00075 
OBS ooos8l 
OBS 00093 
i) 00100 
STD 00125 
OBS 00125 
STD 00150 
oBs 00150 
OBS 00178 
STO 00200 
OBS 00200 
—885S 00229 
STO 00250 
OBS 00255 
STD 00300 
OBS 00300 
OBS 00307 
OBS 00331 
OBS 00355 
ops 00394 
STO 00400 
OBS 00455 
STO 90500 
OBS 00506 
OBS 00557 
STD 00600 
OBS 00607 
OBS 00659 
sto 00700 
OBS 00709 
OBS 00759 
STO 00800 
oss 00809 
OBS 00860 
STO 00900 
OBS 00910 
OBS 00961 
STO 01000 
obs 01011 


BOTOP 04102 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


10.30 
10.30 
10.29 
10.29 
10.08 
10.08 
09.86 
0S.86 
10.88 
10.88 
11.43 
11.56 
10.68 
10.32 
05.36 
09.36 
08.92 
08.92 
08.49 
08.55 
08.55 
08.85 
08.98 
09.01 
05.56 
05.56 
06.54 
07.77 
05.84 
04.49 
04.50 
04.61 
05.06 
05.08 
04.63 
04.73 
04.71 
04.90 
04.73 
04.70 
04.59 
04.58 
04.57 
04.42 
04.30 
04.28 
04-18 
04.13 
04.12 


1 
05 


ALK TEMP 07.5 


DIR HG 
WET BULB 06.1 oo 0 
BARCMETR 1035.1 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T OYNOPTH 
34.08 26.20 0C.000 
342080 26220 
34.08 26-20 00.018 
34.080 26.20 
34017 26.31 00.036 
34-170 26.31 
34-10 26.29 00.053 
34.100 26.29 
34.41 26.36 00.088 
34041 26.36 
34.55 26.37 00.130 
34.566 26.35 
34.540 26.49 
34.49 26.52 00.170 
34.38 26.55 00.208 
34.380 26.59 
34.37 26.66 00.244 
34.370 26.66 
34.350 26.71 
34.36 26.71 00.314 
34-360 26.71 
34.520 26.79 
34.58 26.82 00.361 
342600 26.82 
34.07 26.89 00.443 
34.076 26.89 
34.310 26.96 
34-640 27.05 
34-310 27.05 
34.190 27.11 
34.21 27-12 00.553 
34.380 27.25 
34.55 27.33 00.643 
34-560 27.34 
34.600 27240 
34.64% 27244 00.719 
34.650 27245 
34.760 27.52 
34-76 27.54 00.787 
342760 27.54 
34.76u 27.57 
34.81 27.60 00.848 
34.82u 27.60 
34.840 27.264 
34.87 27.67 00.903 
24.874 27.67 
34-880 27.69 
34-88 27.7C 00.955 
34.880 27.7C 
Seeeeeseeseenee 


T PER WIND-DIR 08 INST STO RECORDER 
x WIND-SPD 13 TRACE DIR o 
wIND-FOR OURATION 00.5 

WEATHER XO ORIG O11 502 


SND VEL OXYG PO4 TOT P NO2 NO3 


1450.3 
1490.3 
1450.4 
1490.4 
1489.5 
1489.9 
1489.2 
1489 .2 
1493.6 
1453 06 
1496.1 
1456.7 
1453.8 
1452.5 
1489.3 
1489.3 
1488.0 
1488.0 
1486.9 
1487.5 
1487.5 
1489.3 
1490.2 
1490 24 
1477.0 
1477.0 
1461.4 
1487.0 
1479.4 
1474.3 
1474.5 
1476.61 
1478.9 
1479.1 
1479.0 
1479.3 
1479.4 
1481.1 
1481.1 
1481.2 
1481.6 
1482.3 
1482.4 
1482.6 
1482.8 
1482.9 
1483.3 
1483.8 
1483.9 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 24 
1 SQUARE 35 


$103 PH 


53 


REFID 31 8370 
CONSEC 0013 
LAT 43 50.8N 
LONG 045 14.6W 


CASTNUM/TIME 


10.1 


54 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 10 
HOUR 10.1 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
oBs 00000 
sTD 00010 
OBS 00012 
STO 00020 
sTD 00030 
OBS 00030 
OBS 00040 
STO 00050 
std 00075 
OBS 00080 
STD 00100 
OBS 00116 
sTD 00125 
OBS 00140 
sto 00150 
OBS 00166 
STD 00200 
OBS 00200 
STO 00250 
OBS 00250 
OBS 00266 
STD 00300 
OBS 00331 
OBS 00338 
OBS 00352 
OBS 00390 
STD 00400 
obs 00456 
OBS 00489 
STD 00500 
OBS 00541 
OBS 00590 
STO 00600 
OBS 00640 
OBS 00690 
STO 00700 
OBS 00739 
STO 00800 
OBS 00800 
STO 00900 
OBS 00900 
STO 01000 
obs 01000 


BOTOP 04511 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


03.23 
03.23 
03.81 
03.83 
03.09 
02.54 
02.54 
02.41 
02.81 
03.30 
03.32 
02.92 
02.60 
03.52 
04.98 
06.23 
07.33 
05.95 
05.95 
04.70 
04.70 
05.54 
05.16 
04.82 
05.20 
05.40 
05.03 
04. 83 
04.47 
04.84 
04.88 
04.91 
04.67 
04.66 
04.60 
04.42 
04.42 
04.43 
04.46 
04.46 
04.21 
04-21 
04.12 
04.12 


1 
05 


AIR TEMP 07.0 
WET BULB 05.9 
BAROMETR 1035.8 


CLOUD T/A 

SAL SIGMA-T 
32.79 26.13 
32.790 26.13 
32.99 26.23 
33.010 26.24 
32.91 26224 
32.87 26.25 
322870 26.25 
32-910 26.29 
33.03 26.35 
33-24 26.48 
330276 26.50 
33232 26.57 
332360 26.63 
33.56 26.71 
33.860 26.80 
34.06 26.81 
342270 26.82 
34.21 26.96 
34-210 26.96 
34.02 26.95 
342020 26.95 
34-320 27.09 
34-29 27-11 
34-260 27.13 
34-2300 27612 
342400 27.17 
34.470 27.27 
34.47 27230 
342490 27.35 
34-590 27.39 
34.62 27.41 
34.690 27.46 
34.700 27.50 
34072 27.51 
34-760 27.55 
34.780 27.59 
34.79 27.59 
34-820 27.62 
34.86 27265 
34-860 27265 
34.90 27.71 
34.900 27.71 
34.95 27.76 
34-950 27.76 


DIR HG 
oo 0 
SEA 

CL/TR 
OYNDPTH 
00.000 
00.018 
00.036 
00.054 
00.089 
00.130 
00.168 
00.203 
00.236 
00.296 


00.353 


00.406 


00.497 


00.575 


00.645 


00.706 
00.762 
00.813 
00.860 


eesesessessesee 


T PER WIND-DIR O07 INST STO RECORDER 
x WIND-SPO 08 TRACE OIR o 
WINO-FOR CURATION 00.4 

WEATHER XL ORIG O1L 503 13 


SND VEL OXYG P04 TOT Pe NO2 = =NO3 


1460 .6 
1460.6 
1463.5 
1463.7 
1460.5 
1458.2 
1458.2 
1457.9 
1459.9 
1462.8 
1462.9 
1461.6 
1460.5 
1464.9 
1471.7 
1477.2 
1482.1 
1477.1 
1477.1 
1472.6 
1472.6 
1476.7 
1475.7 
1474.7 
1476.5 
1477.6 
1476.8 
1476 .2 
1475.6 
1477.9 
1478.3 
1479.1 
1479.0 
1479.1 
1479.6 
1479.7 
1479.9 
1480.6 
1461.8 
1461.8 
1482.5 
1462.5 
1483.8 
1463.8 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 24 
1 SQUARE 35 


$103 PH 


REFID 31 8370 
CONSEC 0014 
taT 43 43.1N 
LONG 044 32.7W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


14.0 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 10 
HOUR 14.0 
DEPTH 
STD 00000 
oBs 00000 
STD 00010 
OBS 00010 
STD 00020 
OBS 00020 
STO 00030 
OBS 00035 
STO 00050 
OBS 00050 
STO 00075 
oBs 00075 
0) 00100 
obs 00100 
Sto 00125 
OBS 00125 
OBS 00127 
OBS 00130 
STO 00150 
oBs 00155 
STD 00200 
oBs 00200 
OBS 00205 
obs 00218 
sto 00250 
0BS 00250 
STD 00300 
obs 00300 
STO 00400 
OBS 00400 
obs 00423 
OBS 00445 
obs 00453 
OBS 00463 
obs 00474 
0) 00500 
osBs 00500 
OBS 00573 
STO 00600 
oBs 00606 
OBS 00617 
obs 00645 
obs 00676 
sto 00700 
oBs 00700 
oBs 00737 
OBS 007866 
STO 00800 
OBS 00800 
OBS 00836 
OBS 00855 
ops 00875 
STO 00900 
OBS 00900 
oBs 00955 
obs 00984 
oBs 00993 
STO 01000 
OBS 01000 
obs 01024 


BOTDP 04286 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


14.31 
14.31 
14.20 
14.20 
14.20 
14.20 
14.19 
14.19 
14.19 
14.19 
14.19 
14.19 
14.20 
14.20 
14.20 
14.20 
14.21 
14.27 
14.19 
14.18 
14242 
14.42 
14.49 
14.43 
12.99 
12.99 
12.61 
12.81 
10.27 
10.27 
09.89 
09.44 
09.34 
09.31 
09.30 
08.87 
06.87 
07.80 
06.39 
06.08 
06.51 
06.01 
05.02 
05.14 
05.14 
05.08 
05.06 
04.91 
04.91 
04.80 
04.87 
04.71 
04.66 
04.66 
04.55 
04.81 
04.74 
04.76 
04.76 
04.73 


1 
05 


DIR HGT PER WIND-DIR 16 


AIk TEMP 16.5 
WET BULB 12.4 15 1 
BARGMETR 1036.0 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNOP TH 
35.31 26.38 00.000 
35314 26.38 
35232 26.41 00.016 
35.316 26.41 
35232 26.41 00.033 
35.323 26.41 
35.33 26.42 00.049 
35-328 26242 
35.33 26.42 00.082 
352335 26.42 
35235 26.43 00.122 
35.346 26243 
35.36 26.44 00.163 
352359 26.44 
35.39 26.47 00.203 
35.28 P 26.36Q% 
352395 26.47 
352395 26245 
35-40 26.47 00.244 
35.390 26.47 
35.57 26-55 00.323 
35.568 26.55 
35.576 26.54 
35.579 26.56 
35.19 26.56 00.400 
352187 26.56 
35.26 26.65 00.476 
35.264 26.65 
35.01 26.93 00.611 
35.011 26.93 
34.951 26.95 
34.885 26.98 
34.943 27.04 
34.926 27.03 
34.939 27.04 
34.91 27.09 00.726 
34.912 27.09 
34.880 27.23 
34.72 27.30 00.823 
34.682 27.31 
342748 27.31 
34.719 27.35 
34.686 27245 
34.74 27.48 00.902 
34-742 27.48 
34.770 27.51 
34.830 27.55 
34.84 27.58 00.967 
34.844 27.58 
34.897 27.64 
34.902 27.63 
34.894 27.65 
34.91 27.67 01.024 
34e9l<e 27.67 
342943 27.70 
34.992 27-71 
35.003 27.73 
35.01 27.73 01.075 
35.007 27.73 
34.994 27.72 
Sbesees seeesese 


5 WIND-SPD 10. 
WIND-FOR 
WEATHER X1 


SND VEL OXYG 


1505.6 
1505.6 
1505.4 
1505.4 
1505.6 
1505.6 
1505.7 
1505.8 
1506.0 
1506.0 
1506.5 
1506.5 
1506.9 
1506.9 
1507.4 


1507.4 
1507.7 
1507.7 
1507.8 
1509.5 
1509.5 
1509.8 
1509.9 
1505.2 
1505.2 
1505.5 
1505.5 
1497.9 
1497.9 
1496.9 
1495.5 
1495.3 
1495.4 
1495.5 
1454.3 
1494.3 
1451.4 
1486.1 
1485.0 
1486.9 
1485.4 
1461.8 
1462.8 
1462.8 
1483.2 
1484.0 
1483.6 
1483.6 
1483.9 
1484.5 
1484.1 
1484.4 
1484.4 
1484.9 
1486.5 
1486.4 
1486.6 
1486.6 
1486.8 


INST STO RECORDER 
TRACE DIR D 
OURATION 00.6 
CRIG O11 504 


P04 TOT P NO2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 1 
2 SQUARE 24 
1 SQUARE 34 


$103 PH 


55 


REFIO 31 8370 
CONSEC 0015 
LAT 44 07.8N 
LONG 045 02.5W 


CASTNUM/TIME 


1961 


56 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 10 
HOUR 19-1 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
obs 00000 
STO 00010 
OBS 00010 
STD 00020 
OBS 00020 
STO 00030 
OBS 00030 
STD 00050 
OBS 00050 
STO 00075 
oBs 00075 
STO 00100 
OBS 00100 
STO 00125 
oss 00125 
ops 00131 
STO 00150 
OBS 00150 
OBS 00176 
STD 00200 
obs 00200 
OBS 00226 
STO 00250 
obs 00250 
OBS 00274 
ops 00285 
sto 00300 
OBS 00300 
OBS 00324 
obs 00346 
OBS 00358 
OBS 00377 
STD 00400 
OBS 00400 
OBS 00451 
STD 00500 
obs 00500 
obs 00550 
STD 00600 
oBs 00600 
obs 00650 
sto 00700 
obs 00700 
oBs 00749 
STO 00800 
obs 00800 
OBS 00850 
STO 00900 
OBS 00900 
obs 00951 
sto 01000 
oBs 01009 
obs 01034 


BOTOP 04376 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


05.42 
05.42 
04.92 
04.52 
04.66 
04.66 
04.41 
04.41 
03.87 
03.87 
03.45 
03.45 
03.29 
03.29 
04.98 
04.98 
05.20 
04.72 
04.72 
04.69 
04.61 
04.61 
04.53 
04.58 
04.58 
05.03 
05.20 
05.06 
05.06 
05.30 
05.18 
05.38 
05.14 
05.20 
05.20 
04.71 
04.67 
04.67 
04.77 
04.70 
04.70 
04.75 
04.47 
04.47 
04.40 
04.30 
04.30 
04.22 
04.22 
04.22 
04.12 
04.10 
04.08 
04.00 


1 
05 


AIR TEMP 10.6 DIR HG 
WET BULB 09-2 16 0 
BAROMETR 1033.2 SEA 
CLCUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T OYNOPTH 
33-10 26014 00.000 
33.10 26.14 
33.28 26.34 00.018 
33.280 26.34 
33.28 26.37 00.035 
33-280 26.37 
33.28 26.40 00.051 
33-280 26.40 
33.28 26.45 00.083 
33.28u 26.45 
33228 26.50 00.123 
33.280 26250 
33.33 26.55 00.161 
33.330 26255 
33.60 26.75 00.196 
33-600 26.75 
33.880 26.79 
33.96 26.90 00.227 
33-960 26.90 
34-050 26.98 
34.14 27206 00.282 
342140 27.06 
34-18u 27.10 
3426 27.16 00.332 
34-260 27216 
34242u 27223 
34-450 27224 
34.43 27.24 00.377 
34-430 27224 
34.530 27.29 
34.540 27.231 
34.610 27.34 
34.590 27.36 
34.64 27.39 00.458 
34.640 27.39 
34-620 27.43 
34.68 27.48 00.529 
34.680 27.48 
34.740 27-52 
34.77 27.55 00.593 
34.770 27.55 
34.810 27.57 
34-81 27.61 00.652 
34-810 27.61 
34.840 27264 
34.86 27.66 00.706 
34-860 27.66 
34.890 27.70 
34.91 27.71 00.756 
34-910 27.71 
34.930 27.74 
34.96 27.76 00.802 
34-960 27.77 
34.960 27-78 
seeeeeeseeseses 


T PER WIND-OIR 18 INST STO RECORDER 
2 wWINOD-SPO 10 TRACE DIR 0 
WIND-FOR DURATION 00.5 

WEATHER X2 ORIG 011 505 14 


SND VEL OXYG POs TOT P NO2 Na3 


1470.2 
1470.2 
1468.6 
1468.6 
1467.6 
1467.6 
1466 .8 
1466.8 
1464.8 
1464.8 
1463.4 
1463 «4 
1463.2 
1463.2 
1471.4 
1471.4 
1472.5 
1470.9 
1470.9 
1471.4 
1471.5 
1471.5 
1471.7 
1472.4 
1472.4 
1474.9 
1475.8 
147564 
147544 
1476.9 
1476.8 
1477.9 
1477 22 
1477.9 
1477.9 
1476.7 
1477.5 
1477.5 
1478.8 
1479.4 
1479.4 
1480.4 
1480.1 
1480.1 
1480.7 
1481.1 
1461.1 
1461.7 
1482.5 
1482.5 
1483.0 
1483.8 
1483.8 
1463.9 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 44 
1 SQUARE 45 


$103) PH 


REFID 31 6370 
CONSEC 0016 
aT 44 25.9N 
LONG 045 38.5W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


23.3 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 10 
HOUR 23.3 
DEPTH 
STO 00000 
obs 00000 
STD 00010 
OBS 00010 
STD 00020 
obs 00023 
STD 00030 
OBS 00030 
sto 00050 
OBS 00050 
OBS 00069 
STO 00075 
oss 00084 
OBS 00092 
$To 00100 
OBS 00100 
ops 00112 
oss 00119 
STO 00125 
OBS 00125 
STD 00150 
oBs 00150 
obs 00177 
sto 00200 
oBs 00200 
OBS 00219 
OBS 00231 
OBS 00245 
STD 00250 
obs 00250 
OBS 00275 
ops 00294 
STO 00300 
OBS 00300 
OBS 00321 
OBS 00352 
oBs 00369 
STO 00400 
OBS 00400 
OBS 00451 
sto 00500 
oss 00500 
OBS 00552 
STD 00600 
OBS 00600 
obs 00651 
sto 00700 
obs 00700 
OBS 00751 
STO 00800 
OBS 00800 
OBS 00851 
STO 00900 
obs 00900 
oBs 00952 
sto 01000 
OBS 01000 
OBS 01021 


BOTOP 03658 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


04.61 
04.61 
05.27 
05.27 
05.29 
05.30 
05.28 
05.28 
05.29 
05.29 
05.53 
05.29 
05.22 
05.46 
04.75 
04.75 
04.52 
05.30 
05.08 
05.08 
05.37 
05.37 
05.36 
04.65 
04.65 
04.81 
04.57 
04.75 
04.56 
04.56 
05.25 
04.82 
04.91 
04.91 
05.20 
04.89 
04.63 
04.97 
04.97 
04.84 
04.73 
04.73 
04.69 
04.66 
04.66 
04.55 
04.36 
04.36 
04.33 
04.29 
04.29 
04.24 
04.19 
04.19 
04.14 
04.00 
04.00 
04.04 


1 
05 


AIR TEMP 07.7 


WET BULB 07.2 6 1 
BAROMETR 1031.4 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T OYNOPTH 
33.11 26.24 00.000 
33.110 26.24 
33244 26.43 00.017 
33-440 26243 
33.48 26.46 00.033 
33.490 26.47 
33252 26.49 00.049 
33-520 26249 
33.56 26.52 00.079 
332560 26.52 
33-610 26.53 
33.60 26.55 00.117 
33.580 26.55 
33-630 26.56 
33262 26.63 00.154 
332620 26.63 
33.620 26.66 
332850 26.75 
33.93 26.84 00.187 
33.930 26.84 
34.03 26.89 00.217 
34.030 26.89 
34.090 26.93 
34.06 26.99 00.274 
34.060 26.99 
34-130 27.03 
342140 27.06 
34.190 27.08 
3425 27.15 00.326 
34.250 27.15 
34238u 27.18 
34.360 27.21 
34.40 27.23 00.371 
34-400 27.223 
34.460 27.25 
342440 27227 
34.470 27232 
34.56 27.35 00.454 
34.560 27.35 
34.630 27-42 
34266 27-46 00.528 
34.2660 27.46 
34.710 27.50 
34.75 27.54 00.593 
34.750 27.54 
34-770 27.57 
34.79 27.60 00.653 
34.790 27.60 
340820 27-63 
34.85 27.66 00.707 
34.850 27.66 
34-880 27.69 
34.91 27.72 00.758 
34-910 27-72 
34.920 27.73 
34.94 27.76 00.804 
34.940 27.76 
34.960 27.77 
$oeeees eeeeeees 


OIR HGT PER WIND-DIR 15 


3 WINO-SPD 15 
WINO-FOR 
WEATHER Xl 


SND VEL OXYG 


1466.9 
1466.9 
1470.2 
1470.2 
1470.5 
1470.6 
1470.7 
1470.7 
1471.1 
1471.1 
1472.5 
1471.6 
1471.4 
1472.6 
1469.8 
1469.8 
1469.0 
1472.7 
1472.0 
1472.0 
1473.7 
1473.7 
1474.2 
1471.6 
1471.6 
1472.7 
1471.9 
1472.9 
1472.3 
1472.3 
1475.7 
1474.3 
1474.8 
1474.8 
147664 
147526 
1474.8 
1476.9 
1476.9 
1477.3 
1477.7 
1477.7 
1478.4 
1479.2 
1479.2 
1479.6 
1479.6 
1479.6 
1480.4 
1461.1 
1481.1 
1481.8 
1462.4 
1482.4 
1483.1 
1483.3 
1483.3 
1483.9 


INST STO RECORDER 
TRACE DIR o 
DURATION 00.8 
ORIG O11 506 


PO4 TOT P NO2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 44 
1 SQUARE 45 


$103 PH 


57 


REFID 31 
CONSEC 0017 
LaT 44 44.0N 
LONG 046 05.5W 


8370 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


03.0 


REFID 31 
CONSEC 0018 
LAT 45 03.5N 
LONG 046 40.0W 


8370 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


07.0 


58 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 11 
HOUR 03-0 
DEPTH 
STO 00000 
obs 00000 
std 00010 
OBS 00010 
STO 00020 
obs 00020 
STO 00030 
OBS 00030 
STD 00050 
obs 00050 
STD 00075 
obs 00075 
OBS - 00094 
sto 00100 
OBS 00100 
OBS 00115 
STO 00125 
OBS 00125 
STO 00150 
OBS 00150 
OBS 00166 
obs 00175 
STO 00200 
oss 00200 
oBs 00223 
obs 00247 
STO 00250 
oBs 00250 
OBS 00266 
sto 00300 
OBS 00300 
STD 00400 
oBs 00400 
STO 00500 
obs 00500 
STO 00600 
OBS 00600 
sto 00700 
OBS 00700 
sto 00800 
oBs 00800 
STO 00900 
obs 00900 
STO 01000 
oBs 01000 
OBS 01020 
YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 11L 
HOUR 07.0 
DEPTH 
STD 00000 
OBS 00000 
STO 00010 
OBS 00010 
sto 00020 
OBS 00020 
STD 00030 
OBS 00030 
STO 00050 
OBS 00050 
OBS 00064 
STO 00075 
OBS 00088 
STD 00100 
OBS 00100 
STO 00125 
obs 00125 
STD 00150 
sto 00200 
obs 00200 
STD 00250 
OBS 00280 
sto 00300 
obs 00300 
STO 00400 
obs 00400 
sto 00500 
OBS 00500 
STD 00600 
OBS 00600 
STD 00700 
oss 00700 
STO 00800 
OBS 00800 
STO 00900 
obs 00900 
sto 01000 
OBS 01000 
obs 01020 


BOTOP 
SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


03.70 
03.70 
03.69 
03.69 
03.48 
03.48 
03.22 
02.22 
03.09 
03.09 
02.90 
02.90 
02.78 
02.88 
02.88 
02.62 
03.15 
03.15 
04.09 
04.09 
04.63 
04.18 
04.53 
04.53 
04.43 
05.17 
05.13 
05.13 
04.72 
04.78 
04.78 
04.67 
04.67 
04.64 
04.64 
04.46 
04.46 
04.24 
04.24 
04.23 
04.23 
04.04 
04.04 
03.95 
03.95 
03.91 


03178 


1 
05 


BOTDP 03499 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


02.73 
02.73 
02.74 
02.74 
02.73 
02.73 
02.62 
02.62 
02.22 
02.22 
02.23 
03.28 
03.67 
03-21 
03.21 
03.83 
03.83 
04.16 
04.64 
04.64% 
04.80 
04.90 
04.80 
04.80 
04.53 
04.53 
04.37 
04.37 
04.25 
04.25 
04.15 
04.15 
04.02 
04.02 
03.88 
03.88 
03.77 
03.77 
03.79 


1 
05 


AIR TEMP 07.7 OIR HGT PER WINO-DIR 18 INST STD RECORDER 
WET BULB 07.2 1661 3 WIND-SPD 18 TRACE DIR oO 
BAROMETR 1028.3 SEA WIND-FOR OURATION 00.8 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X5 ORIG O11 507 
SAL SIGMA-T OYNDPTH SND WEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 

33.20 26-41 00.000 1463.2 

33-200 26.41 1463.2 

33-20 26041 00.016 1463.3 

33-200 26.41 1463.3 

33.19 26.42 00.033 1462.5 

33.190 26.42 1462.5 

33.22 26.47 00.048 1461.6 

33-220 26.47 1461.6 

33423 26.49 00.080 1461.4 

33.230 26249 1461.4 

33.23 26-51 00.118 1461.0 

33.230 26.51 1461.0 

33-240 26252 1460.8 

33229 26.55 00.156 1461.4 

33-290 26.55 1461.4 

33290 26.58 1460.5 

33-59 26.77 00.191 1463.4 

33-590 26.77 1463.4 

33.97 26.98 00.221 1468.3 

33.970 26.98 1468.3 

34-090 27.02 1471.0 

34.160 27.12 1469 64 

34-20 27-12 00.273 1471.3 

34-200 27212 1471.3 

34.220 27.14 1471.3 

34.390 27.19 1475.0 

34.38 27.19 00.320 1474.8 

342380 27.19 1474.8 

34-460 27.30 1473.5 

34.45 27.29 00.364 1474.3 

34.450 27229 1474.3 

34.59 27.41 00.442 1475.7 

34.590 27-41 1475.7 

34.69 27.49 00.510 1477.3 

342690 27249 1477.3 

34-75 27.56 00.573 1478.3 

34-750 27.56 1478.3 

34.79 27.62 00.631 1479.61 

34.790 27.62 1479.1 

34-86 27.67 00.684 1480.8 

34.860 27.67 1480.8 

34.90 27.72 00.733 1481.8 

34.900 27.72 1481.8 

34.94 27.77 00.778 1483.1 

34-946 27.77 1483.1 

34.950 27.78 1483.3 

CPESEEE ODER E EE 

AIR TEMP 08.6 DIR HGT PER WIND-DIR 19 INST STO RECORDER 
WET BULB 07.8 re Peis) WIND-SPD 20 TRACE DIR o 
BAROMETR 1024.8 SEA WIND=FOR DURATION 00.4 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X4 ORIG O11 508 

SAL SIGMA-T OYNOPTH SND VEL OXYG P04 TOT P Naz NQ3 

33.09 26.41 00.000 1458.8 

33.090 26.41 1458.8 

33.09 26.41 00.016 1459.1 

33.090 26.41 1459.1 

33.08 26240 00.033 1459.2 

33-080 26.40 1459.2 

33.11 26243 00.049 1458.9 

33-110 26.43 1458.9 

33.13 26.48 00.081 1457.5 

33-130 26.48 1457.5 

332140 26249 1457.8 

33.31 26.53 00.119 1462.7 

33.380 26.55 1464.7 

33-32 26.55 00.157 1462.9 

332320 26.55 1462.9 

33.87 26293 00.190 1466.7 

33.870 26.93 1466.7 

34-02 27.01 00.217 1468.7 

34-26 27.15 00.268 1471.8 

34-260 27215 1471.8 

34.41 27.25 00.313 1473.5 

34-470 27.29 1474.5 

34.50 27.32 00.354 1474.5 

34.500 27.32 1474.5 

34.60 27.43 00.429 1475.1 

34.600 27.43 1475.1 

34.68 27.51 00.495 1476.2 

342680 27.51 1476.2 

34-74 27.57 00.556 1477.5 

34-740 27.57 1477.5 

34.79 27.63 00.612 1478.8 

34.790 27.63 1478.8 

34.83 27.67 00.665 1479.9 

34-830 27.67 1479.9 

34-88 27.72 00.713 1461.61 

34-880 27.72 1461.1 

34.94 27.78 00.757 1482.4 

34.940 27.78 1482.4 

34-940 27.78 1462.8 


Seeeeesoeeenese 


S103 


$103 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 46 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 56 


PH 


REFID 31 8370 
CONSEC 0019 
LAT = #5.:13..0N 
LONG 046 55.0W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


09.7 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 1l 
HOUR 09.7 
DEPTH 
STO 00000 
OBS 00000 
STD 00010 
OBS 00010 
i) 00020 
sto 00030 
obs 00030 
sto 00050 
OBS 00050 
STD 00075 
ops 00075 
STD 00100 
OBS 00100 
STO 00125 
OBS 00125 
STD 00150 
sto 00200 
OBS 00200 
STD 00250 
OBS 00250 
STD 00300 
OBS 00300 
STO 00400 
OBS 00400 
STD 00500 
OBS 00500 
OBS 00550 
STO 00600 
OBS 00600 
STO 00700 
OBS 00700 
sto 00800 
obs 00800 
OBS 00845 
OBS 00860 
OBS 00880 
sto 00900 
OBS 00900 
STD 01000 
OBS 01000 
OBS 01020 


BOTOP 03308 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


03.43 
03.43 
03242 
03-42 
03.41 
03.35 
03.35 
03.06 
03.06 
02.86 
02.66 
02.74 
02.74 
03.92 
03.92 
04.16 
04.50 
04.50 
04.65 
04.65 
04265 
04.65 
04.54 
04.54 
04.41 
04.41 
04.30 
04.23 
04.23 
04.10 
04.10 
04.01 
04.01 
03.89 
04.05 
03.86 
03.92 
03.92 
03.77 
03.77 
03.72 


1 
05 


AIR TEMP 08.5 OIR HG 
WET BULB 07.9 16 3 
BAROMETR 1023.1 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNOPTH 
33.20 26043 00.000 
33-200 26.43 
33.20 26.43 00.016 
332200 26243 
33.20 26.44 00.032 
33-21 26245 00.048 
33.210 26.45 
33-22 26.48 00.080 
332220 26.48 
33.25 26252 00.118 
33.250 26.52 
33-30 26.57 00.156 
33-300 26.57 
33.79 26.85 00.189 
33.790 26.85 
33.97 26.97 00.218 
34.24 27.15 00.270 
340240 27.15 
34.40 27226 00.314 
34.400 27.26 
34-48 27-32 00.355 
34-480 27.32 
34.61 27244 00.429 
34-610 27244 
34.68 27.51 00.496 
34-680 27-51 
34.710 27.55 
34.74 27.58 00.557 
34.740 27.58 
34.78 27262 00.613 
34-780 27262 
34.83 27.67 00.666 
34-830 27.67 
34-850 27.70 
34-880 27.71 
34.870 27.72 
34-88 27.72 00.714 
34.880 27.72 
34.93 27.78 00.759 
34.930 27.78 
34.930 27.78 
Ses eese eoeseeee 


T PER WIND-DIR 14 
<j WIND-SPD 20 
WIND-FOR 


WEATHER X4& 


SND VEL OXYG POs 


1462.0 
1462.0 
1462.1 
1462-61 
1462.3 
146262 
1462.2 
1461.3 
1461.3 
1460.9 
1460.9 
1460.8 
1460.8 
1466.9 
1466.9 
1468.6 
1471.2 
1471.2 
1472.9 
1472.9 
1473.8 
1473.8 
147502 
147562 
1476.4 
1476.4 
1476.8 
1477.4 
1477.4 
1478.5 
1478.5 
1479.29 
1479.9 
1480.2 
1481.1 
1480.6 
1481.2 
1481.2 
1482.3 
1462.3 
1482.5 


INST STD RECORDER 
TRACE OIR t) 
DURATION 00.7 
ORIG O11 509 12 


TOT P NO2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 56 


$103 PH 


59 


RE 
co 
LA 


60 


FID 31 8370 
0020 
T 45 21.0N 
LONG 047 12.3W 


INSEC 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


12.9 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 1l 
HOUR 12.9 
DEPTH 
sto 00000 
OBS 00000 
STO 00010 
OBS 00010 
STO 00020 
oss 00020 
STO 00030 
OBS 00030 
obs 00040 
sto 00050 
OBS 00050 
OBS 00057 
STD 00075 
OBS 00075 
OBS 00085 
OBS 00088 
OBS 00093 
STD 00100 
OBS 00100 
OBS 00110 
OBS 00115 
sto 00125 
OBS 00125 
obs 00132 
sto 00150 
obs 00150 
OBS 00160 
OBS 00168 
obs 00180 
OBS 00190 
STD 00200 
OBS 00200 
obs 00222 
OBS 00235 
STD 00250 
obs 00250 
OBS 00275 
STO 00300 
OBS 00300 
STD 00400 
obs 00400 
OBS 00470 
STO 00500 
obs 00550 
STO 00600 
OBS 00650 
STO 00700 
obs 00700 
OBS 00750 
STD 00800 
OBS 00800 
STO 00900 
OBS 00900 
obs 00980 
STO 01000 
OBS 01000 
OBS 01020 


BOTOP O227¢€ 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


03.15 
03.15 
03.14 
03.14 
03.13 
03.13 
03.13 
03.13 
03.08 
02.68 
02.68 
02.32 
02.24 
02.24 
02.21 
01.80 
02.12 
02.65 
02.65 
04.31 
04.42 
04.25 
04.25 
04.00 
04.72 
04.72 
04.36 
04.41 
05.04 
04.74 
04.63 
04.63 
04.86 
04.65 
04.72 
04.72 
04.84 
04.78 
04.78 
04.89 
04.89 
04.38 
04.38 
04.39 
04.23 
04.14 
04.11 
04-11 
04.04 
04.01 
04.01 
03.94 
03.94 
03.90 
03.87 
03.87 
03.85 


1 
05 


AIR TEMP 08.3 OIR HG 
WET BULB 07.8 LS aed 
BAROMETR 1020.0 SEA 
CLGUD T/A CL/TR 
SAL SIGHA-T DYNDPTH 
33214 26.41 00.000 
330140 26-41 
33.14 26-41 00.016 
33-2140 26.41 
33.15 26242 00.032 
33.150 26242 
33.15 26242 00.049 
33.150 26242 
33.140 26242 
33-11 26.43 00.081 
332110 26.43 
33-140 26.48 
33.17 26.51 00.120 
33.170 26.51 
332190 26.53 
332140 26252 
334290 26.62 
33.65 26.86 00.154 
33.650 26.86 
33.900 26.90 
33.920 26.91 
33.91 26.92 00.184 
33.910 26.92 
33.900 26.93 
34.10 27.02 00.212 
34.100 27.02 
34.08U 27.04 
34-110 27.06 
34.280 27212 
34-250 27213 
34.25 27.14 00.262 
34-250 27.14 
34.370 27.21 
34.340 27221 
34243 27228 00.307 
342430 27.28 
34.480 27.30 
34-51 27.33 00.347 
34.510 27.33 
34.64% 27242 00.422 
34.640 27242 
34.646 27248 
34.67 27.51 00.489 
34.720 27.54 
34.75 27.5€ 00.550 
34-770 27.61 
34.79 27.63 00.606 
34.790 27.63 
34.82U 27.66 
34.84 27.68 00.658 
342840 27.68 
34.89 27.73 00.706 
34-890 27.73 
342940 27.77 
34.94 27.77 00.750 
34.940 27.77 
34.960 27.79 
eeeeseeeeeseees 


T PER WIND-OIR 17 

3 WIND-SPD 25 
WIND-FOR 

WEATHER X@ 


SND VEL OXYG 


1460.7 
1460.7 
1460.8 
1460.8 
1461.0 
1461.0 
1461.1 
1461.1 
1461.1 
1459.5 
1459.5 
1458.1 
1458.0 
1458.0 
1458.1 
1456.3 
1458.0 
1460.9 
1460.9 
1468.5 
1469.1 
1468.5 
1468.5 
1467.5 
1471.1 
1471.1 
1469.8 
147061 
1473.2 
1472.1 
1471.8 
1471.8 
1473.2 
1472.5 
1473.2 
1473.2 
1474.2 
1474.4 
14174 04 
1476.7 
1476.7 
1475.7 
1476.3 
1477.2 
1477.4 
1477.9 
1478.6 
1478.6 
1479 22 
1479.95 
1479.9 
1481.3 
1481.3 
1482.6 
1462.8 
1462.8 
1483.1 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR oO 
OURATION 00.4 
ORIG O1l1 510 11 


P04 TOT P NO2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 57 


$103 PH 


REFID 31 837U 
CONSEC 0021 
LAT 45 30.8N 
LONG 047 28.0W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


15.6 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 1l 
HOUR 15.6 
DEPTH 
STO 00000 
OBS 00000 
STO 00010 
OBS 00010 
STD 00020 
STO 00030 
OBS 00030 
sto 00050 
OBS 00050 
OBS 00060 
STO 00075 
OBS 00075 
OBS 00085 
OBS 00095 
sto 00100 
OBS 00100 
sto 00125 
OBS 00125 
STD 00150 
OBS 00180 
OBS 00190 
a) 00200 
obs 00200 
STD 00250 
obs 00250 
OBS 00270 
OBS 00280 
STD 00300 
OBS 00300 
OBS 00370 
sto 00400 
OBS 00400 
STD 00500 
OBS 00505 
OBS 00550 
obs 00570 
STO 00600 
OBS 00600 
STD 00700 
oss 00700 
OBS 00758 
STO 00800 
OBS 00800 
OBS 00875 
STO 00900 
OBS 00900 
STD 01000 
OBS 01000 


BOTDP 02102 


SHI 
DAT. 
ARE. 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


0.S8 

0.98 

0.99 

0.99 

1.01 

1.04 

1.04 

1.40 

1.40 

1.42 

0.94 

0.94 
00.08 
03.17 
02.44 
03.44 
04.73 
04.73 
04.40 
04.39 
04.48 
04.38 
04.38 
04.34 
04.34 
04.51 
04.38 
04.63 
04.63 
04.60 
04.47 
04.47 
04.29 
04.28 
04.33 
04.43 
04.27 
04.27 
04.19 
04.19 
04.05 
04.00 
04.00 
03.57 
03.93 
03.93 
03.92 
03.52 


1 
05 


AIK TEMP. 06.5 
WET BULB 05.8 
BAKOMETR 1010.8 


CLOUD T/A 

SAL SIGMA-T 
32.76 26.36 
32.760 26.36 
32.77 26.37 
32.770 26.37 
32.78 26.38 
32.79 26.39 
32.790 26.39 
32-83 26.43 
32.830 26.43 
32.850 26245 
33.05 26.55 
33-050 26.59 
33-210 26.68 
33.770 26-51 
33.83 26.93 
33.83u 26.93 
34.08 27.00 
34.08u 27.00 
34.19 27.12 
34.250 27.17 
342250 27.16 
34-25 27.17 
34.250 27.17 
34.39 2722S 
34.390 27.29 
342450 27-32 
34-480 27235 
34.52 27.36 
34-520 27.36 
34.610 27.41 
34.61 27.45 
34.610 27.45 
34.67 27.51 
34.670 27.52 
34e71u 27.54 
34.730 27.55 
34.75 27.5€ 
34.750 27.58 
34.79 27262 
34.790 27.62 
34.820 27.66 
34.83 27.67 
34.830 27.67 
34.88C 27.72 
34.89 27.73 
34-890 27.73 
34.95 27.78 
34.950 27.78 


DIR HG 
19) 2 
SEA 
CL/TR 
OYNDPTH 
00.000 
00.017 


00.033 


00.050 


00.082 


00.121 


00.153 


00.181 


00.206 


00.253 


00.297 


00.336 


00.409 


00.475 


00.535 


00.591 


00.644 


00.692 
00.737 


SEFSeeS SO SSeS EE 


T PER wIND-DIR 21 INST STD RECORDER 
2 WINO-SPD 30 TRACE OIR oO 
wWIND-FOR DURATION 00.5 

WEATHER X2 GRIG O1l 511 18 


SND VEL OXYG PO4 TOT P NO2 NO3 


1441.6 
1441.6 
1441.8 
1441.8 
1441.8 
1441.5 
1441.9 
1440.6 
1440.6 
1440.7 
1443.5 
1443.5 
1448.6 
1463.2 
1464.5 
1464.5 
1470.7 
1470.7 
1469.5 
1470.4 
1471.0 
1470.7 
1470.7 
1471.6 
1471.6 
1472.7 
1472 24 
1473.8 
1473.8 
1475.8 
1474.9 
1474.9 
1475.9 
1475.9 
1476.9 
1477.7 
1477.5 
1477.5 
1478.9 
1478.9 
1479 3 
1479.8 
1479.8 
1481.0 
1481.3 
1481.3 
1483.0 
1483.0 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 57 


$103 PH 


61 


REFID 31 8370 
CONSEC 0a22 
LaT 45 39.5N 


LONG 047 44.5H 


CASTNUM/TIME 


REFID 31 
CONSEC 0023 
LAT 45 47-2N 
LONG 047 58.0W 


8370 


CASTNUM/TIME 


20.6 


62 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 11 
HOUR 18.5 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00000 
{sto 00010 
OBS 00010 
STD 00020 
OBS 00020 
STO 00030 
STO 00050 
OBS 00050 
STD 00075 
obs 00075 
STO 00100 
OBS 00100 
STO 00125 
OBS 00125 
STO 00150 
OBS 00150 
ops 00177 
STO 00200 
OBS 00200 
OBS 00227 
STO 00250 
OBS 00250 
obs 00277 
STD 00300 
OBS 00300 
obs 00329 
OBS 00349 
sto 00400 
oBs 00400 
OBS 00414 
OBS 00424 
obs 00449 
STO 00500 
OBS 00500 
OBS 00551 
STD 00600 
OBS 00600 
OBS 00651 
STO 00700 
OBS 00700 
OBS oo751 
OBS 00794 
sTO 00800 
STD 00900 
OBS 00900 
STD 01000 
OBS 01000 
YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY il 
HOUR 20.6 
LVLTYP DEPTH 
sTn 00000 
OBS 00000 
STO 00010 
OBS 00010 
STD 00020 
OBS 00020 
STD 00030 
OBS 00030 
STO 00050 
OBS 00050 
sto 00075 
OBS 00075 
STO 00100 
OBS 00100 
OBS 00114 
STO 00125 
OBS 00125 
ops 00145 
STD 00150 
OBS 00150 
OBS Oo175 
STO 00200 
OBS 00200 
oss 00225 
STO 00250 
obs 00250 
obs 00266 
obs 00275 
sto 00300 
OBS 00300 
OBS 00350 
STD 00400 
OBS 00400 
ops 00419 
OBS 00450 
OBS 00465 
sto 00500 
OBS 00500 
OBS 00535 


BOTOP 01292 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


1.32 

1.32 

1.33 

1.33 

1.32 

1.32 

1.60 

1.78 

1.78 

1.31 

1.31 

0.76 

0.76 
00.26 
00.26 
00.85 
00.85 
01.45 
01.92 
01.92 
01.99 
02.34 
02.34 
02.57 
02.80 
02.80 
03.17 
03.09 
03.46 
03.46 
03.72 
03.63 
03.82 
03.92 
03.92 
03.92 
03.86 
03.86 
03.76 
03.74 
03.74 
03.72 
03.66 
03.66 
03.65 
03.65 
03.63 
03.63 


LUPO Del Ore eT tt 


1 
05 


BOTDP 00545 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


1.37 
1.37 
1.37 
1.37 
1.38 
1.38 
1.37 
1.37 
1.76 
1.76 
1.72 
1.72 
1.53 
1.53 
1.51 
0.76 
0.76 
00.26 
00.26 
00.26 
00.32 
00.34 
00.34 
0C.39 
00.44 
00.44 
00.46 
00.71 
00.85 
00.85 
01.15 
01.85 
01.85 
02.71 
02.62 
03.85 
03.62 
03.82 
03.83 


1 
05 


AIB TEMP 06.2 DIR HGT PER 
WET BULB 05.8 19) -& 5 
BAROMETR 1014.6 SEA 
CLUUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL 
32.58 26.22 00.000 1439.8 
32-580 26.22 1439.8 
32.60 26.24 00.018 1439.9 
32.600 26.24 1439.9 
32.60 26.24 00-036 1440.1 
32.600 26.24 1440.1 
32266 26.30 00.053 1439.1 
32.78 26.40 00.087 1438.7 
32.760 26.40 1438.7 
32.92 26-50 00.127 1441.5 
32.920 26.50 1441.5 
33-16 26.68 00.163 1444.9 
33-160 26.68 1444.9 
33.49 26.90 00-195 1450.4 
33.490 26.90 1450.4 
33.69 27.02 00.222 1453.8 
33-690 27.02 1453-8 
33-870 27213 1457.2 
33.98 27.18 00.271 1459.8 
33.980 27.18 1459.8 
34.030 27-22 1460.6 
34013 27-27 00.314 1462.7 
34-130 27.27 1462.7 
34.180 27.29 1464.2 
34025 27.33 00.354 1465.7 
34.250 27.33 1465.7 
342350 27237 1467.9 
34-350 27.38 1467.9 
34.46 27-43 00-427 1470.4 
34.460 27.43 1470.4 
342496 27-43 1471.8 
34-476 27242 1471.6 
342530 27245 1472.9 
34.59 27.49 00.494 1474.2 
342590 27.49 1474.2 
342630 27.52 1475.1 
34.66 27.55 00-556 1475.7 
342660 27.55 1475.7 
34.690 27.59 1476.2 
34.73 27.62 00.613 1477.0 
34.730 27.62 1477.0 
34.750 27.64 1477.7 
34.790 27.68 1478 .3 
34.79 27.68 00.665 1478.4 
34.84 27272 00.713 1480.1 
34-840 27.72 1480.1 
34-89 27-16 00.758 1481.7 
34-89 27.76 1481.7 
PROSTHESES ESEESE 
AIR TEMP 06.2 DIR HGT PER 
WET BULB 05.8 18 4 5 
BAROMETR 1010.4 SEA 
CLGUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNOPTH SNC VEL 
32.57 26.22 00.000 1439.5 
32.570 26422 1439.5 
32.58 26.23 00.018 1439.7 
32.580 26223 1439.7 
32.59 26223 00.036 1439.8 
32.590 26.23 1439.8 
32-59 26223 00.054 1440.1 
32.590 26.23 1440.1 
32.65 26.29 00.089 1438.6 
32.650 26.29 1438.6 
32.78 26.40 00.131 1439.4 
32-780 26.40 1439.4 
32.91 26.50 00.171 1440.9 
32.910 26.50 1440.9 
33.040 26.60 1441.4 
33.15 26.67 00.207 1445.3 
33.150 26.67 1445.3 
33.350 26-78 1450.6 
33.35 26.78 00.240 1450.7 
33.350 26.78 1450.7 
33.380 26.81 1451.4 
33.40 26.82 00.303 1451.9 
334400 26.82 1451.9 
332440 26.85 1452.26 
33248 26.88 00.363 1453.3 
33.480 26.88 1453.3 
33.490 26.89 1453.7 
332600 26.96 145561 
33.69 27-02 00.419 1456.3 
33.690 27.02 1456.3 
332820 27.11 1458.6 
34-17 27.34 90.509 1463.1 
34-170 27.34 1463.1 
34.320 27.39 1467.3 
34.510 27.46 1472.0 
34-560 27.47 1473.3 
34-60 27.51 00.579 1473.8 
34-600 27.51 1473.8 
342620 27.52 147424 


A 


WINDO-DIR 17 INST STD RECORDER 
WINO-SPD 27 TRACE DIR o 
WIND-FOR DURATION 

WEATHER X4 ORIG O11 512 26 
OxYG PO4 TOT P NO2 NO3 
WIND-DIR 17 INST STD RECORDER 
WIND-SPD 20 TRACE DIR o 
WIND-FOR DURATION 00.2 


WEATHER X4 


OxYG 


PO4 


ORIG O11 513 18 


TOT P NO2 NO3 


$103 


$103 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 57 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 4€ 
1 SQUARE 5° 


PH 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


REFID 31 8370 YEAR 1974  BOTDP 00190 AIR TEMP 04.6 DIR HGT PER WIND-DIR 21 INST STD RECORDER TEN SQ 1306 
CONSEC 0024 MONTH 04 SHIP EV WET BULB 04.2 220302 WIND-SPD 20 TRACE DIR D 5 SQUARE 4 
LAT 45 50.0N DAY 11 DATA USE 1 BAROMETR 1010.8 SEA WIND-FOR DURATION 00.1 2 SQUARE 48 
LONG 048 05.3W HOUR 22.0 AREA 05 CLOUD T/A CL/TR WEATHER XS ORIG O11 514 1 SQUARE 58 
CASTNUM/TIME LVLTYP DEPTH TEMP SAL SIGMA-T DYNOPTH SND VEL OXYG pos TOTP NO2 NO3 SIO3_ PH 
STD 00000 = _ 1.32 32.56 26.21 00.000 1439.8 
22.0 OBS 00000 -_:1.32 32.560 26.21 1439.8 
STD 00010 - 1.32 32.57 26.22 06.018 1439.9 
oes 00010 - 1.32 932.570 26.22 1439.9 
STD 00020 - 1.32 32.57 26.22 00.036 1440.1 
ops 00020 - 1632 49 32257G 0 26222 1440.1 
STD 00030 - 1631 32459 26.23 00.054 1440.3 
oBs 00030 = 1.31 32.590 26.23 1440.3 
STD 00050 - 1.34 32.60 26.24 00.090 1440.5 
obs 00050 - 1.34 32.600 26.24 1440.5 
STD 00075 = 1.74 32.71 26.34 00-133 1439.2 
oBs 00075-1674 32.710 26.34 1439.2 
OBS 00068)=s_ =-:«1659 32.760 26.38 1440.2 
STD 00100 — 1.63 32.90 26249 00.17% 1440.4 
oBs 00100 = 1.63 32.900 26.49 1440.4 
#Oe048 S888 885 
REFID 31 8370 YEAR 1974  BOTDP 00106 AIR TEMP 02-2 OIR HGT PER  WIND-DIR 19 INST STO RECORDER TEN SQ 1306 
CONSEC 0025 MONTH 04 SHIP EV WET BULB 02.2 16 4 «5 WIND-SPD 18 TRACE OIR D 5 SQUARE 4 
LAT 45 58.0N DAY 11 DATA USE 1  BAROMETR 1010.8 SEA WINO-FOR DURATIGN 00.1 2 SQUARE 48 
LONG 048 15.4W HOUR 23.7 AREA 05  CLUUD T/A CL/TR WEATHER X5 ORIG O11 515 1 SQUARE 58 
CASTNUM/TIME LVLTYP DEPTH TEMP SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG PO4 TOTP NO2 NO3 SI03_ PH 
STD 00000 - 1.03 32.50 26.15 00.000 1441.0 
23.7 OBS 000000 -_ 1.03 32.500 26.15 1441.0 
STD 00010 - 1.03 32.50 26.16 00.019 1441.2 
OBS 00010 - 1.03 32.505 26.16 1441.2 
STD 00020 - 1.05 32.51 26.16 00.037 1441.3 
STD 00030 = 1.07 32.52 26.17 00.056 1441.3 
STD 00050 - 1.12 32.54 26.19 00.093 1441.5 
OBS 00050 =: 1.12 32.540 26419 1441.5 
oBs 00068 = - 1.50 32.620 26.26 1440.1 
STD 00075 ~- 1.37 32.77 26.38 00.136 1441.1 
oBs 00075 - 1.37 32.770 26.38 1441.61 
OBS 00095 =: 1.17 32.850 26.44 1442.4 
STO 00100 - 1.17 32.85 26.44 00.177 1442.5 
oss 00100 - 1.17 32.850 26.44 1442.5 
S5SSS44 09408888 
REFID 31 8370 YEAR 1974  BOTDP 00117 AIK TEMP 0268 DIR HGT PER  WIND-DIR 23 INST STD RECORDER TEN SQ 1306 
CONS EC 0026 MONTH 04 SHIP EV WET BULB 01.9 26 3 4 WINO-SPD 14 TRACE DIR oD 5 SQUARE 4 
LAT 46 02.8N _—DAY 12. OATA USE 1 BAROMETR 1008.9 SEA WIND=FOR DURATION 00.1 2 SQUARE 68 
LONG 048 25.0W HOUR 04.1 AREA 05 CLOUD T/A CL/TR WEATHER X4 ORIG 011 516 1 SQUARE 68 
CASTNUM/TIME LVLTYP DEPTH TEMP SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG POs TOTP NO2 NO3 SIO3_ PH 
STD 00000 - 0.95 32.51 26.16 00.000 1441.4 
04.1 OBS 00000 --‘0.95 32.510 26416 1441.4 
STD 00010 - 0.95 32.53 26.17 0C.019 1441.6 
OBS 00010 - 0.95 32.530 26.17 1441.6 
STD 00020 - 0.97 32.55 26.19 00.037 1441.7 
OBS 00020 8- 0.97 32.550 26.19 1441.7 
STD 00030 - 1.10 32.58 26.22 00.055 1441.3 
oBs 00030 - 1.10 32.580 26.22 1441.3 
OBS 00041 = - - 1.44 32.590 26.24 1439.5 
STO 00050 + 1.53 32.65 26.29 00.091 1439.7 
OBS 00050 - 1653 326654 0 26229 1439.7 
STO 00075 - 1.71 32.77 26.39 00.133 1439.4 
Bs 00075. - 1.71 32.770 26.39 1439.4 
OBS 0008 # - 1.36 32.900 26.48 1441.4 
STD 00100 = _ 1.22 32.92 26.50 00.173 1442.4 
oBs 00100 ~ 1.22 32.920 26.50 1442.4 
OBS 00115 - 1.20 32.930 26.50 1442.7 
SOS SSe SSS Set Eee 
REFIO 31 8370 YEAR 1974  BOTDP 00085 AIK TEMP 01.9 DIR HGT PER = WIND-DIR 28 INST STO RECORDER TEN SQ 1306 
CONSEC 0027 MONTH 04 SHIP EV WET BULB Olel 26.3) 3 WINO-SPD 10 TRACE DIR D 5 SQUARE 4 
LAT 46 08.0N _—DAY 12 DATA USE 1 BAROMETR 1009.1 SEA wINO-FOR DURATION 00.1 2 SQUARE 68 
LONG 048 44.0W HOUR 07.1 AREA 05 CLOUD T/A CL/TR WEATHER X4 ORIG O11 517 1 SQUARE 68 
CASTNUM/TIME LVLTYP DEPTH TEMP SAL SIGMA<T DYNDPTH SND VEL OXYG POs TOTP NO2 NO3  SIO3_ PH 
sto 00000 - 0.66 32.26 25.95 00.000 1442.4 
O7.1 OBS 00000 - - 0.66 32.260 25.95 1442.4 
STD 90010 - 0.66 3227 25.95 00.021 1442.6 
oBs 00010 - 0.66 326276 25.95 1442.6 
STD 00020 - 0.70 32.29 25.97 00.041 1442.6 
Bs 00020 = 0.70 32.296 25.57 1442.6 
STO 00030 - 0.77 32.30 25.98 00.062 1442.5 
Bs 00030 - ‘0.77 32.300 25.96 1442.5 
STD 00050 -:0.53 32.33 26.01 00.102 1442-61 
oes 00050 - - 0.93 32.330 26.01 1442.1 
STO 00075 = 1.35 32041 26.09 00.151 1440.6 
OBS 00075 = 1.35 32.410 20209 1440.6 
OBS 00084 - 1.36 32.420 26410 1440.8 
eeeeeeeeeeeeees 


63 


REFID 31 8370 
CONSEC 0028 
LAT 45 33.6N 
LONG 045 09.3W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


21.8 


64 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 12 
HOUR 21.8 
DEPTH 
sto 00000 
OBS 00000 
STO 00010 
STO 00020 
obs 00020 
STD 00030 
OBS 00030 
oBs 00045 
STO 00050 
OBS 00055 
OBS 00070 
i) 00075 
oBs 00060 
OBS 00085 
OBS 00090 
STO 00100 
ops 00100 
OBS 00120 
STO 00125 
obs 00130 
obs 00140 
sto 00150 
OBS 00150 
obs 00180 
STO 00200 
obs 00200 
obs 00220 
obs 00230 
sto 00250 
OBS 00250 
OBS 00275 
STO 00300 
OBS 00300 
OBS 00350 
STD 00400 
OBS 00400 
OBS 00450 
STO 00500 
OBS 00500 
obs 00550 
STO 00600 
OBS 00600 
OBS 00650 
STO 00700 
obs 00700 
oBs 00750 
STO 00800 
obs 00800 
OBS 00850 
STO 00900 
oBs 00900 
OBS 00950 
STO 01000 
OBS 01000 


BOTDP 03944 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


04.04 
04.04 
04.05 
04.08 
04.08 
04.12 
04.12 
04.36 
04.18 
04.02 
03.64 
03.71 
03.75 
03.75 
04.14 
03.70 
03.70 
05.13 
05.17 
05.24 
0545 
05.29 
05.29 
04. 66 
04.73 
04.73 
04.89 
04.61 
05.15 
05.15 
04.73 
05.18 
05.18 
05.35 
05.16 
05.16 
04.97 
04.84 
04. 84 
04.68 
04.54 
04.54 
04.30 
04.21 
04.21 
04.16 
04.21 
04.21 
04.04 
04.12 
04.12 
04.09 
04.00 
04.00 


1 
05 


AIR TEMP 03.0 


DIR HGT PER WIND-DIR 23 INST STD RECORDER 


WET BULB 01.0 20 1 
BAKOMETR 1010.4 SEA 
CLCUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNOPTH 
33-23 26240 00.000 
33.230 26240 
33.24 26.40 00.016 
33224 20240 00.033 
33.240 26.40 
33623 26.39 00.049 
332230 26.39 
332376 26248 
33.36 26.49 00.061 
33.350 26.50 
33-33u 26.52 
33.34 26252 00.120 
33-376 26.54 
334420 26.58 
33.440 26.55 * 
33-43 26259 00.157 
332430 26.59 
330790 26.72 
33-81 26.73 00.192 
332830 26.74 
34.070 26.91 
34203 26.90 00.224 
342030 26.90 
34.080 26.98 
34.14 27.05 00.279 
340140 27.05 
342190 27.07 
34.190 27.08 
34028 27e1l 00.330 
34.280 27.11 
34-280 27216 
34047 27.26 00.377 
34.470 27.26 
342590 27233 
34.61 27.37 00.456 
34-610 27.37 
342610 27.39 
34.71 27249 00.529 
34-710 27.49 
34.740 27.53 
34.77 27.57 00.592 
34-770 27.57 
34-760 27.59 
34.75 27.59 00.651 
342750 27.59 
34-820 27.65 
34.84 27.66 00.706 
342840 27.66 
342810 27265 
34.92 27.73 00.755 
342920 27.73 
34-950 27.76 
34.97 27.78 00.800 
34-970 27.78 
SSSSSSS CESSES E8 


4 WIND-SPD 20 TRACE OIR o 
WIND-FOR DURATION 00.5 
WEATHER X7 CRIG O11 518 


SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 


1464.6 
1464.6 
1464.9 
1465.2 
1465.2 
1465.5 
1465.5 
1466.9 
1466 22 
1465.6 
1464.2 
1464.6 
1464.9 
1465.1 
1466.8 
1465.1 
1465.61 
1471.9 
147222 
1472.6 
1473.9 
1473 24 
1473.4 
14722 
1472.0 
147220 
1473.1 
1472.9 
1474.8 
1474.8 
1473.5 
1476.0 
1476.0 
1477.7 
1477.7 
1477.7 
1477.8 
1478.2 
1478.2 
1478.4 
1478.7 
1478.7 
1478.5 
1479.0 
1479 0 
1479.7 
1480.7 
1460.7 
1480.8 
1462.1 
1482.1 
1482.9 
1483 64 
1483.4 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 44 
1 SQUARE 55 


$103 PH 


REFIO 31 8370 
CONSEC 0029 
Lat 45 47.5N 
LONG 045 48. OW 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


03.2 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 13 
HOUR 03.2 
DEPTH 
sto 00000 
OBS 00000 
sto 00010 
OBS 00010 
STO 00020 
OBS 00020 
STD 00030 
obs 00030 
STO 00050 
OBS 00050 
OBS 00062 
STO 00075 
OBS 00075 
OBS 00095 
STD 00100 
oBSs 00100 
OBS 00113 
STO 00125 
OBS 00125 
obs 00133 
STO 00150 
OBS 00150 
obs 00173 
OBS 00184 
OBS 00197 
STO 00200 
OBS 00211 
OBS 00223 
obs 00228 
OBS 00232 
STD 00250 
OBS 00250 
oBs 00252 
OBS 00265 
OBS 00289 
std 00300 
obs 00301 
OBS 00311 
OBS 00348 
ops 00359 
obs 00384 
Sui) 00400 
oes 00400 
oBs 00413 
obs 00424 
OBS 00449 
OBS 00472 
STO 00500 
OBS 00500 
OBS 00548 
STD 00600 
obs 00600 
OBS 00648 
STO 00700 
ops 00700 
GBS 00748 
obs 00750 
STD 00800 
OBS 00800 
OBS 00850 
STD 00900 
ops 00900 
OBS 00950 
OBS 00970 
sto 01000 
OBS 01000 
oBs 01020 


BOTDP 03109 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


03.92 
03.92 
03.92 
03.92 
03.92 
03.92 
03.93 
03.93 
03.98 
03.98 
04.19 
03.84 
03.84 
03.15 
04.12 
04.12 
05.33 
05.13 
05.13 
05.50 
05.24 
05.24 
04.97 
05.83 
05.87 
05.88 
05.91 
€5.50 
05.72 
04.95 
05.33 
05.33 
05.51 
05.33 
05.76 
05.46 
05.46 
05.67 
05.24 
04.73 
04.55 
04.63 
04.63 
04.52 
04.58 
04.25 
04.43 
04.39 
04.39 
04.25 
04.26 
04.26 
04.22 
04.28 
04.28 
04.20 
04.25 
04.23 
04.23 
04.08 
03.83 
03.83 
03.72 
03.69 
03.86 
03.86 
03.84 


1 
05 


AIK TEMP 00.2 DIR HG 
WET BULB 00.2 2a 3 
BAROMETR 1012.8 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 
33.83 26.89 00.000 
33.835 26.89 
33.84 26.89 00.012 
33.837 26.89 
33284 26.89 00.023 
332840 26.89 
33.85 26.90 00.035 
33-847 26.90 
33.86 26.91 00.058 
33.861 26.91 
332949 26.95 
33.99 27.02 00.086 
33.990 27.02 
34.035 27.13 
34-30 27.24 00.110 
340296 27224 
342500 27-26 
34249 27.28 00.131 
34.480 27.28 
34.597 27.32 
34.60 27.35 00.150 
34.596 27.35 
34.595 27.38 
34.79% 27.44 
34.813 27.44 
34.84 27.46 00.186 
34.865 27.48 
34-824 27.50 
34.88% 27.52 
34-800 27.54 
34-86 27.55 00.217 
34.859 27.55 
34.908 27.56 
34.893 27.57 
35.009 27.61 
34298 27.63 00.244 
34.979 27.62 
352034 27.64 
34.961 27.65 
34931 27267 
342925 27.69 
34.96 27.71 00.292 
342964 27.71 
34.95% 27.71 
34-977 27.73 
34-935 27.73 
34.976 27.74 
34.98 27.75 00.334 
34.982 27.75 
34.973 27.76 
34.98 27.77 00.375 
34.962 27.77 
34.995 27.78 
35.01 27.79 00.415 
35-01, 27.79 
35.002 27.79 
34.995 27.78 
34.99 27.78 00.455 
34.990 27.78 
34.975 27.78 
34.93 27.77 00.497 
342935 27.77 
34.925 27.78 
342920 27.78 
34.95 27.78 00.539 
342950 27.78 
34.940 27.78 
SUSSCSE SSeS ESE 


T PER WINO-DIR 23 

2 WIND-SPD 27 
WIND-FOR 

WEATHER X7 


SND VEL OXYG 


1465.0 
1465.0 
1465.1 
1465.1 
1465.3 
1465.3 
1465.5 
1465.5 
1466 01 
146661 
1467.3 
1466.1 
1466.1 
1463.5 
1468.1 
1468.1 
1473.6 
1472.9 
1472.9 
1474.7 
1473.9 
1473.9 
1473 62 
1477.2 
1477.5 
1477.7 
1478.0 
1476.5 
1477.6 
1474.4 
1476.3 
1476.3 
1477.1 
1476.6 
1478.9 
1477.8 
1477.8 
1478.9 
1477.7 
1475.7 
1475.4 
1476.0 
1476.0 
1475.8 
1476.2 
1475.2 
1476.4 
1476.7 
1476.7 
1476.9 
1477.8 
1477.8 
1478.5 
1479.6 
14796 
1480.1 
1480.3 
1461.0 
1481.0 
1481.2 
1480.9 
1480.9 
1461.3 
1481.5 
1462.8 
1482.8 
1483.0 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR 1) 
DURATION 00.6 
ORIG O11 519 


P04 TOT P NO2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 44 
1 SQUARE 55 


$103 PH 


65 


REFID 31 6370 
CONSEC 0030 
LAT 46 00.0N 
LONG 046 25.5W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


10.2 


66 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 13 
HOUR 10.2 
DEPTH 
STO 00000 
OBS 00007 
STD 00010 
OBS 00019 
STO 00020 
OBS 00020 
STD 00030 
OBS 00032 
STD 00050 
OBS 00051 
sto 00075 
OBS 00076 
obs 00079 
OBS 00089 
STD 00100 
oBs 00106 
sto 00125 
OBS 00129 
STD 00150 
OBS 00152 
OBS 00167 
OBS 00175 
STD 00200 
obs 00203 
OBS 00209 
OBS 00215 
OBS 00228 
obs 00237 
ops 00247 
std 00250 
OBS 00253 
ops 00276 
STD 00300 
OBS 00302 
OBS 00350 
STD 00400 
OBS 00403 
OBS 00464 
sto 00500 
OBS 00502 
OBS 00552 
STD 00600 
OBS 00601 
OBS 00666 
STD 00700 
OBS 00711 
OBS 00750 
STO 00800 
OBS 00801 
oBs 00871 


BOTOP 00878 


SHIP EV 
OATA USE 
AREA 


TEMP 


01.05 
01.05 
01.05 
01.04 
01.03 
01.03 
0c.99 
00.98 
00.97 
00.97 
01.31 
01-34 
01.44 
03.08 
03.60 
03.85 
04.21 
04.26 
04.33 
04.35 
04.56 
04.09 
04.14 
04.15 
04.08 
04.24 
04.24 
04.46 
04.73 
04.75 
04.76 
04.73 
04.57 
04.56 
04.56 
04.38 
04.37 
04.11 
04.08 
04.08 
04.09 
04.07 
04.07 
03.96 
03.91 
03.89 
03.79 
03.74 
03.74 
03.71 


1 
05 


AIR TEMP 00.8 
WET BULB -00.2 


DIR HG 
28 6 


BARGMETR 1014.5 SEA 
CLUUD T/A CL/TR 

SAL SIGMA-T DYNDPTH 
33.01 26247 00.000 
33.010 26.47 
33.01 26.46 00.016 
33-000 26.46 
33.00 26246 00.032 
33.00u 26.46 
33.07 26252 00.047 
33.080 26.53 
33.09 26.53 00.077 
332090 26.54 

33.21 26.61 00.114 
33-210 26.61 

33.220 26.61 
33.620 26.80 

33-72 26.83 00.148 
33.770 26.85 
33.89 26.91 00.178 
232920 26.92 

34.02 26.99 00.206 
34.030 27.00 
34.100 27.03 

34-110 27.09 
34-12 27.09 00.258 
34-12u 27.05 

34e120 27.10 

34250 27.19 

34.240 27.18 
34-350 27.24 

34.3860 27.24 

34.38 27-23 00.305 
34-380 27-23 

342440 27.28 

34.45 27-31 00.347 
34.450 27.31 

34-476 27.33 
34.56 27.41 00.423 
34.560 27.42 

34-590 27.47 
34.58 27-47 00.492 
34.580 27.47 
34.590 27.47 
34.70 27.56 00.556 
34.700 27.56 
34.720 27.59 

34.71 27.55 00.614 
34-710 27.59 
34.720 27.61 

34.79 27.67 00.668 
34.790 27.67 
34.790 27.67 

SOSSSSS SSS SE SEE 


T PER WIND-DIR 30 

3 WIND-SPD 25 
WIND-FOR 

WEATHER X2 


SND VEL OXYG PO4 


1451.3 
1451.4 
1451.5 
1451.6 
1451.6 
1451.5 
1451.6 
1451.6 
1451-9 
1451.9 
1454.0 
145461 
1454.7 
1462.5 
1465.1 
1466.3 
1468.3 
1468.6 
1469.4 
1469.5 
1470.7 
1468.9 
1469.6 
1469.7 
1469.5 
1470.4 
1470.6 
1471.8 
1473-1 
1473.2 
1473.4 
1473.7 
1473 64 
1473 24 
1474.3 
1474.5 
1474.5 
1474.4 
1474.9 
1474.9 
1475.8 
1476.6 
1476.7 
1477.3 
1477.7 
1477.8 
1478.0 
1478.7 
1478.7 
1479.8 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR oO 
DURATION 00.4 
ORIG O1l 520 


TOT P No2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 66 


$103 PH 


REFID 31 6370 
CONSEC 0a31 
LAT 46 04.0N 
LONG 046 54.1 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


16.1 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 13 
HOUR 16.1 
DEPTH 
STD 00000 
obs 00003 
STO 00010 
OBS 00013 
std 00020 
OBS 00020 
oBs 00026 
STD 00030 
OBS 00030 
OBS) 00041 
obs 00043 
OBS 00047 
STD 00050 
obs 00053 
OBS 00059 
OBS 00068 
oBs 00074 
STD 00075 
OBS 00081 
OBS 00097 
obs 00099 
STO 00100 
OBS 00104 
oBs 00112 
sto 00125 
OBS 00127 
OBS 00140 
obs 00148 
sto 00150 
OBS 00152 
obs 0O177 
OBS 00182 
OBS 00186 
STO 00200 
OBS 00201 
OBS 00226 
OBS 00247 
STD 00250 
oBs 00255 
obs 00257 
OBS 00266 
oes 00281 
obs 00283 
OBS 00285 
sto 00300 
OBS 00350 
STO 00400 
OBS 00401 
OBS 00453 
STD 00500 
OBS 00500 
obs 00550 
STO 00600 
oBs 00601 
OBS 00651 
STD 00700 
oes 00700 
obs 00750 
STD 00800 
oBs 00801 
OBS 00850 
sto 00900 
OBS 00900 
OBS 00951 
STO 01000 
obs 01001 
OBS 01026 


BOTDP 01414 


SHI 
DAT. 
ARE 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


1.01 

1.01 

1.00 

1.00 

C.93 

0.88 

0.30 

0.13 

0.11 
00.32 
00.61 
01.26 
01.26 
01.34 
01.66 
02.66 
03.06 
03.17 
03.75 
02.78 
02.79 
02.93 
03.56 
04.42 
04.53 
04.55 
02.85 
03.13 
03.25 
03.41 
03.36 
03.51 
04.48 
04.65 
04.67 
04.73 
04.79 
04.68 
04.56 
04.55 
04.26 
03.71 
03.78 
04.21 
04.32 
04.55 
04.58 
04.58 
04.46 
04.35 
04.35 
04.28 
04.15 
04.15 
03.97 
03.99 
03.99 
03.85 
03.78 
03.78 
03.74 
03.69 
03.69 
03.63 
03.60 
03.60 
03.60 


1 
05 


AIR TEMP 02.3 OIR HG 
WET BULB 00.8 273 
BAROMETR 1015.9 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 
32.51 26.16 00.000 
322510 26.16 
32.52 26.17 0Cc.019 
322533 26.18 
32263 26.25 00.037 
32.650 26.27 
32.855 26.41 
32.99 26.52 00.053 
33.010 26.53 
33.07 26.56 
33.215 26.66 
33.280 26.67 
33-29 26.67 00.082 
33.310 26.69 
332400 26.74 
33-567 26.79 
33.710 26.87 
33-72 26.87 00.114 
33.770 26.86 
33-725 26.91 
33-760 26.94 
33.78 26.94 00.143 
33.890 26.97 
34.040 27.00 
34.09 27.03 00.171 
34.100 27.03 
34.000 27.12 
34.015 27-11 
34.03 27-11 00.196 
34.060 27212 
34-120 27.17 
34.120 27.16 
34-250 27-16 
34.32 27.20 00.243 
34.330 27.20 
34.380 27.24 
34.407 27-25 
34.39 27-25 00.287 
34.370 27-25 
34.370 27.25 
34.400 27.30 
34.380 27.34 
34-400 27.35 
34.2446 27.34 
34.47 27.35 00.327 
34.540 27.38 
34.59 27242 00.401 
34-590 27242 
34.590 27.43 
34260 27245 00.471 
34.600 27245 
34.600 27246 
34269 27.54 00.536 
34.690 27.55 
34.700 27.57 
34.73 27.55 00.595 
34.730 27.59 
34.710 27.59 
34274 27.62 00.651 
34.740 27.62 
342800 27.68 
34.79 27.67 00.704 
34.790 27.67 
34.780 27.67 
34.80 27.69 00.754 
34.2805 27.69 
34.890 27.76 
$4CSSSS SESE RS 


T PER WINO-DIR 30 INST STO RECORDER TEN SQ 


1306 
3 WIND-SPD 18 TRACE DIR Dd 5 SQUARE 


4 


WIND-FOR DURATION 00.5 2 SQUARE 66 


WEATHER X7 ORIG O11 521 14 


SND VEL OXYG PO4 TOT P NO2 NO3 $103 PH 


1441.1 
1441.2 
1441.4 
1441.4 
1442.0 
1442.3 
1445.4 
1446 24 
1446.5 
1448.8 
1450.3 
14534 
1453.5 
1453.9 
1455.5 
1460.3 
1462.3 
1462.8 
1465.5 
1461.5 
1461.6 
1462.3 
1465.2 
1469.2 
1469.9 
1470.0 
1462.9 
1464.3 
1464.8 
1465.6 
1465.9 
1466.6 
1470.9 
1472.0 
1472.1 
1472.8 
1473.4 
1473.0 
1472.5 
1472.5 
1471.5 
1469.4 
1469.8 
1471.7 
1472.4 
1474.3 
1475.3 
1475.3 
1475.7 
1476.0 
1476.0 
1476.6 
1477.0 
1477.0 
1477.1 
1478.0 
1478.0 
1476.2 
1478.8 
1478.8 
1479.6 
1480.2 
1480.2 
1480.8 
1481.5 
1481.5 
1482.0 


1 SQUARE 66 


67 


REFID 31 
CONSEC 0032 
LAT 46 13-1N 
LONG 047 09.8 


8370 


CASTNUM/ TIME 


19.6 


REFID 31 
CONSEC 0033 
LaT 46 14.8N 
LONG 047 28.7W 


8370 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


2223 


68 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 13 
HOUR 19.6 
LVLTYP OEPTH 
STD 00000 
obs 00003 
STO 00010 
obs 00011 
STO 00020 
OBS. 00020 
STD 00030 
OBS 00030 
obs 00045 
STO 00050 
OBS 00051 
OBS 00055 
STO 00075 
oBs 00076 
obs 00081 
OBS 00083 
OBS 00093 
STD 00100 
oBs 00104 
OBS 00118 
STO 00125 
OBS 00125 
STO 00150 
OBS 00150 
OBS 00175 
STO 00200 
OBS 00201 
OBS 00226 
STO 00250 
OBS 00253 
OBS 00279 
STD 00300 
OBS 00300 
OBS 00354 
STO 00400 
OBS 00401 
OBS 00451 
STD 00500 
obs 00500 
OBS 00553 
STD 00600 
OBS 00603 
OBS 00651 
STD 00700 
obs 00700 
obs 00750 
0) 00800 
OBS 00801 
OBS 00810 
YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 13 
HOUR 22.3 
DEPTH 
oBs 00009 
sto 00010 
STD 00020 
OBS 00022 
sto 00030 
a) 00050 
OBS 00051 
OBS 00055 
oBs 00068 
obs 00074 
sto 00075 
obs 00078 
STD 00100 
obs 00102 
OBS 00106 
OBS 00112 
STO 00125 
OBS 00125 
STO 00150 
OBS 00150 
OBS 00177 
STO 00200 
OBS 00203 
obs 00226 
sto 00250 
obs 00253 
OBS 00277 
sTo 00300 
OBS 00300 


BOTOP 00815 


SH 


IP EV 


DATA USE 


AR 


PO WU OO OOO Oo Oo eo 


EA 


TEMP 


1.52 
1.35 
1.31 
1.30 
1.29 
1.29 
1.29 
1.29 
1.29 
1.39 
1.45 
1.70 
1.21 
1.16 
0.87 
0.61 
0.35 
00.13 
00.38 
00.66 
0c.98 
01.00 
01.74 
01.74 
01.45 
01.99 
02.02 
02.42 
02.57 
C2.¢0 
02.88 
03.14 
03.15 
03.53 
03.77 
03.78 
03.96 
04.01 
04.01 
03.99 
03.96 
03.96 
03.90 
03.81 
03.81 
03.76 
03.71 
03.71 
03.72 


1 
05 


BOTOP 00305 


SHI 


P EV 


DATA USE 


ARE 


A 


TEMP 


1.46 
1.46 
1.45 
1.45 
1.49 
1.67 
1.69 
1.74 
1.58 
1.33 
1.33 
1.31 
1.33 
1.33 
1.18 
0.54 
0.08 
0.06 
00.32 
00.32 
00.36 
00.64 
00.68 
00.92 
01.08 
01.10 
01.23 
01.73 
01.76 


1 
05 


AIR TEMP -00.8 OIR HGT PER 
WET BULB -02.0 28 4 3 
BAROMETR 1016.3 SEA 
CLOUD T/A CLU/TR 
SAL SIGMA-T OYNOPTH SND VEL 
32.52 26.18 00.000 1439.6 
32.521 26.18 1439.6 
32.52 26.18 00.018 1439.9 
32.520 26.18 1440.0 
32253 26.18 00.037 1440.2 
32.530 26.18 1440.2 
32.53 26.18 00.055 1440.3 
32.530 26218 1440 4 
32-510 26.17 1440.6 
32.52 26218 00.092 1440.2 
32.520 26.18 1439.9 
32.667 26.30 1439.0 
33.00 26.56 00.134 1442.1 
33.030 26.58 1442.4 
33-200 26.71 1444.1 
33-210 26.71 1445.4 
332253 26.73 1446.8 
33-35 26.79 00.168 £449.3 
33.420 26.83 1450.6 
33.650 27.00 1452.4 
33.68 27.01 00.197 1453.9 
33.680 27.01 1454.1 
33-86 27-10 00.223 1458.0 
33.860 27.10 1458.0 
33.900 27.15 1457.2 
34.03 27.22 00.269 1460.2 
34.035 27222 1460.3 
34.090 27.23 1462.6 
34-20 27230 00.310 1463.8 
34-205 27-31 1464.0 
342230 27.30 1465.6 
34-26 27.30 00.350 1467.1 
342260 27-30 1467.2 
34.380 27.36 1469.9 
34.44 27.39 00.427 1471.7 
342443 27.39 1471.8 
34-470 27239 1473.4 
34.59 27.48 00.496 1474.6 
34.590 27248 1474.6 
34-590 27.48 1475.4 
34.58 27.48 00.563 1476.0 
342580 27.48 1476.1 
342680 27.56 1476.7 
34.71 27-60 00.624 1477.2 
34.710 27.60 1477 .2 
342740 27.63 1477.9 
34.73 27262 00.680 1478.5 
342730 27.62 1478.5 
34-730 27.62 1478.7 
Seseseseeeseses 
AIR TEMP 01.0 DIR HGT PER 
WET BULB 00.4 26s 3 
BARCMETR 1018.3 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL 
32.390 26.07 1439.0 
32.39 26.08 1439.0 
32.45 26.13 1439 «3 
32.470 26614 1439.4 
32.50 26216 1439.4 
32.57 26223 1438.9 
32-580 26.23 1436.9 
32-660 26.30 1438.8 
32.720 26.34 1439.9 
32.720 26.34 1441.2 
32.72 26.34 1441.2 
32.730 26.35 1441.3 
32.82 26242 1441.7 
32.870 26.46 1441.8 
322960 26.53 1442.7 
33.090 26.61 1446.0 
33.20 26.68 1448.5 
33-200 26.68 1448.6 
33230 26.74 1450.8 
332300 26.74 1450.9 
33.320 26.75 1451.5 
33.49 26.88 1453.4 
33-510 26.89 1453.7 
33.600 26.95 1455.3 
33.70 27.02 1456.5 
33.710 27.02 1456.7 
33.760 27.06 1457.7 
33-90 27.14 1460.5 
33.910 27.14 1460.7 
eeeeeeeeesesees 


WINO-OIR 30 INST STO RECORDER 
WIND-SPD 22 TRACE DIR o 
WIND-FOR OURATION 00.3 
WEATHER X2 CRIG OLl 522 12 
OxYG POS TOT P NO2 NO3 
WIND-DIR 32 INST STD RECORDER 
WIND-SPD 20 TRACE DIR o 
WIND-FOR DURATION 00.2 
WEATHER X2 ORIG O11 523 

OXxYG P04 TOT P NO2 NO3 


$103 


$103 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 67 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 67 


PH 


REFIO .31 8370 
CONSEC 0034 
aT 46 20.0N 
LONG 047 36.0W 


CASTNUM/TIME 


23.8 


REFID 31 68370 
CONSEC 0035 
aT 46 24.0N 
LONG 047 51.5W 


CASTNUM/TIME 


02.2 


REFIOD 31 6370 
CONSEC 0036 
LAT 46 29.0N 
LONG 048 05.0W 


CASTNUM/ TIME 


04.0 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 13 
HOUR 23.8 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00003 
STD 00010 
oBs 00011 
STD 00020 
oss 00020 
STD 00030 
ops 00030 
STp 00050 
oBs 00051 
ops 00055 
oBs 00057 
ops 00062 
STD 00075 
oBs 00076 
STD 00100 
obs 00100 
STD 00125 
oBs 00125 
STD 00150 
oBs 00150 
OBS 00159 
oBs 00175 
oBs 00186 
YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 14 
HOUR 02.2 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00000 
STD 00010 
OBS 00010 
STD 00020 
ops 00020 
STD 00030 
oes 00030 
STD 00050 
ops 00050 
STD 00075 
OBS 00076 
STD 00100 
ops 00100 
OBS 00121 
YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 14 
HOUR 04.0 
LVLTYP = DEPTH 
STD 00000 
oBs 00001 
STD 00010 
Bs 00013 
STD 00020 
oBs 00020 
STD 00030 
STD 00050 
Bs 00053 
STD 00075 
obs 00076 
ops 00083 
ops 00097 


BOTDP 00194 
SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


1.51 
1.51 
1.49 
1.49 
1.49 
1.49 
1.49 
1.49 
1.52 
1.52 
1.63 
1.75 
1.76 
2.70 
1.69 
1.61 
1.60 
1.42 
1.41 
0.77 
0.75 
0.22 
0.20 
0.20 


1 
05 


BOTDP 00124 
SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


Ce eet  o a Do 


TEMP 


1.18 
1.18 
1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
1.33 
1.33 
1.68 
1.70 
1.07 
1.06 
C.97 


1 
05 


BOTDP 00109 


SHIP 
DATA 
AREA 


OO OUdU Ooo ooo oO 


Ev 
USE 


TEMP 


1.08 
1.08 
1.07 
1.07 
1.06 
1.06 
1.18 
1.37 
1.39 
1.44 
1.44 
1.48 
1.33 


1 
05 


AIR TEMP 00.5 


OIR HGT PER WIND-DIR 30 


WET BULB -00.3 35 4 3 WINO-SPD 20 
BARCMETR 1018.7 SEA WIND-FOR 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X2 

SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG P04 

32.38 26.07 00.000 1438.6 

32-380 26.07 1438.7 

32-37 26.06 00.020 1438.8 

32-376 26.06 1438.9 

32.38 26.07 00.039 1439.0 

322380 26.07 1439.0 

32.39 26.07 0C.059 1439.2 

322390 26.08 14392 

32.47 26.14 00.097 1439.5 

322480 26.15 1439.5 

322520 26.18 1439.1 

320517 26.18 1438.6 

322630 26.28 1438.8 

32.65 26.29 00.142 1439.3 

322657 26.30 1439.24 

32.73 26.35 00.185 1440.3 

32.730 26.35 1440.3 

32.87 26.46 00.225 1441.8 

32.875 26.47 1441.8 

33202 26256 00.263 1445.5 

33-020 26.56 1445.26 

33.120 26.62 1448.3 

33.170 26.66 1448.7 

33.190 26.68 1448.9 

oeeeeeeeeseseee 
AIR TEMP 01.0 DIR HGT PER WIND-OIR 32 
WET BULB 00.0 322: 3 2 WIND-SPD 20 
BAROMETR 1020.0 SEA wINO-FOR 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X5 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG 

32.47 26.13 00.000 1440.3 

32-476 26.13 1440.3 

32.48 26.14 OC.019 1440.5 

322480 26.14 1440.5 

32.49 26.15 00.038 1440.7 

32.490 26.15 1440.7 

32250 26.16 00.056 1440.5 

32.500 26.16 1440.9 

32256 26.21 00.093 1440.5 

32.560 26-21 1440.5 

32264 26.28 00.138 1439.4 

322645 26.28 1439.3 

32.86 26.44 00.179 1443.0 

322860 26.44 1443-1 

32.865 26.44 1443.8 

Seeeeeeeseeeeee 


Alm TEMP 01.0 


OIR HGT PER WIND-DIR 32 


WET BULB 00.0 SZ 
BAROMETR 1020.0 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T OYNOPTE 
32.37 26.05 0C.000 
32.376 26.05 
32.38 26.06 00.020 
32-390 26.06 
32240 26.07 00.035 
322400 26.07 
32043 26.10 0C.059 
3248 20.15 00.096 
32249u 26.15 
32-52 26.18 00.143 
322520 26.16 
322536 26.15 
32-740 20.35 
seeeeeseesesses 


2 wINO-SPD 20 
wINO-FOR 
WEATHER X2 


SNO VEL OXYG PO4 


1440.6 
1440.7 
1440.8 
1440.9 
1441.1 
1441.1 
1440.7 
1440.2 
1440.2 
1440 .4 
1440.4 
1440.3 
1441.6 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR Oo 
OURATION 00.2 
ORIG O1l 524 


ToT P NO2 NO3 


INST STD RECORDER 


TRACE DIR i?) 
DURATION 00.1 


GRIG Ola 525 


P04 TOT P NO2 NO3 


INST STD RECORDER 


TRACE DIR Oo 
DURATION 00.1 


ORIG O11 526 


TCT P NO2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 67 


$103 PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 67 


$103 PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 68 
1 SQUARE 68 


$103 PH 


69 


REFIO 31 8370 
CONSEC 0037 
LAT 46 33.42N 


LONG 048 20.0W 


CASTNUM/TIME 


05.5 


REFID 31 
CONSEC 0038 
LAT 46 40.0N 
LONG 048 33.1W 


8370 


CASTNUM/ TIME 


08.1 


REFID 31 
CONSEC 0039 
LAT 46 44.1N 
LONG 048 41.5W 


8370 


CASTNUM/T IME 


09.8 


REFID 31 
CONSEC 0040 
LAT 47 02.2N 
LONG 049 07.0W 


8370 


CASTNUM/TIME 


13.4 


70 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 14 
HOUR 05.9 
LVLTYP DEPTH 
sTD 00000 
OBS 00003 
STO 00010 
OBS 00011 
sTO 00020 
OBS 00020 
STD 00030 
OBS 00030 
STO 00050 
OBS 00051 
OBS 00070 
STD 00075 
obs 00076 
OBS 00089 
YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 14 
HOUR 08.1 
LVLTYP DEPTH 
sto 00000 
OBS 00003 
STD 00010 
obs oooll 
STD 00020 
OBS 00020 
STD 00030 
OBS 00030 
OBS 00049 
STO 00050 
OBS 00051 
obs 00053 
STD 00075 
oBs 00079 
OBS 00085 
YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 14 
HOUR 09.8 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00001 
sto 00010 
OBS 00011 
OBS 00019 
STO 00020 
STO 00030 
OBS 00032 
obs 00049 
YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 14 
HOUR 13.4 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00001 
STD 00010 
OBS 00011 
$To 00020 
obs 00022 
sto 00030 
OBS 00030 
sto 00050 
obs 00051 
STD 00075 
OBS 00076 


BOTOP 00098 
SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


PO Wee Oe Ue et eo 


TEMP 


1.06 
1.06 
1.06 
1.06 
1.04 
1.04 
1.04 
1.04 
1.05 
1.06 
1.43 
1.43 
1.43 
1.43 


1 
05 


BOTOP 00091 


SHIP 
DATA 
AREA 


TE OOP Te 1) OR tet i Oe 


Ev 
USE 


TEMP 


1.06 
1.06 
1.07 
1.07 
1.06 
1.06 
1.06 
1.06 
1.09 
1.17 
1.33 
1.43 
1.43 
1.43 
1.43 


1 
05 


BOTDP 00079 


SHIP 
DATA 
AREA 


Cte tT tet 


Ev 
USE 


TEMP 


1.09 
1.09 
1.09 
1.09 
1.09 
1.09 
1.08 
1.08 
1.01 


1 
05 


BoTOP 00080 
SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.22 
1.23 
1.46 
1.48 


1 
05 


AIK TEMP -O1.8 DIR HGT PER WIND-DIR 
WET BULB -03.0 30 4 3 WIND-SPD 
BAROMETR 1019.6 SEA WIND-FOR 
CLGUD T/A CL/TR WEATHER 
SAL SIGMA-T OYNDPTH SND VEL OXYG 
32.33 26.02 0C.000 1440.7 
32.330 26.02 1440.7 
32-31 26.00 00.020 1440.8 
322310 26.00 1440.8 
32-31 26.00 00.040 1441.1 
322317 26.00 1441.1 
32238 26.05 00.060 1441.3 
32.380 26.06 1441.3 
32.38 26.06 00.099 1441.6 
32.390 26.06 1441.6 
32.610 26.25 1440.5 
32062 26.26 00.146 1440.6 
32.617 26226 1440.6 
322626 26226 1440.8 
SOSKSeE SSeS ESE 
AIR TEMP -01.0 DIR HGT PER WIND-DIR 
WET BULB -02.7 30 4 3 WIND-SPD 
BARGMETR 1021.0 SEA WIND-FOR 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXxYG 
32-30 26.00 00.000 1440.6 
32.305 26.00 1440.7 
32-31 26.00 00.020 1440.7 
32-310 26.00 1440.8 
32232 26.00 00.040 1441.0 
322320 26.01 1441.0 
32.38 26.05 0C.060 1441.2 
32-380 26.06 1441.2 
322386 26.06 1441.4 
32239 26.06 00.099 1441.1 
32.386 26.07 1440.3 
32.457 26.13 1440.0 
32.49 26.16 00.147 1440.4 
32-500 26.16 1440.5 
322494 26.16 1440.6 
2 
Alk TEMP -01.0 DIR HGT PER WIND-DIR 
WET BULB -02.7 30 4 3 WIND-SPD 
BABOMETR 1021.0 SEA WIND-FOR 
CLUUD T/A CL/TR WEATHER 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG 
32.31 26.00 00.000 1440.5 
32.2310 26.00 1440.5 
32.32 26.01 00.020 1440.7 
32-320 26.01 1440.7 
32.320 26.01 1440.8 
32232 26.01 00.040 1440.8 
32.32 26.01 00.060 1441.0 
322320 26.01 1441.21 
32-390 26.06 1441.8 
$SSSSSE ROR OEESE 
AIR TEMP 00.1 OIR HGT PER WIND-DIR 
WET BULB -02.2 ri) 3 WINO-SPD 
BARCMETR LO21.1 SEA WIND-FOR 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER 
SAL SIGHAsT DYNDPTH SND VEL OXYG 
32.99 26.55 00.000 1441.1 
32-990 26.55 1441.1 
32.97 26.54 00.015 1441.2 
32.970 26.54 1441.2 
32-99 26.55 00.030 1441.3 
32.990 26.55 1441.3 
32.99 26255 00.045 1441.4 
32.985 26.55 1441.4 
32.98 26.55 00.075 1441.6 
32.980 26.55 1441.6 
32.99 26.56 00.112 1440.9 
32.993 26.56 1440.9 
SOCEES OOSES ERE 


30 INST STO RECORDER 
20 TRACE DIR 
DURATION 00.1 
x1 ORIG O11 527 
P04 TOTP \NO2Z NOZ 
32 INST STD RECORDER 
14 TRACE DIR o 
DURATION 00.4 
xl ORIG O11 528 
P04 TOT P NO2 NO3 
32 INST STO RECORDER 
14 TRACE DIR oO 
DURATION 00.1 
x1 ORIG O11 529 
P04 TOT P NO2 NO3 
32 INST STD RECORDER 
20 TRACE DIR LP) 
OURATION 00.1 
XL ORIG O11 530 
P04 TOT P NO2 NO3 


$103 


$103 


$103 


$103 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 68 
1 SQUARE 68 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 68 
1 SQUARE 68 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 68 
1 SQUARE 66 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 68 
1 SQUARE 79 


PH 


REFIO 31 
CONSEC 0041 
LaT 47 O1.5N 
LONG 048 51.5W 


8370 


CASTNUM/TIME 


14.6 


REFIO 31 
CONSEC 0042 
LaT 47 00.0N 
LONG 048 32-0W 


8370 


CASTNUM/TIME 


15.5 


REFIO 31 6370 
CONSEC 0043 
aT 47 01.0N 


LONG 048 20.0W 


CASTNUM/ TIME 


17.1 


REFID 31 
CONSEC 
LAT 
LONG 


8370 
0044 
47 01.5N 
048 03.0W 


CASTNUM/TIME 


18.6 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 14 
HOUR 14.6 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00001 
STD 00010 
oBs 00011 
sto 00020 
OBS 00020 
STO 00030 
OBS 00030 
STD 00050 
OBS 00051 
STD 00075 
OBS 00076 
OBS 00085 
YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 14 
HOUR 15.9 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00001 
obs 00005 
sto 00010 
obs ooolL 
sto 00020 
OBS 00022 
i) 00030 
OBS 00030 
STD 00050 
obs 00053 
sTD 00075 
oss 00076 
OBS 00081 
OBS 00099 
YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 14 
HOUR 17.1 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00001 
oss 00003 
STO 00010 
OBS oooll 
sTD G0020 
OBS 00020 
STO 00030 
OBS 00030 
Std 00050 
OBS 00051 
sto Qo007T5 
OBS 00076 
OBS 00093 
sto 00100 
OBS 00100 
OBS 00106 
OBS 00108 
YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 14 
HOUR 18.6 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00001 
STO 00010 
OBS 00011 
STD 00020 
OBS 00020 
STO 00030 
OBS 00030 
sto 00050 
OBS 00053 
STD 00075 
OBS 00076 
obs 00089 
STO 00100 
OBS 00102 
sTD 00125 
obs 00125 
OBS 00133 


BOTDP 00093 


SHIP 
DATA 
AREA 


Ev 
USE 


TEMP 


1.17 
1.17 
1.19 
1.19 
1.19 
1.19 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.26 
1.28 
1.47 


1 
05 


BOTOP 00108 


SHIP 
DATA 
AREA 


Ev 
USE 


TEMP 


1.17 
1.17 
1.17 
1.19 
1.19 
1.19 
1.19 
1.21 
1.21 
1.21 
1.21 
1.51 
1.51 
1.52 
1.48 


1 
05 


BOTDP 00113 


SHIP 
DATA 
AREA 


Ev 
USE 


TEMP 


1.17 
1.17 
1.18 
1.21 
1.21 
1.19 
1.19 
1.21 
1.21 
1.23 
1.23 
1.32 
1.33 
1.53 
1248 
1.48 
1.49 
1.48 


1 
05 


BOTDP 00145 


SHIP 
DATA 
AREA 


Ev 
USE 


TEMP 


1.15 
1.15 
1.15 
1.15 
1.17 
1.17 
1.19 
1.19 
1.19 
1.21 
1.49 
1.50 
1.64 
1.63 
1.60 
0.95 
0.94 
0.93 


1 
05 


AIR TEMP -00.8 DIR HGT PER = WIND-DIR 02 INST STO RECORDER TEN SQ 1306 
WET BULB -02.6 ol 3 3 WIND-SPD 13 TRACE DIR 0 5 SQUARE 4 
BARCMETR 1020.9 SEA WIND-FOR DURATION 00.1 2 SQUARE 68 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X1 ORIG O11 531 1 SQUARE 78 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG P04 TCT P NOZ2 NO3 SI03_ PH 
32.97 26.54 00.000 1441.0 
32.976 26.54 1441.1 
32.97 26.54 00.015 24411 
32.970 26.54 144161 
32.97 26.54 00.030 1441-3 
32.970 26254 1441.3 
32.97 26.54 00.045 1441.4 
32-970 26254 1441.4 
32.97 26.54 00.075 1441.7 
32.970 26.54 1441.7 
32.97 26.54 00.113 1441.8 
32.980 26.55 1441.8 
33.080 26.63 1441.2 
ESSERE FOSS EEE 
AIR TEMP -00.6 DIR HGT PER = WIND-DIR 32 INST STD RECORDER TEN SQ 1306 
WET BULB -O01.6 00 0 x WIND-SPD 15 TRACE DIR D 5 SQUARE 4 
BAROMETR 1020.3 SEA WIND~FOR DURATION 00.1 2 SQUARE 68 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X2 ORIG O11 532 1 SQUARE 78 
SAL SIGMA=T DYNDPTH SNO VEL OXYG P04 TOTP NOZ NO3 SIO3_ PH 
32.97 26.54 00.000 1441.0 
32.975 26.54 1441.1 
32.970 26.54 1441.1 
33.00 26.56 00.015 1441.2 
33.000 26-56 1441.2 
32.97 26.54 00.030 1441.3 
32.970 26-54 1441.3 
32.98 26.54 00.045 1441.4 
32.980 26.55 1441.4 
32.97 26.54 00.075 1441.7 
32.973 26.54 1441.7 
33212 26.66 OOe111 144029 
33.120 26.67 1440.9 
33.140 26.68 1441.0 
330193 26.73 1441.5 
SOSSSCS COESEREE 
AIR TEMP -00.2 DIR HGT PER WINO-DIR 31 INST STD RECORDER TEN SQ 1306 
WET BULB -00.8 00 oOo Xx WIND-SPO 15 TRACE DIR D 5 SQUARE 4 
BAROMETR 1019.8 SEA WIND-FOR DURATION 00.1 2 SQUARE 68 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X2 ORIG O11 533 20 1 SQUARE 78 
SAL SIGMA-T | DYNDPTH SND VEL OXYG P04 TOTP NO2 NO3 SIO3 PH 
33.08 26.62 00.000 1441.2 
33.080. 26.62 1441.2 
33.070 26.62 1441.2 
33.07 26.62 00.014 1441.2 
33.075 26-62 1441.2 
33.07 26.62 00.028 1441.4 
33.075 26.62 1441.4 
33.08 26.63 00.043 1441.5 
33.080 26.63 1441.5 
33.08 26.63 00.071 1441.7 
33.080 26.63 1441.8 
33.08 26.63 00-107 1441.7 
33.086 26.63 1441.7 
33.110 26.66 1441.1 
33.18 26.72 00.141 1441.5 
332195 26.73 1441.6 
33.290 26.80 1441.7 
33.290 26.80 1441.8 
SOSSEREESESE ESSE 
ALR TEMP 00.0 DIR HGT PER WIND-O1R 30 INST STD RECORDER TEN SQ 1306 
WET BULB -O1.0 00 0 xX WIND-SPD 12 TRACE DIR D 5 SQUARE 4 
BAROMETR 1019.8 SEA WIND-FOR DURATION 00.1 2 SQUARE 68 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER XL ORIG O11 534 21 1 SQUARE 78 
SAL SIGMA-T DYNOPTH SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 S103 PH 
32.98 26.54 00.000 1441.1 
32.980 26.54 1441.2 
32.98 26.54 00-015 1441.3 
32.980 26.54 1441.3 
32.98 26.54 00-030 144164 
32.984 26.54 1441.4 
32.98 26.54 00.045 1441.5 
32-980 26.54 1441.5 
32.98 26.55 00.075 1441.8 
32-985 26.55 1441.7 
33210 26.65 00.111 1441.0 
33.105 26.65 1440.9 
332185 26.72 1440.6 
33219 26.73 00.145 1440.8 
33.190 26.73 1441.0 
33647 26.93 00.175 1444.9 
330470 26.93 1444.9 
33.473 26.93 1445.1 71 


eOeCEEE CORSE EES 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


REFID 31 8370 YEAR 1974 BOTOP 00165 ALK TEMP -02.0 OIR HGT PER wIND-DIR 30 INST STO RECORDER TEN SQ 1306 
CONSEC 0045 MONTH 04 SHIP EV WET BULB ~=02.7 00 0 x wIND-SPD 07 TRACE DIR D 5 SQUARE 4 
LaT 46 57.8N DAY 14 DATA USE 1 BAROMETR 1019.9 SEA mIND-FOR DURATION 00.1 2 SQUARE 66 
LONG 047 50.0W HOUR 20.1 AREA 05 CLCUD T/A CLs/TR WEATHER XL CRIG O1L 535 15 1 SQUARE 67 
CASTNUM/TIME LVLTYP DEPTH TEMP SAL SIGMA=T DYNDPTH SND VEL OXYG P04 TOTP NO2 NO3 S103 PH 
STO 00000 - 1.14 33.10 26.64 00.000 1441.4 
20.1 Bs 00000 - 1.14 33.105 26.64 1441.4 
STD 00010 - 1.16 33.10 26.64% 00.014 1441.4 
ops 00010 - 1.16 33.105 20.64 1441.4 
STD 00020 01.18 33.11 26.54 * 00.029 1452.4 
oBs 00020 01.18 33.110 20.54 1452.4 
STD 00030 01.20 33.11 20.54 00.044 1452.6 
OBS 00030 01.20 33.110 20.54 1452.6 
STD 00050 - 1.24 33.12 26.66 00.073 1441.7 
OBS 00050 - 1.24 33.120 26.66 1441.7 
STO 00075 - 1.57 33.18 26.72 00.106 1440.7 
OBS 00075 - 1.57 33.185 26.72 1440.7 
oBs 00097 - 1.69 33.190 20.73 1440.5 
STD 00100 - 1.69 33.19 26.73 0C.140 1440.6 
oBs 00104 - 1.67 33.200 26.74 1440.7 
STD 00125 - 1.39 33.46 26.94 00.170 1442.8 
ops 00127 - 1.32 33.48u 26.95 1443.2 
OBS 00140 - 0.83 33.54u 20.95 1445.8 
oBs 00146 - 0.53 33.620 27.04 1447.4 
STD 00150 - 0.51 33-62 27404 00.197 1447.5 
oBs 00150 - 0.51 33.620 27.04 1447.5 
oss 00161 - 0.49 33.620 27.04 1447.8 
Seeeesteesseces 
REFID 31 8370 YEAR 1974 BOTDP 00216 AIR TEMP -01.0 DIR HGT PER WIND-DIR 34 INST STD RECORDER TEN SQ 1306 
CONSEC 0046 MONTH 04 SHIP EV WET BULB -01.2 00 0 xX WIND-SPD 10 TRACE DIR r) 5 SQUARE 4 
LaT 46 59.2N DAY 14 DATA USE 1 BAROMETR 1020.0 SEA WINO-FOR DURATION 00.2 2 SQUARE 66 
LONG 047 32.0W HOUR 21.7 AREA 05 CLOUD T/A CL/TR WEATHER XO GRIG O11 536 20 1 SQUARE 67 
CASTNUM/TIME LVLTYP DEPTH TEMP SAL SIGMA-T DYNOPTH SNO VEL OXYG P04 TOTP NO2 NO3 SIO3_ PH 
sto 00000 - 1.47 33.11 26.66 00.000 1439.8 
21.7 8S 00001 - 1.47 33.108 26.66 1439.8 
STD 00010 - 1.46 33-11 26.66 00.014 1440.0 
oBs 00013. — 1.46 33.107 26.65 1440.1 
STD 00020 - 1.47 33.11 26.66 00.028 1440.2 
BS 00020 - 1.47 33.110 26.66 1440.2 
STO 00030 - 1.47 33.11 26.66 00.042 1440.3 
OBS 00030 - 1.47 33.110 26.66 1440.3 
oBs 00034 - 1.48 33.100 26.65 1440.3 
STD 00050 - 1.49 33.11 26.66 00.070 1440.6 
OBS 00051 = 1.49 33-110 26.66 1440.6 
STD 00075 = - - 1.61 33.12 26.67 00.104 1440.4 
OBS 00076 - 1.62 33.120 26.67 1440.4 
OBS 00095 - 1.73 33.17¢ 26.71 1440 .2 
STD 00100 - 1.73 33.19 26.73 00.138 1440.3 
oBs 00100 - 1.73 332190 26.73 1440.4 
STD 00125 - 1.43 33.34 26.84 00.169 1442.4 
ops 00125 - 1.42 33.340 26.84 1442.5 
STD 00150 - 1.12 33.45 26.93 00.199 1444.4 
OBS 00152 - 1.07 33.476 26.94 1444.7 
OBS 00175 - 0.42 33.660 27.07 1448.4 
STO 00200 - 0.34 33.66 27.07 00.252 1449.2 
oBs 00201 - 0.34 33.665 27.07 1449.2 
oBs 00211 - 0.35 33.660 27.06 1449.3 
sesesseesesesese 
REFID 31 8370 YEAR 1974 BOTDP 00400 AIR TEMP -01.3 DIR HGT PER WINO-DIR 10 INST STD RECORDER TEN SQ 1306 
CONSEC 0047 MONTH 04 SHIP EV WET BULB -02.0 00 Oo xX WIND-SPD 10 TRACE DIR D 5 SQUARE 4 
LaT 46 58.8N DAY 14 DATA USE 1 BAROMETR 1020.0 SEA WIND-FOR DURATION 00.8 2 SQUARE 66 
LONG 047 20.0W HOUR 23.2 AREA 05 CLOUD T/A CL/TR WEATHER XO ORIG O11 537 1 SQUARE 67 
CASTNUM/TIME LVLTYP DEPTH TEMP SAL SIGMA-T DYNOPTH SND VEL OXxYG P04 TOTP NO2 \NO3Z S103. PH 
STO 00000 - 1.44 33.12 26.66 00.000 1440.0 
23.2 OBS 00001 = 1.44 33-117 26.66 1440.0 
STD 00010 - 1.44 33-12 26.66 00.014 1440.1 
oBs 00011 - 1.44 33.120 26.66 1440.2 
STO 00020 - 1.46 33013 26.67 00.028 1440.2 
oBs 00020 - 1.46 33.130 26.67 1440.2 
STO 00030 - 1.46 33.13 26.67 00.041 1440.4 
oBs 00032 - 1.46 33.130 26.67 1440.4 
STD 00050 - 1.72 33.19 26.73 00.068 1439.6 
oBs 00051 - 1.73 33-190 26.73 1439.6 
oBs 00057 - 1.75 33.200 26.74 1439.6 
STD 00075 - 1.58 33.31 26.82 00.100 1440.8 
OBS 00076 - 1.57 33.310 26.82 1440.9 
STD 00100 - 1.57 33.32 26.83 00.131 1441.3 
obs 00102 - 1.57 33.330 26.84 1441.4 
STD 00125 - 1.43 33.54 27.00 00.160 1442.7 
ogs 00125 - 1.41 33.540 27.00 1442.8 
OBS 00144 - 0.51 33.676 27.08 1447.5 
STO 00150 - 0.45 33.69 27.09 00.185 1447.9 
OBS 00150 - 0.44 33.690 27.09 1447.5 
oes 00175 00.22 33.820 27.16 1451.5 
STO 00200 00.35 33.85 27.19 00.232 1452.6 
OBS 00203 00.38 33.870 27.20 1452.8 
oBs 00226 00.67 34.020 27.30 1454.7 
STO 00250 00.88 34.11 27.36 00-272 145642 
oes 00251 00.89 34.110 27.36 1456.2 
oBs 00276 01.06 34.143 27.37 1457.5 
STD 00300 01.20 34.21 27242 00.308 1458.6 
72 oBs 00300 01.21 34.210 27242 1458.6 
oss 00350 01.60 34.350 27.50 1461.4 
OBS 00394 02.32 34.500 27.57 1465.5 


Seeeeeeteeeeeee 


REFID 31 8370 
CONSEC 0048 
LAT 47 00.0N 
LONG 047 05.0W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


00.8 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 15 
HOUR 00.8 
DEPTH 
STO 00000 
OBS 00000 
sto 00010 
OBS 00010 
OBS 00019 
STO 00020 
STO 00030 
OBS 00030 
STO 00050 
OBS 00051 
OBS 00062 
STO 00075 
obs 00078 
OBS 00087 
OBS 00091 
STO 00100 
OBS 00100 
OBS 00102 
oBs 00112 
OBS 00114 
STD 00125 
OBS 00125 
OBS 00139 
STD 00150 
OBS 00150 
OBS 00175 
OBS 00188 
OBS 00194 
STD 00200 
OBS 00201 
OBS 00224 
OBS 00226 
STD 00250 
OBS 00251 
STO 00300 
OBS 00350 
STO 00400 
obs 00401 
obs 00451 
STO 00500 
OBS 00500 
OBS 00550 
STD 00600 
OBS 00601 
OBS 00651 
sto 00700 
OBS 00721 
oBs 00750 
STO 00800 
OBS 00803 
OBS 00850 
STD 00900 
obs 00900 
obs 00928 
sto 01000 
OBS 01000 


BOTOP 01106 


SHI 
OaT 
ARE 


Ute te OU Cee OO Oe ty ZrO 1 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


1.14 
1.14 
1.14 
1.14 
1.24 
1.24 
1.26 
1.26 
1.30 
1.30 
1.35 
1.32 
1.25 
0.85 
0.81 
0.12 
0.01 
00.25 
00.65 
00.92 
01.18 
01.19 
01.23 
01.31 
01.32 
01.89 
01.99 
01.76 
01.83 
01.85 
01.91 
02.15 
02.25 
02.26 
02.53 
03-00 
03.67 
03.68 
03.93 
03.93 
03.93 
03.97 
03.95 
03.55 
03.86 
03.83 
03-61 
03.77 
03.72 
03.72 
03.68 
03.63 
03.63 
03.¢1 
03.61 
03.61 


1 
05 


AIR TEMP -02.0 
WET BULB -02.7 


OIR HG 
oo 0 


BAROMETR 1020.0 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 
33-18 26270 00.000 
33-180 26.70 
33.18 26.70 00.013 
33.180 26.70 
33.180 26.71 
33.18 26.71 00.027 
33219 26.72 00.040 
33-190 26.72 
33.28 26.79 00.066 
33.296 26.81 
33.445 26.93 
33.49 26.96 00.096 
332525 26.99 
33.670 27.09 
33.780 27.18 
34-00 27.33 00.119 
342010 27.33 
34.01U 27232 
34-130 27.39 
342150 27.39 
34223 27.43 00.136 
34.230 27244 
34.220 27.43 
34.35 27.52 00.152 
34.350 27.52 
34-450 27.56 
34.47L 27.57 
34-470 27.59 
34249 27.59 00.179 
342490 27.60 
34.560 27.65 
34.570 27264 
34.57 27.63 00.204 
34.575 27.63 
34.63 27.66 00.228 
34-720 27.68 
34.83 27.71 00.272 
34.835 27.71 
34.840 27.69 
34.90 27.74 00.315 
34-900 27.74 
34.910 27.74 
34-91 27.74 00.357 
34-910 27.74 
34.910 27.75 
34.91 27.75 00.399 
34.910 27.76 
34-910 27.76 
34.91 27.76 00.441 
34.905 27.76 
342900 27.76 
34-90 27.77 00.483 
34.900 27.77 
342900 27.77 
34.90 27.77 00.525 
34-900 27.77 
SO5S0Ss Oe seg eee 


T PER WIND-DIR 32 INST STD RECORDER 
x WIND-SPD 08 TRACE DIR 0 
WIND-FOR DURATION 00.4 


WEATHER XO ORIG O11 538 


SND VEL OXYG PO TOT P NO2 NG3 


1441.5 
1441.5 
1441.6 
1441.6 
1441.3 
1441.3 
1441.4 
1441.4 
1441.7 
1441.7 
1441.9 
1442.3 
1442.7 
1445.0 
1445.4 
1449.0 
1449.5 
1450.8 
1452.9 
1454.2 
1455.6 
1455.7 
1456.1 
1456 8 
1456.8 
1459.9 
1460 26 
1459.7 
1460.1 
1460.2 
1461.0 
146261 
1462.5 
1463.0 
1465.0 
1468.0 
1471.8 
1471.9 
1473.8 
1474.7 
1474.7 
1475.7 
2476.4 
1476.5 
1476.9 
1477.6 
1477.9 
1478.2 
1478 68 
1478.8 
1479.4 
1480.1 
1480.1 
1480.5 
1481.6 
1461.6 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 77 


$103 PH 


73 


REFID 31 8370 
CONSEC 0049 
LAT 46 59.1N 
LONG 046 45.5W 


CASTNUM/ TIME 


03.5 


74 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 15 
HOUR 03.5 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
obs 00000 
STO 00010 
OBS 00010 
STD 00020 
OBS 00020 
STO 00030 
obs 00030 
std 00050 
OBS 00050 
OBS 00066 
STO 00075 
oBs 00075 
OBS 00096 
sto 00100 
OBS 00108 
sto 00125 
OBS 00125 
STD 00150 
OBS 00150 
OBS 00163 
oBs 00162 
STD 00200 
OBS 00200 
STO 00250 
obs 00250 
oBs 00270 
STO 00300 
OBS 00300 
obs 00340 
STO 00400 
obs 00400 
STO 00500 
obs 00500 
STD 00600 
OBS 00600 
STO 00700 
oBs 00700 
STD 00800 
oBs 00800 
STD 00900 
obs 00900 
STD 01000 
obs 01000 
OBS 01020 


BOTOP 01106 


SHI 
OAT 
ARE 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


0.62 

0.62 

0.60 

0.60 

0.62 

0.62 

0.62 

0.62 
00-50 
00.50 
00.55 
01.63 
01.63 
02.64 
01.94 
01.04 
01.35 
01.35 
01.80 
01.80 
01.98 
01.81 
02.12 
02.12 
02.27 
03.27 
03.22 
03.55 
03.55 
03.85 
04.02 
04.02 
04.01 
04.01 
03.92 
03.52 
03.61 
03.81 
03.72 
03.72 
03.63 
03.63 
03.54 
03.54 
03.55 


1 
05 


AIR TEMP -02.0 


OIR HGT PER WIND-DIR 20 


WET BULB ~03.0 32.61 
BARKOMETR 1019.8 SEA 
CLCUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 
33.21 26.71 00.000 
33-210 26.71 
33-21 26.71 00.013 
33.210 26.71 
33-21 26.71 00.027 
33-210 26-71 
33.22 26.72 00.040 
33-220 26.72 
33.74 27.08 00.063 
332740 27.08 
332820 27215 
34.08 27228 00.086 
34.080 27.28 
34.220 27.32 
34.21 27.37 00.105 
34.210 27.43 
34229 27.47 00.122 
34.296 27.47 
34239 27.52 00.137 
34.390 27.52 
34.480 27.58 
34.480 27.59 
34.53 27.61 00.164 
342530 27-61 
34.72 27266 00.188 
34.720 27.66 
34-710 27.65 
34.76 27266 00.211 
34-764 27.66 
342820 27.68 
34.85 27.69 00.257 
34.850 27.69 
34.86 27.70 00.303 
34.860 27.70 
34.87 27.71 00.348 
34.876 27.71 
34.86 27.72 00.393 
34.860 27.72 
34.85 27-72 00.439 
342850 27.72 
34.84 27.72 00.485 
34.840 27.72 
34.84 27.73 00.531 
34.840 27.73 
342850 27.73 
SOCSeSS SSSR 458 


4 WIND-SPD 08 
wIND-FOR 
WEATHER XO 


SND VEL OXYG 


1443.9 
1443.9 
1444.2 
14442 
1444.3 
14% .3 
1444.5 
1444.5 
1450.7 
1450.7 
1451.3 
1456 26 
1456.6 
1461.6 
1458.6 
1454.7 
1456.5 
1456.5 
1459.0 
1459.0 
1460.1 
1459.7 
1461.4 
1461.4 
1467.5 
1467.5 
1467.6 
1469.6 
1469.6 
1471.6 
1473.3 
1473.3 
1475.0 
1475.0 
1476.2 
1476.2 
1477.4 
1477.4 
1478.7 
1478.7 
1480.0 
1480.0 
1481.3 
1461.3 
1461.7 


INST STO RECORDER 
TRACE DIR o 
DURATION 00.6 
ORIG O11 539 


P04 TOT P NO2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 66 


$103 PH 


REFID 31 6370 
CONSEC 0050 
tat 46 58.5 
LONG 046 30.00 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


05.6 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
OaY 15 
HOUR 05.6 
DEPTH 
sto 00000 
o6s 00005 
sto 00010 
oBs 00011 
sto 00020 
oas 00020 
sto 00030 
oss 00030 
oes 00032 
oBs 00038 
OBS 00041 
$to 00050 
oss 00053 
oss 00057 
OBS 00066 
$To 00075 
oes 00074 
oBs 00078 
oes 00087 
oss 00095 
sto 00100 
oss 00100 
oss 00106 
06s 00108 
obs ooLl2 
oss 00116 
obs 00121 
sto 00125 
obs 00131 
oBs 00139 
oes 00146 
oBs 00148 
sto 00150 
obs 00152 
oss 00167 
oss 00171 
oes 00175 
oBs 00178 
08s 00184 
sto 00200 
oBs 00201 
OBS 00226 
sto 00250 
oes 00251 
oss 00277 
$To 00300 
oBs 00302 
oss 00350 
oBs 00363 


BOTOP 00365 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


1 
05 


AIR TEMP -01.5 


DIR HGT PER WIND-DIR 20 INST STD RECORDER 


WET BULB -02.5 31 1 
BAROMETR 1019.8 SEA 
CLCUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA=T OVNOPTH 
32.98 26-53 00.000 
32.980 20253 
32.98 26.53 00.015 
32-980 26.53 
32.98 26.54 00.030 
32.990 26.54 
33-10 26263 00.045 
33-110 26.64 
33-680 27.09 
33-715 27.08 
33.777 27.12 
33.78 27.12 0.069 
33.780 27.12 
33-79u 27.13 
33.877 27.16 
34012 27217 00.092 
34.150 27.19 
34.130 27.18 
34.015 27.18 
34-02u 27.18 
34.01 27.21 00.114 
34.010 27.22 
34.013 27.27 
342150 27.37 
34.210 27.39 
342260 27.44 
34-350 27243 
34242 27.44 00.133 
34-510 27243 
34.510 27242 
342500 27.45 
34.540 27.47 
34.55 27247 00.150 
342570 27246 
342643 27249 
34.576 27.48 
34-560 27.48 
34.565 27.52 
342570 27.54 
34.77 27-60 00.179 
34.790 27.60 
342830 27.62 
34.84 27262 00.204 
34-840 27.62 
34-910 27.67 
34.90 27.67 00.229 
34.900 27.67 
34-910 27.71 
34.910 27.71 
SOSSSSe StF SEES 


4 WIND-SPD 08 TRACE DIR D 
WIND-FOR OURATION 00.1 
WEATHER XO ORIG O11 540 


SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 


144265 
1443.0 
144361 
144322 
1443 1 
1443-1 
1443.5 
1443.6 
1445.2 
1448.7 
145025 
1450.5 
1450.5 
1450.6 
1453.9 
1464.4 
1464.6 
1464.3 
1459.8 
1460.1 
1457.9 
1457.5 
1454.8 
145524 
145761 
1457.21 
1461.7 
1464.4 
1467.8 
1468.3 
1467.0 
1467.5 
1468.1 
1469.0 
1470.4 
1468.7 
1468.2 
1466.6 
1466.0 
1471.0 
1471.4 
1472.4 
1473.0 
1473.0 
1473.7 
147461 
1474.61 
1473.5 
1473.6 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 66 


$103 PH 


75 


REFID 31 
CONSEC 0051 
LAT 47 00.0N 
LONG 046 16.08 


8370 


CASTNUM/TIME 


07.3 


REFID 31 
CONSEC 0052 
LAT 47 0O1.ON 
LONG 046 02.0W 


8370 


CASTNUM/TIME 


08.9 


76 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 15 
HOUR 07.3 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00003 
oBs 00009 
STO 00010 
OBS ooolL 
OBS 00015 
OBS 00017 
OBS 00019 
STO 00020 
OBS 00022 
obs 00026 
sto 00030 
OBS 00030 
OBS 00034 
OBS 00043 
OBS 00045 
STO 00050 
OBS 00051 
ops 00055 
OBS 00072 
STO 00075 
oBs 00076 
STO 00100 
OBS 00100 
OBS 00104 
STO 00125 
CBS 00125 
OBS 00133 
obs 00142 
oes 00146 
STD 00150 
OBS 00150 
OBS 00154 
obs 00159 
OBS 00175 
STO 00200 
OBS 00203 
OBS 00226 
STO 00250 
OBS 00251 
OBS 00276 
sto 00300 
OBS 00300 
YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 15 
HOUR 08.9 
LVLTYP DEPTH 
sto 90000 
OBS 00003 
STO 00010 
obs 00011 
obs 00019 
STO 00020 
OBS 00020 
obs 00022 
STO 00030 
oBs 00030 
OBS 00032 
OBS 00041 
STD 00050 
obs 00051 
OBS 00057 
sto 00075 
OBS 00079 
STD 00100 
obs 00100 
STO 00125 
obs 00125 
sto 00150 
obs 00150 
OBS 00158 
obs 00177 
obs 00190 
sto 00200 
oss 00203 
obs 00230 
STO 00250 
obs 00251 
obs 00276 
oss 00298 


BOTDP 00305 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


0.37 

0.37 

0.37 

0.37 

0.35 

0.26 
00.04 
00.57 
00.65 
00.€3 
01.00 
01.39 
01.49 
02.63 
03.25 
02.37 
03.20 
02-14 
03.56 
03.18 
02.92 
02.83 
02.57 
02.56 
02.71 
03.09 
03.09 
03.09 
03.36 
03.22 
02.51 
02.56 
04.10 
02.94 
03.89 
04.49 
04.56 
04.83 
04.91 
04.91 
04.59 
04.58 
04.58 


1 


BOTOP 00301 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


00.37 
00.37 

00.38 
00.38 

00.38 
00.42 
00.46 
00.93 
01.32 
01.35 
01.48 
02.57 
02.71 
02.73 
02.42 
02.57 
02.63 
02.95 
02.96 
02.96 
02.96 
03.04 
03.04 
03.00 
03.54 
03.68 
04.10 
04.23 
04.56 
04.47 
04.46 
04.24 
04.25 


1 
05 


AIR TEMP 00.0 DIR HGT PER © WIND-DIR 31 INST STD RECORDER TEN SQ 1306 
WET BULB -01.8 Susie 4 WIND~SPD 08 TRACE DIR D 5 SQUARE 4 
BAROMETR 1019.8 SEA WIND-FOR DURATION 00.2 2 SQUARE 66 
CLLUD T/A CL/TR WEATHER XL ORIG O11 541 1 SQUARE 76 
SAL SIGMA-T DYNOPTH SND VEL GXYG P04 TOTP NO2 NOZ SIO3_ PH 

32.99 26.52 00.000 1444.8 

32.990 26.52 1444.9 

32.980 20.52 1444.9 

32.98 26.52 00.015 1445.0 

32.990 26.52 1445.1 

33.11U 26.62 1445.7 

33.400 26.84 1447.5 

33.000 26.97 1450 3 

33.67 27202 00.028 1450.7 

33.81> 27.13 1451.8 

33.925 27.20 1452.8 

33.96 27-21 00.036 1454.6 

33.973 27-21 1455.61 

34.066 27615 1460.3 

34.164 =. 27-21 1463.3 

24.160 27.20 1463.8 

34.14 27.20 00.055 1463.1 

34.130 27.20 1462.5 

34017C 27.19 1464.8 

34.140 27.20 1463.4 

34012 27.21 00.077 1462.3 

34.115 27.22 1461.9 

34.16 27.28 00.098 1461.3 

24.176 27.28 1461.2 

34.210 27.30 1462.0 

34.33 27.36 00.117 1464.1 

34.330 27.36 1464.2 

34.346 27.37 1464.3 

34.357 27.36 1465.7 

34.346 27.36 1465.1 

34.45 27.42 00.135 1466.5 

34.465 27.43 1466.8 

34.556 27245 1469.2 

34.543 27245 1468.6 

34.566 27.47 1468.7 

34.69 27.51 00.167 1471.8 

34.710 27.52 1472.2 

34.625 27.58 1473.8 

34.89 27262 00.195 1474.6 

34.887 27.62 1474.6 

34.840 27.62 1473.7 

34.65 27.62 00.221 1474.0 

34.85u 27.63 1474.0 

seeeeeeseeeeese 

AIR TEMP 00.0 DIR HGT PER WIND-DIR 31 INST STD RECORDER TEN SQ 1306 
WET BULB -01.8 29) 3104 WINC-SPD 10 TRACE DIR D 5 SQUARE 4 
BAROMETR 1019.8 SEA WIND-FOR DURATION 00.2 2 SQUARE 66 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER XL ORIG O11 542 1 SQUARE 76 

SAL SIGMA-T DYNOPTH SND VEL OXYG P04 TOTP NO2 NO3 SI03_ PH 

33.31 26.75 00.000 1448.6 

33-310 26.75 1448.7 

33.31 26.75 00.013 1448.8 

33.313 26.75 1448.9 

33.333 26.76 1449.0 

33.49 26.89 00.025 1449.5 

33.620 26.99 1449.8 

33.845 27.14 1452.3 

33.94 27219 00.036 1454.3 

33.940 27.19 145404 

33.955 27.20 1455.61 

340145 27226 1460.3 

34.15 27.25 00.053 1461.0 

34.150 27.25 1461.1 

34.113 27.25 1459.8 

34.14 27.26 00.074 1460.8 

34.153 27.26 1461.2 

34.24 27.30 00.09% 1463.0 

34.240 27.30 1463.1 

34.32 27.37 00.113 1463.6 

34.320 27.37 1463.6 

34.36 27.40 00.131 1464.4 

34.363 27.40 1464.4 

34.360 27.40 1464.3 

34.510 27.46 1467.2 

34.560 27.51 1468.1 

34.66 27.53 00.163 1470.1 

34.690 27.54 1470.8 

34.800 27.59 1472.7 

34.80 27.60 00.191 1472.7 

34.800 27.60 1472.7 

34.815 27.64 147222 

34.830 27.65 1472.6 

se seeeesseses 


REFIO 31 68370 
CONSEC 0053 
LAT 46 24.6N 
LONG 041 50.50 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


12.3 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 25 
HOUR 12.3 
DEPTH 
STO 00000 
oss 00003 
STD 00010 
oBs 00011 
STO 00020 
OBS 00020 
STO 00030 
OBS 00030 
OBS 00038 
STO 00050 
OBS 00051 
STO 00075 
obs 00076 
STO 00100 
oss 00100 
STO 00125 
ops 00125 
STD 00150 
OBS 00152 
OBS 00177 
OBS 00199 
STO 00200 
OBS 00201 
OBS 00226 
STO 00250 
oBs 00253 
oBs 00277 
STD 00300 
OBS 00302 
obs 00350 
STD 00400 
ops 00403 
OBS 00451 
STD 00500 
obs 00502 
OBS 00552 
sto 00600 
OBS 00601 
obs 00651 
STO 00700 
OBS 00702 
oss 00751 
STD 00800 
oss 00801 
obs 00850 
STD 00900 
oBs 00902 
oBs 00953 
sto 01000 
OBS 01001 
OBS 01024 


BOTDP 04045 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


04.24 
04.24 
04.23 
04.22 
04.13 
04.12 
03.96 
03.95 
03.88 
03.79 
03.78 
03.48 
03.47 
03.28 
03.27 
03.02 
03.02 
02.87 
02.86 
02.79 
02.67 
02.67 
02.68 
02.69 
02.70 
02.70 
02.71 
02.72 
02.73 
02.96 
03.27 
03230 
03.72 
03.86 
03.86 
03.91 
03.88 
03.88 
03.84 
03.81 
03.81 
02.77 
03.72 
03.72 
03.67 
03.65 
03.65 
03.59 
03.56 
03.56 
03.55 


1 
05 


OIR HGT PER WIND-DIR 04 INST STD RECORDER 


AIR TEMP 05.0 
WET BULB 05.0 24 #1 
BAROMETR 1023.7 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNOPTH 
34.19 27.14 00.000 
34.190 27.14 
34219 27.14 0c.009 
34.190 27.14 
34019 27215 0c.019 
34-190 27.15 
34.19 27.17 00.028 
34-187 27.17 
342170 27.16 
34.18 27.18 00.046 
34-180 27.18 
34-27 27.28 00.067 
34-270 27-28 
34.30 27.32 00.087 
34.300 27.32 
34231 27235 00.106 
34.310 27.35 
34.32 27.37 00.124 
340320 27.38 
342410 27.46 
34.470 27.51 
34247 27.51 00.157 
34.470 27.51 
342460 27.50 
34252 27.55 00.186 
34.520 27.55 
34.530 27.56 
34253 27.56 00.214 
342530 27.56 
34.656 27.63 
34.67 27262 00.268 
34.680 27.62 
34-826 27.69 
34.86 27.71 00.315 
342860 27.71 
34.880 27.72 
34.89 27.73 00.359 
34.896 27.73 
34-890 27.74 
34.89 27.74 00.402 
34-890 27.74 
34-880 27-74 
34.88 27.74 00.445 
34.880 27.74 
34-8680 27.75 
34.88 27.75 00.489 
34-880 27.75 
34.880 27275 
34.88 27.76 00.532 
34-889 27.76 
34.876 27.76 
Seseeeseesseeee 


2 WIND-SPD 06 TRACE DIR t) 
WIND-FOR DURATION 00.4 
WEATHER X4 CRIG O11 543 


SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 


1466 .8 
1466.8 
1466.9 
1466.9 
1466.7 
1466.6 
1466.1 
1466.1 
1465.9 
1465.7 
1465.7 
1464.9 
1464.9 
1464.5 
1464.5 
1463.8 
1463.8 
1463 66 
1463 .6 
1463.8 
1463.8 
1463.8 
1463.8 
1464.3 
1464.8 
1464.8 
1465.3 
1465.7 
1465.8 
1467.7 
1469.5 
1470.1 
1472.9 
1474.3 
1474.4 
1475.4 
1476.1 
1476.1 
1476.8 
1477.5 
1477.5 
1478.2 
1478.7 
1478.8 
1479.4 
1480.1 
1480.1 
1480.8 
1481.4 
1481.4 
1481.8 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 3 
2 SQUARE 60 
1 SQUARE 61 


$103 PH 


77 


REFID 31 8370 
CONSEC 0054 
LAT 46 18.5N 
LONG O41 49.2W 


CASTNUM/TIME 


13.9 


78 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 25 
HOUR 13.9 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
obs 00003 
STO 00010 
OBS oooll 
sto 00020 
obs 00020 
STO 00030 
obs 00030 
OBS 00047 
STD 00050 
obs 00051 
sto 00075 
OBS 00076 
STO 00100 
OBS 00100 
STD 00125 
OBS 00125 
STO 00150 
OBS 00152 
OBS 00177 
OBS 00199 
STO 00200 
OBS 00201 
OBS 00226 
sto 00250 
OBS 00253 
OBS 00277 
sto 00300 
OBS 00302 
oBs 00350 
sto 00400 
OBS 00401 
OBS 00453 
STD 00500 
oBs 00502 
OBS 00552 
sto 00600 
OBS 00601 
OBS 00651 
STO 00700 
OBS 00702 
obs 00751 
STD 00800 
obs 00801 
OBS 00850 
STO 00900 
OBS 00902 
obs 00953 
STO 01000 
obs 01001 
OBS 01020 


BOTOP 04200 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


04.24 
04.24 
04.23 
04.22 
04.13 
04.12 
03.96 
032.95 
02.79 
03.78 
03.78 
03.48 
03.47 
03.28 
03.27 
03.02 
03.02 
02.87 
02.86 
02.79 
02.67 
02.67 
02.68 
02.69 
02.70 
02.70 
02.71 
02.72 
02.73 
02.96 
03.30 
03.31 
03.70 
03.85 
03.86 
03.91 
03.88 
03.88 
03.84 
03.61 
03.81 
03.77 
03.72 
03.72 
03.67 
03.65 
03.65 
03.59 
03.56 
03.56 
03.56 


1 
05 


Alk TEMP 06.5 


DIR HGT PER WIND-DIR 16 INST STD RECORDER 


WET BULB 06.5 o1 1 
BARCMETR 1023.3 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T OVNOPTH 
34.19 27.14 00.000 
342190 27.14 
34.19 27.14 00.009 
34.194 27214 
34.19 27215 0c.019 
34.190 27.15 
34.19 27-17 00.028 
34.187 27-17 
342180 27218 
34.18 27.18 00.046 
34-180 27.18 
34-27 27228 00.067 
34-270 27.28 
34.30 27.32 00.087 
342300 27.32 
34.31 27.35 00.106 
34.310 27.35 
34.32 27.37 00.124 
34.320 27.38 
34-410 27-46 
34.470 27.51 
34247 27.51 00.157 
34.470 27.51 
342460 27.50 
34.52 27.55 00.186 
342520 27-55 
34-530 27.56 
34.53 27.56 00.214 
342530 27.56 
34.650 27.63 
34.67 27-6) 00.268 
34.670 27.61 
34.790 27.67 
34-86 27.71 00.316 
34.860 27.71 
34-860 27-72 
34.89 27.73 00.359 
34.890 27.73 
34-890 27.74 
34.89 27.74 00.402 
34.890 27.74 
34.865 27.72 
34.88 27.74 00.446 
34.880 27.74 
34-880 27.75 
34.88 27.75 00.489 
34.680 27.75 
34.880 27.75 
34-88 27-76 00.533 
34-880 27.76 
34.87< 27.75 
seseeeseeossese 


bs WIND-SPD 04 TRACE DIR 0 
WIND-FOR DURATION 00.4 
WEATHER X4 GRIG O11 5440014 


SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 = =NO3 


1466.8 
1466.8 
1466.9 
1466.9 
1466 7 
1466.6 
1466.1 
1466.1 
1465.7 
1465.7 
1465.7 
1464.9 
1464.9 
1464.5 
1464.5 
1463.8 
1463.8 
1463 .6 
1463.6 
1463.8 
1463 8 
1463.8 
1463.8 
1464.3 
1464.8 
1464.8 
1465 3 
1465.7 
1465.8 
1467.7 
1470.0 
1470.1 
1472.8 
1474.3 
147404 
1475.4 
1476.1 
1476.1 
1476.8 
1477.5 
1477.5 
1478.1 
1478.7 
1478.8 
1479 04 
1480.1 
1460.1 
1460.8 
1461.4 
1461.4 
1461.7 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 3 
2 SQUARE 60 
1 SQUARE 61 


S103. PH 


REFID 31 8370 
CONSEC 0055 
aT 46 06.4N 
LONG 041 51.4 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


19.2 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 25 
HOUR 1902 
DEPTH 
OBS 00009 
sto 00010 
oBs oooll 
STO 00020 
oes 00020 
STO 00030 
obs 00030 
STO 00050 
OBS 00051 
OBS 00055 
OBS 00060 
STO 00075 
obs 00076 
STD 00100 
oBs 00100 
OBS 00104 
obs 00114 
OBS 00123 
STD 00125 
OBS 00125 
sto 00150 
ops 00161 
OBS 00165 
OBS 00175 
oes 00190 
sTD 00200 
OBS 00201 
OBS 00205 
obs 00209 
oes 00226 
obs 00234 
OBS 00241 
obs 00243 
OBS 00245 
STO 00250 
OBS 00251 
oBs 00274 
oBs 00279 
STD 00300 
OBS 00306 
OBS 00336 
OBS 00342 
oBs 00350 
STD 00400 
ops 00405 
OBS 00451 
STO 00500 
OBS 00512 
oss 00550 
oBs 00590 
OBS 00599 
STD 00600 
oBs 00601 
OBS 00652 
oss 00654 
OBS 00685 
sto 00700 
OBS 00702 
STD 00800 
oBs 00860 
STO 00900 
obs 00900 
oBs 00951 
STO 01000 
OBS 01001 
OBS 01016 
oBs 01022 


BOTOP 04495 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


04. 86 
04.65 
04.84 
04.83 
04.83 
04.87 
04.87 
05.21 
05.22 
05.25 
05.72 
05.38 
05.37 
06.02 
06.07 
06.31 
06.29 
09.13 
05.12 
Os.11 
0$.07 
09.05 
08.76 
08.62 
07.60 
07.08 
07.01 
06.88 
06.59 
06.64 
06.60 
06.96 
06.98 
07-32 
07.33 
07.33 
07.05 
06.85 
06.27 
06.17 
06.31 
05.60 
05.36 
05.26 
05.25 
05.36 
05.16 
05.11 
04.97 
05.01 
04.45 
04.44 
04.42 
04.23 
04.25 
04.52 
04.48 
04.47 
04.34 
04.24 
04.16 
04.16 
04.11 
04.04 
04.04 
04.02 
04.03 


1 
05 


AIR TEMP 09.8 DIR HGT PER WIND-DIR 


WET BULB 09.8 23 2 
BAROMETR 1023.5 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNOPTH 
332843 26.80 
33.84 26.80 
33.6837 26.79 
33.82 26.78 
33.820 26.78 
33.83 26.78 
33.827 26.78 
33.98 26.86 
33-980 26.86 
33.975 26.86 
34.120 26.91 
34.06 26.90 
34.050 26.90 
34-29 27.01 
34.295 27.01 
342305 26.99 
34.660 26.98 
34.870 27.02 
34.86 27.01 
34.850 27.00 
34.87 27.03 
34.880 27.04 
34.865 27.07 
34.877 27.10 
34.760 27.16 
34.67 27216 
342660 27.17 
34.666 27.19 
34.648 27.22 
34.680 27.24 
342680 27.24 
34.797 27.29 
34.800 27.28 
34-860 27.28 
34.87 27.29 
34.874 27.29 
34.870 27.33 
34.835 27.33 
34.79 27.3? 
34.790 27.39 
34.87u 27.43 
34.77C 27.44 
34.770 27.47 
34.85 27.55 
34.853 27.55 
34.860 27.54 
34.86 27.57 
34.880 27.59 
34.970 27.68 
34.970 27.67 
34.860 27.65 
34.87 27.65 
34.890 27.68 
34.870 27.68 
342870 27.68 
34.890 27.66 
34.89 27.67 
34.890 27.67 
34.89 27.68 
34.880 27-69 
34.87 27.65 
34.870 27269 
34.870 27.69 
34.86 27.69 
34.860 27.69 
34.876 27.70 
34-860 27.69 
SSeeeeesesesess 


5 WINOD-SPD 
WIND-FOR 
WEA TYER 


SND VEL OXYG 


1469.1 
1469.0 
1469.0 
1469.1 
1469.1 
1469.4 
1469.4 
1471-3 
1471.4 
1471.6 
1473.8 
1472.5 
147225 
1475.9 
1476.1 
1477.21 
1485.5 
1489.0 
1489.0 
1489.0 
1489.3 
1489.4 
1488.3 
1488.0 
1484.2 
1482.2 
1482.0 
1481.5 
1480.4 
1460.9 
1480.9 
1482.6 
1482.7 
1484.1 
1484.3 
1484.3 
1483.6 
1482.8 
1480.8 
1480.5 
1481.7 
1478.8 
1477.9 
1478.5 
1478.5 
1479.7 
1479.7 
1479.7 
1479.9 
1480.7 
1478.4 
1478.4 
1478.4 
1478.4 
1478.5 
1480.2 
1460.3 
1460.3 
1481.4 
1481.9 
1462.2 
1482.2 
1462.9 
1483.4 
1483.4 
1483.6 
1463.7 


23 INST STD RECORDER 
05 TRACE DIR 
OURATION 


xe ORIG O11 545 


P04 TOT P 


NOo2 


o 
00.5 


NQ3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 3 
2 SQUARE 60 
1 SQUARE 61 


$103 PH 


79 


REFID 31 8370 
CONSEC 0056 
LAT 45 55.7N 


LONG 041 44.0W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


Ol.1 


REFID 31 
CONSEC 0057 
LAT 46 38.5N 
LONG 048 44.80 


8370 


CASTNUM/TIME 


05.0 


80 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 26 
HOUR O1.1 
DEPTH 
sto 00000 
OBS 00007 
STO 00010 
OBS oooll 
STD 00020 
OBS 00022 
sto 00030 
OBS 00030 
sTD 00050 
OBS 00051 
STD 00075 
oBs 00076 
STD 00100 
obs 00100 
obs 00118 
STO 00125 
OBS 00125 
OBS 00129 
OBS 00146 
STO 00150 
OBS 00152 
OBS 00163 
OBS ool71 
OBS 00175 
OBS 00162 
STO 00200 
OBS 00205 
OBS 00226 
STO 00250 
STD 00300 
OBS 00357 
OBS 00359 
OBS 00367 
OBS 00373 
OBS 00376 
OBS 00382 
STD 00400 
obs 00403 
OBS 00409 
OBS 00416 
OBS 00418 
OBS 00451 
STD 00500 
OBS 00500 
OBS 00504 
OBS 00519 
OBS 00529 
OBS 00531 
oBs 00544 
OBS 00567 
STD 00600 
OBS 00614 
oss 00651 
OBS 00654 
OBS 00662 
STD 00700 
OBS 00700 
OBS 00751 
STO 00800 
OBS 00601 
OBS 00824 
STO 00900 
OBS 00925 
OBS 00927 
oBs 00959 
STO 01000 
OBS 01001 
OBS 01003 
OBS 01020 
YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 29 
HOUR 05.0 
LVLTYP DEPTH 
sto 00000 
OBS 00001 
STO 00010 
OBS 00011 
OBS 00019 
sto 00020 
OBS 00020 
STO 00030 
OBS 00030 
OBS 00045 


BOTDP 04524 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


12.92 
12.92 
12.92 
12.92 
12-92 
12.92 
12.92 
12.52 
12.90 
12.90 
12.92 
12.92 
12.92 
12.92 
13.44 
13.62 
13.63 
13.69 
13.97 
13.99 
14.00 
12.08 
10.77 
10.59 
10.59 
11.37 
11.49 
11.38 
11.03 
10.28 
09.41 
09.31 
08.64 
07.21 
06.78 
06.60 
06.66 
06.67 
0€.53 
05.67 
05.51 
05.50 
05.26 
05.24 
05.11 
05-24 
05.79 
05.81 
06.39 
06.05 
06.04 
06.04 
05.47 
05.54 
05.84 
05.63 
05.63 
05.44 
05.23 
05.22 
05.13 
04.56 
04.52 
04.52 
04.50 
04.33 
04.29 
04-23 
04.25 


BOTOP 00078 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


00.08 
00.08 
00.09 
00.09 
0.04 
0.12 
0.18 
0.36 
0.37 
0.90 


1 
05 


05 


AIR TEMP 13.9 OIR HGT PER WIND-DIR 19 INST STD RECORDER 
WET BULB 13.8 2h 3) 2 WIND-SPD 12 TRACE DIR o 
BAROMETR 1024.0 SEA WIND-FOR DURATION 00.7 
CLGUD T/A CL/TR WEATHER X4 ORIG O1l 546 

SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG p04 TOT P NO2 NO3 

35446 26.78 00.000 1501.2 

352460 26.78 1501.3 

35246 26.78 00.013 1501.3 

35246Q 26.18 1501.4 

35246 26.78 00.026 1501.5 

352466 26.78 1501.6 

35246 26.78 00.038 1501.7 

35.460 26.78 1501.7 

35246 26.719 00.064 1501.9 

352465 26.79 1502.0 

35.47 26.79 00.096 1502.4 

35-470 26.79 1502.4 

35.47 26.79 00.128 1502.8 

35.476 26.79 1502.8 

352660 26.83 1505-1 

35.69 26.82 00.160 1505.8 

35.69C 26.82 1505.9 

35-710 26.82 1506.2 

35.820 26.84 1507.5 

35.82 26.84 00.192 1507.6 

352825 26.84 1507.7 

35.300 26.82 1500.8 

35-010 26.84 1496.0 

34.990 26.86 1495.4 

35.026 26.88 1495.5 

35.18 26.86 00.255 1498.8 

35-220 26.87 1499.3 

35034U 26.99 1499.5 

35028 27.01 00.314 1458.5 

35.16 27204 0C.369 1496.5 

35.010 27.08 1494.1 

34.995 27.08 1453.8 

34-860 27.09 1491.2 

34.603 27-10 1485.5 

34.530 27.10 1483.8 

34-620 27-20 1483.3 

34.66 27.22 00.470 1483.8 

34.667 27.22 1483.9 

34264C 27.22 1483.4 

34.470 27.20 1479.9 

342460 27.21 1479.3 

342530 27.27 1479.9 

34.67 27240 00.553 1479.9 

34.6706 27.41 1479 .8 

34.645 27.40 1479.3 

34.670 27-41 1480.) 

34.790 27243 1482.7 

34-800 27.44 1462.8 

34.880 27.43 1485.4 

34.845 27.44 1484.4 

34.87 27.46 00.626 1485.0 

342870 27047 1485.2 

34.870 27254 1483.5 

34.945 27.59 1483.9 

34.997 27.59 1485.3 

34.97 27.60 00.692 1485.61 

34.970 27.60 1485.1 

35.005 27.65 1485.2 

35.00 27267 00.748 1485.1 

35.000 27.67 1485.1 

342990 27.67 1485.1 

34.89 27.66 00.801 1483.9 

34.880 27.66 1484.2 

34-880 27.66 1484.2 

34.880 27.66 1484.7 

34.87 27.67 00.855 1484.6 

34-866 27.67 1484.5 

34.860 27.67 1484 2 

34.860 27.67 1484.6 

2049400 90804088 
Alk TEMP 01-9 OIR HGT PER WIND~DIR OL INST STO RECORDER 
WET BULB 01.3 oo 0 x WIND-SPOD 12 TRACE DIR o 
BAROMETR 1026.4 SEA WIND-FOR OURATION 00-1 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X4 ORIG O11 547 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG POo4 TOT P Nno2 NO3 

32-61 26.36 00.000 1446.6 

32.810 26.36 1446.7 

32-61 26.36 00.017 1446.8 

32.810 26.36 1446.9 

32.797 26.35 1446.4 

32.86 26.41 00.033 1446.1 

32-903 26245 1445.9 

32.91 26.46 00.049 1445.2 

32.915 26.46 1445.2 

322930 26.50 1443.0 

2065004 SOS S4e58 


$103 


$103 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 3 
2 SQUARE 40 
1 SQUARE 51 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 68 


PH 


REFIO 31 8370 
CONSEC 0058 
LAT 46 35.0N 
LONG 048 26.0W 


CASTNUM/ TIME 


07.3 


REFID 31 
CONSEC 0059 
LAT 46 31.0N 
LONG 048 14. 6W 


8370 


CASTNUM/TIME 


08.4 


REFIO 31 
CONSEC 0060 
LAT 46 28.0N 
LONG 048 00.0W 


8370 


CASTNUM/TIME 


10.0 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 29 
HOUR 0723 
LVLTYP DEPTH 
i) 00000 
OBS 00001 
STO 00010 
OBS 00011 
sto 00020 
OBS 00020 
STO 00030 
OBS 00030 
STD 00050 
OBS 00051 
sto 00075 
obs 00076 
obs 00081 
obs 00089 
YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 29 
HOUR 08.4 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00001 
sto 00010 
OBS 00011 
STO 00020 
obs 00020 
STO 00030 
OBS 00030 
OBS 00032 
obs 00041 
OBS 00045 
obs 00047 
STO 00050 
ops 00051 
STD 00075 
OBS 00076 
oBs 00081 
oss 00095 
YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 29 
HOUR 10.0 
Lvitye DEPTH 
STO 00000 
OBS 00001 
sto 00010 
OBS 00011 
i) 00020 
obs 00020 
STD 00030 
oBs 00030 
obs 00032 
STD 06050 
OBS 00051 
OBS 00066 
STD 00075 
OBS 00076 
OBS 00091 
STD 00100 
OBS 00100 
OBS 00108 


BOTDP 00095 


SHIP 
DATA 
AREA 


ee ee 


EV 
USE 


TEMP 


0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
0.38 
0.39 
0.52 
0.53 
0.74 
0.76 
1.38 
1.39 
1.41 
1.39 


1 
05 


BOTDP C0101 
SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


OU US OPUS te eee ae 


TEMP 


0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
0.36 
0.36 
0.37 
0.37 
0.37 
0.55 
0.89 
0.94 
1.10 
1.19 
1.46 
1.46 
1.47 
1.44 


1 
05 


BOTOP OO115 
SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


HoOPounhryoonoooo on 


TEMP 


0.50 
0.50 
0.51 
0.51 
0.51 
0.51 
0.52 
0.53 
0.58 
0.79 
0.81 
Q.$8 
1.06 
1.08 
1.53 
1.41 
1.40 
1.39 


1 
05 


AIR TEMP 01.9 OIR HGT PER wWINO-DIR O1 INST STD RECORDER 
WET BULB 01.3 00 Oo x WIND-SPD 12 TRACE DIR oO 
BAROMETR 1028.1 SEA WIND-FOR OURATION 00.1 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X4 ORIG O1L 548 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG PO4& TOT P NO2 NO3 
32-93 26248 00.000 1444.7 
32.930 26.48 1444.7 
32293 26248 00.016 1444.5 
32.930 26648 1444.9 
32.93 26.48 00.031 1445.0 
322930 26248 1445.0 
32.93 26.48 00.047 1444.5 
32-930 26.48 1444.5 
32.94 26249 00.078 1443.8 
322940 26.50 1443.8 
33-11 26.65 00.115 1441.5 
33.115 26.66 1441-5 
332140 26.68 1441-5 
33.140 26.68 1441.7 
SOOSSSS 09548558 
AIR TEMP 01.9 DIR HGT PER WIND-OIR OL INST STD RECORDER 
WET BULB 01.3 oo Oo x WIND-SPD 12 TRACE DIR 1?) 
BAROMETR 1028.1 SEA WINO-FOR DURATION 00.1 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X4 ORIG Oll 549 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG PO4 TOT P NO2 NO3 
33.04 26.56 00.000 1444.9 
33.040 26.56 1444.9 
33.04 26.56 00.015 1445.0 
332040 26.56 144561 
33.04 20256 00.030 1445.2 
33.040 26.56 1445.3 
33205 26057 002044 144524 
33.050 26.57 1445.4 
33.030 26.56 1445.4 
33-040 26.57 1444.7 
332040 26.58 1443-2 
33-030 26.58 1443.0 
23.06 26.60 00.074 1442.3 
33.076 26262 1441.9 
33214 26.68 00.109 1441.2 
332140 26.68 1441.2 
332153 26.69 1441.2 
332240 26.76 1441.7 
Sseeeeseeseeesese 
AIK TEMP 50.1 OIR HGT PER wIND-DIR OL INST STO RECORDER 
WET BULB 50.3 oo 0 x WIND-SPD 12 TRACE DIR 10) 
BAROMETR 1026-8 SEA wINO-FOR CURATION 00-1 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X4 CRIG Oli 5500016 
SAL SIGMA-T OYNOPTR SNO VEL OXYG PO4 TOT P NO2 NO3 
33.06 26.59 0C.000 1444.3 
33-060 26.59 1444.63 
33.06 26.55 00.015 1444.4 
33.066 26.59 1444.4 
33.06 26.55 0C.029 1444.6 
33.066 26.55 144426 
33206 26.55 00.044 1444.7 
33.060 26.55 1444.7 
33.050 26.5€ 144424 
33-09 26262 00.073 1443.8 
33.096 26262 1443.7 
33.080 26262 1443-2 
33-12 26266 00.106 1443.0 
33-136 26266 1442.9 
33.255 26.78 1441.2 
33.30 26.81 00.141 1442.0 
332306 26-81 1442.1 
33-304 26-61 1442.3 


Seeeeesseseores 


S103 


$103 


$103 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 68 
1 SQUARE 68 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 68 
1 SQUARE 68 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 68 
1 SQUARE 08 


PH 


81 


REFIO 31 68370 
CONSEC 0061 
LAT 46 23.0N 
LONG 047 46.5W 


CASTNUM/T IME 


11.1 


REFID 31 
CONSEC 0062 
LAT 46 20.5N 
LONG 047 31.0W 


8370 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


12.4 


82 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 29 
HOUR 11.1 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00001 
STO 00010 
OBS 00011 
STD 00020 
OBS 00020 
STD 00030 
OBS 00030 
OBS 00049 
STD 00050 
oBs 00053 
OBS 00059 
OBS 00062 
sto 00075 
OBS 00076 
OBS 00083 
STO 00100 
OBS 00100 
OBS 00118 
STO 00125 
OBS 00125 
OBS 00131 
YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 29 
HOUR 12.4 
DEPTH 
STD 00000 
OBS 00001 
OBS 00007 
STO 00010 
OBS 00011 
STD 00020 
obs 00020 
STD 00030 
OBS 00030 
OBS 00040 
STD 00050 
oBs 00051 
STO 00075 
oss 00076 
sto 00100 
OBS 00100 
STO 00125 
OBS 00125 
STD 00150 
OBS 00150 
OBS 00177 
STO 00200 
oBs 00201 
OBS 00215 


BOTOP 00137 
SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


0.42 
0.42 
0.46 
0.47 
0.57 
0.58 
O.71 
0.72 
0.89 
0.89 
0.93 
1.08 
1.58 
1.68 
1.69 
1.74 
1.61 
1.60 
1.44 
1.14 
1.12 
0.97 


1 
05 


BOTDP 00219 


SHEP 
DATA 
AREA 


Ev 
USE 


TEMP 


0.94 
0.94 
C.S3 
0.95 
0.96 
C.98 
C.99 
1.07 
1.08 
1.24 
1.71 
1.75 
1.65 
1.64 
1.45 
1.44 
1.17 
1.16 
0.54 
0.53 
0.49 
0.49 
0.49 
0.49 


1 
05 


AIR TEMP 00.5 OIR HGT PER 

WET BULB 00.5 00 oO x 

BAKOMETR 1028.1 SEA 

CLGUD T/A CLéTR 

SAL SIGMA-T OYNDPTH SNO VEL 
33.09 26.61 OC.000 1444.7 
33.090 26261 1444.07 
33.07 26.55 00.014 1444.7 
33-07< 26.59 1444.6 
33-07 26.60 00.029 1444.3 
33.070 26.60 1444.3 
33.09 26.62 00.043 1443.8 
33.099 26262 1443.8 
332060 26.60 1443.3 
33.06 26.60 00.072 1443.3 
33.077 26.61 1443.2 
33.090 26.63 1442 .6 
33.095 26.65 1440.3 
33213 26.68 00.107 1440.1 
33.145 26.69 1440.1 
332255 26.78 1440.1 
33-28 26.80 00.140 1441.1 
33-280 26.80 1441.1 
332430 26.92 1442.4 
33244 26.91 00.170 1443.9 
33.440 26.91 1444.0 
33.495 26.95 1444.9 
FO99880 09448088 

AIR TEMP 02.2 OIR HGT PER 

WET BULB 02.0 00 0 x 

BARCMETR 1027.8 SEA 

CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNOPTH SND VEL 
33.07 26.61 00.000 1442.3 
33.070 26.61 1442.3 
33-067 26.61 1442 4 
33.07 26.61 00.014 1442.4 
33.070 26.61 1442.4 
33.07 26.61 00.029 1442.4 
33.070 26.61 1442.4 
33-08 26.62 00.043 144201 
33.080 26.62 1442.1 
33.090 26.64 1441.5 
33214 26.69 00.071 1439.6 
33.150 26.70 1439.4 
33229 26.81 00.103 1440.5 
33.300 26.82 1440.5 
33.42 26.91 00.133 1442.0 
33-420 26.91 1442.1 
33.49 26.96 00.161 1443.8 
332495 26.96 1443.9 
33.64 27.06 00.188 1447.4 
332643 27.06 1447.4 
33-650 27.06 1448.1 
33265 27.06 00-238 1448.5 
332650 27.06 1448.5 
332636 27.05 1448.7 

SOSSSSSS9SS8 R88 


WIND-DIR 08 INST STD RECORDER 
WIND-SPD 09 TRACE DIR o 
WIND-FOR DURATION 00.1 
WEATHER X1 ORIG O11 5510016 
OxyG P04 TOT P NO2 NO3 
WINO-DIR 08 INST STO RECORDER 
WIND-SPD 10 TRACE DIR t) 
WIND-FOR DURATION 00.2 
WEATHER X4& ORIG 011 5520016 
OXxYG P04 TOT P NO2 NO3 


$103 


$103 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4@ 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 67 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 67 


PH 


REFID 31 8370 
CONSEC 0063 
LAT 46 12.0N 
LONG 047 08.5W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


14.5 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 29 
HOUR 14.5 
DEPTH 
STD 00000 
OBS 00003 
STO 00010 
OBS 00011 
OBS 00015 
STD 00020 
OBS 00020 
STD 00030 
OBS 00030 
ops 00049 
STO 00050 
OBS 00051 
OBS 00060 
sto 00075 
OBS 00076 
obs 00087 
OBS 00093 
OBS 00097 
STD 00100 
OBS 00102 
OBS 00106 
OBS 00114 
OBS 00119 
OBS 00123 
sto 00125 
OBS 00125 
STO 00150 
OBS 00150 
OBS 00175 
STD 00200 
obs 00201 
OBS 00226 
sTD 00250 
obs 00253 
oBs 00279 
STO 00300 
oBs 00300 
OBS 00350 
STD 00400 
oBs 00401 
OBS 00451 
STO 00500 
obs 00502 
OBS 00550 
STD 00600 
OBS 00603 
obs 00651 
STO 00700 
OBS 00700 
oss 00750 
sto 00800 
obs 00801 
OBS 00850 
sto 00900 
oBs 00900 
obs 00951 
sto 01000 
OBS 01001 
OBS 01022 


BOTDP 01156 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


0.62 

0.62 

0.63 

0.66 

0.80 

0.95 

C.98 

1.23 

1.24 

1.58 

1.58 

1.57 

1.22 

0.71 

0.66 

0.01 
00.99 
00.69 
00.99 
01.19 
01.32 
01.91 
01.97 
01.52 
01.43 
01.39 
01.51 
01.51 
01.77 
02.05 
02.07 
C2.30 
02.36 
02.39 
02.93 
03.06 
03.07 
03245 
03.80 
03.81 
03.82 
03.90 
03.90 
03.91 
03.91 
03.91 
03.86 
03.86 
03.86 
03.61 
03.73 
03.73 
03.70 
03.66 
03.66 
03.65 
02.70 
03.70 
03.66 


LSUUS OUST ee een 


1 
05 


AIk TEMP Olel DIR HG 
WET BULB 00.8 16 0 
BAKOMETR 1027.6 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T OYNDPTH 
33.09 26.61 00.000 
33.087 26.61 
33.08 26.61 00.014 
33.080 26.61 
33-060 26.60 
33206 26.61 00.029 
33.065 26.61 
33.08 26.62 00.043 
33.080 26.63 
33230 26.81 
33229 26.81 00.a70 
33.280 26.80 
33-490 26.96 
33.73 27-14 00.097 
33.750 27215 
33.930 27226 
33.975 27.24 
332975 27-26 
34206 27.31 00.118 
34-105 27.34 
34-107 27.33 
34.175 27.34 
34-180 27.34 
342155 27.35 
34.18 27.38 00.137 
34-190 27.39 
34.30 27.47 00.154 
342300 27-47 
34.426 27.55 
34247 27.56 00.183 
34-470 27.56 
342530 27.59 
34.53 27.55 00.210 
342530 27.59 
342660 27.64 
34.67 27.64 00.235 
34.676 27.64 
34.790 27.70 
34.85 27-71 00.281 
34.850 27.71 
342865 27.72 
34.86 27.71 00.325 
34.286u 27.71 
34-870 27-71 
34.87 27-71 00.369 
34.87 27.71 
34-870 27272 
34.87 27.72 00.414 
34-870 27-72 
34-874 27.72 
34.87 27.73 00.459 
34.870 27.73 
34.860 27.73 
34.86 27.73 00.504 
34.860 27.73 
34.2850 27272 
34.86 27-73 00.550 
34.860 27.73 
342853 27.73 
SOSCSSS OOS ETESE 


T PER wWIND-OIR 11 INST STD RECORDER 
4 WINO-SPD 12 TRACE OIR t) 
WIND-FOR DURATION 00.3 

WEATHER X4& ORIG O11 5530011 


SND VEL OXYG PO4 TOT P NO2 NO3 


1443.8 
1443.8 
1443.9 
1443 28 
1443.1 
1442.5 
1442.4 
1441.4 
1441.4 
1440.4 
1440.4 
1440.4 
1442.5 
1445.5 
1445.8 
1449 22 
1453.9 
1452.6 
1454.1 
1455.1 
1455.8 
1458.6 
1459.0 
1457.0 
1456.7 
1456.5 
1457 .6 
1457.6 
1459 23 
1461.1 
1461.2 
1462.7 
1463.3 
1463.5 
1466.5 
1467.4 
1467.4 
1470.0 
1472.4 
1472.5 
1473.4 
1474.5 
1474.5 
1475.4 
1476.2 
1476.3 
1476 08 
1477.7 
1477.7 
1478 23 
1478.8 
1478.8 
1479.5 
1480.1 
1480.1 
1480.9 
1482.0 
1482.0 
1482.2 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 67 


$103 PH 


83 


REFID 31 8370 
CONSEC 0064 
LAT 46 06.7N 
LONG 046 51.7W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


17.2 


84 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 29 
HOUR 17.2 
DEPTH 
sto 00000 
OBS 00003 
OBS 00005 
STO 00010 
OBS 00013 
STD 00020 
OBS 00020 
OBS 00022 
STO 00030 
OBS 00032 
ops oo04* 
OBS 00047 
STD 00050 
OBS 00051 
OBS 00064 
OBS 00070 
OBS 00072 
STO 00075 
obs 00089 
OBS 00097 
sto 00100 
OBS 00104 
sto 00125 
obs 00127 
OBS 00137 
OBS 00140 
STO 00150 
OBS 00150 
OBS 00152 
OBS 00169 
OBS 00184 
obs 00194 
sto 00200 
OBS 00201 
OBS 00218 
OBS 00226 
STO 00250 
OBS 00251 
OBS 00276 
STO 00300 
OBS 00300 
OBS 00316 
OBS 00325 
OBS 00329 
OBS 00335 
OBS 00346 
OBS 00352 
Sto 00400 
OBS 00403 
OBS 00451 
STD 00500 
obs 00500 
oBs 00550 
STD 00600 
OBS 00630 
OBS 00651 
STO 00700 
oes 00700 
obs 00750 
STO 00600 
OBS 00803 
obs 00850 
sTo 00900 
OBS 00900 
OBS 00951 
STO 01000 
oBs 01001 
OBS 01022 


ROTOP 01410 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


01.02 
01.02 
01.03 
01.01 
01.00 
00.98 
00.96 
oc.91 
02.18 
02.45 
02.48 
02.10 
01.97 
01.91 
01.78 
01.76 
02.11 
02.32 
03.13 
03.32 
03.50 
03.75 
03.97 
04.00 
03.91 
04.24 
04.09 
04.08 
04.29 
04.30 
04.67 
04.54 
04.75 
04.79 
04.67 
04.77 
04.56 
04.97 
04.99 
04.93 
04.92 
04.77 
04.22 
04.06 
04.24 
03.51 
03.57 
04.17 
04.18 
04.27 
04.40 
04.40 
04.31 
04.25 
04.16 
04.07 
04.04 
04.04 
03.97 
03.78 
03.77 
03.77 
03.79 
03.79 
03.63 
03.65 
03.65 
03.62 


1 
05 


AIK TEMP Q3.5 DIR HG 
WET BULB 03.0 00 0 
BAROMETR 1026.8 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 
33.27 26.68 00.000 
33227 26.68 
°33-270 26.68 
33.28 26.68 00.014 
332285 26.69 
33.30 26.70 00.027 
33.300 26.70 
33.290 26.70 
33.56 26.83 00.040 
33-620 26.85 
332640 26.87 
33.600 26.87 
33.70 26.96 00.064 
33.750 27.00 
33.757 27.02 
33.960 27.18 
34.085 27225 
34.09 27.24 00.088 
34-200 27.26 
34-310 27.33 
34236 27.35 00.108 
342420 27.37 
34-51 27.42 00.126 
34.510 27.42 
34.496 27.41 
342620 27.48 
34.60 27.48 00.142 
34-600 27-48 
34.620 27248 
34.645 27249 
34.715 27-51 
34.750 27.55 
34.80 27.57 00.171 
342810 27.57 
34.815 27.59 
34.820 27.58 
34.88 27.60 00.198 
34.880 27.60 
34-870 27.59 
34.88 27.61 00.225 
34.880 27.61 
34.875 27.62 
34.805 27.63 
34.810 27.65 
34.820 27.64 
34.820 27.67 
342810 27.66 
34.87 27.69 00.274 
34-870 27.69 
34.860 27.67 
34.89 27.68 00.321 
34.890 27.68 
34.880 27.68 
34.89 27.69 00.368 
34.89Q 27.70 
34.880 27.70 
34.87 27.70 00.416 
34.870 27.70 
34.880 27.72 
34.88 27.74 00.461 
34.880 27.74 
34.880 27.14 
34.86 27.73 00.506 
34.880 27.73 
34.850 27.73 
34-86 27.73 00.552 
34.860 27.73 
34.850 27.73 
SORORKS 884 4R EES 


T PER WINO-DIR 18 INST STO RECORDER 
x WINO-SPD 08 TRACE DIR t) 
WIND-FOR DURATION 00.5 

WEATHER x2 ORIG O11 5540008 


SND VEL OXxYG PO4 TCT P NO2 NO3 


1451.5 
1451.6 
1451.7 
1451.7 
1451.7 
1451.7 
1451.6 
1451.4 
1457.6 
1458.9 
1459.3 
1457 ¢ 
1457 ec 
- 5720 
1456.7 
1456.9 
1458.7 
1459.7 
1463.6 
1464.6 
1465.5 
1466.7 
1468.1 
1468.3 
1468.0 
1469.7 
1469.2 
1469.1 
1470.1 
1470.4 
1472.3 
1472.0 
1473.0 
1473.2 
1473.0 
1473.6 
1474.8 
1474.9 
1475.3 
1475.5 
1475.5 
1475.61 
1472.9 
1472.3 
1473.41 
1471.9 
1472.3 
1474.0 
1474.1 
1475.2 
1476.6 
1476.6 
1477.1 
1477.7 
1477.8 
1477.7 
1478.4 
1478.4 
1479.0 
1479.0 
1479.0 
1479.8 
1480.7 
1480.7 
1480.8 
1481.7 
1481.8 
1482.0 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 66 


$103 PH 


REFID 31 8370 
CONSEC 0065 
LAT 45 58.0N 
LONG 046 24.0W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


20.5 


TaBLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 29 
HOUR 20-5 
DEPTH 
STD 00000 
OBS 00000 
OBS 00007 
STO 00010 
OBS 00011 
obs 00017 
std 00020 
oss 00020 
STD 00030 
OBS 00032 
STD 00050 
oBs 00051 
OBS 00059 
OBS 00060 
OBS 00068 
OBS 00070 
obs 00074 
sto 00075 
OBS 00078 
OBS 00085 
OBS 00087 
sto 00100 
sto 00125 
OBS 00125 
STO 00150 
ops 00150 
OBS 00175 
sto 00200 
OBS 00201 
OBS 00226 
STO 00250 
OBS 00253 
obs 00276 
STO 00300 
OBS 00300 
STO 00400 
OBS 00411 
STD 00500 
OBS 00500 
obs 00550 
sTD 00600 
OBS 00601 
ops 00651 
OBS 00677 


BOTOP 00679 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


00.62 
00.62 
00.67 
01-17 
01.48 
02.93 
03.02 
03.04 
02.92 
02.89 
02.60 
02.57 
02-41 
02.15 
00.64 
- 0.38 
- 0.26 
00.33 
02.05 
02.90 
03.46 
03.76 
04-20 
04-21 
04.43 
04.43 
04.56 
04.61 
04.61 
04.59 
04.61 
04.62 
04.68 
04.73 
04.73 
04.53 
04.50 
04.22 
04.22 
04.16 
03.99 
03.99 
03.94 
03.95 


1 
05 


AIR TEMP 02.3 


DIR HGT PER WIND-DIR 25 INST STD RECORDER 


WET BULB 02.1 00 0 
BAROMETR 1024.8 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNOPTH 
33.15 26260 00.000 
33.150 26.60 
330270 26.70 
33-41 26.78 00.014 
33.480 26.82 
33.620 26.81 
33.62 26.81 00.026 
332620 26.80 
33.63 26.82 00.035 
332640 26.83 
33-72 26292 00.062 
33.736 26.93 
33-770 26.98 
332745 26.98 
33.630 26.99 
33-730 27.12 
332930 27.28 
33.97 27.28 00.087 
34.105 27.27 
34.235 27.31 
34-290 27.30 
34.37 27.33 00.106 
34.48 27.37 00.125 
342483 27.37 
34.53 27.39 00.143 
342530 27.39 
34.680 27.49 
34.67 27.48 00.177 
342670 27.48 
34.785 27.57 
34.719 27.5€ 00.206 
34.800 27.58 
34.867 27.63 
34.88 27.63 00.232 
34.880 27.63 
34.88 27.66 00.282 
34.880 27.66 
34.89 27.70 00.329 
34.890 27.70 
34.890 27-70 
34.67 27.71 00.375 
34.870 27.71 
34.870 27.71 
34.860 27.70 
OSRSEES DOES RE EE 


x WINO-SPD 08 TRACE OIR 
WIND-FOR DURATION 00.3 
WEATHER X2 CRIG O11 5550008 


SND VEL OXYG PO4 TOT P NO2 NO3 


1449.26 
1449 26 
1450.1 
1452.0 
145461 
1460.7 
1461.2 
1461.2 
1460.9 
1460.8 
1460.0 
1459.9 
1459.3 
1458.2 
1451.4 
1446.5 
1447.8 
1450.6 
1458.5 
1462.5 
146561 
1466.6 
1469.1 
1469.1 
1470.5 
1470.5 
1471.6 
1472.3 
147223 
1472.8 
1473.3 
1473 -3 
1474.1 
1474.7 
1474.7 
1475.5 
1475.6 
147569 
1475.9 
1476.5 
1476.6 
1476.6 
1477.2 
147746 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 56 


$103 PH 


85 


REFIO 31 68370 
CONSEC 0066 
LAT 45 49.0N 
LONG 045 57.3W 


CASTNUM/TIME 


23.3 


86 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continuea) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 29 
HOUR 23.3 
LVLTYP OEPTH 
STO 00000 
OBS 00000 
STD 00010 
OBS oooll 
OBS 00015 
STD 00020 
OBS 00020 
STD 00030 
OBS 00030 
sto 00050 
OBS 00051 
OBS 00064 
STO 00075 
obs 00076 
OBS 00089 
OBS 00093 
sto 00100 
OBS 00100 
STO 00125 
OBS 00125 
OBS 00131 
OBS 00135 
STO 00150 
OBS 00152 
OBS 00175 
STO 00200 
OBS 00201 
OBS 00226 
STO 00250 
OBS 00251 
OBS 00276 
STO 00300 
OBS 00300 
obs 00323 
OBS 00350 
STO 00400 
OBS 00401 
OBS 00420 
OBS 00458 
STO 00500 
OBS 00500 
OBS 00550 
STO 00600 
OBS 00601 
OBS 00652 
std 00700 
cBS 00700 
OBS 00750 
STO 00800 
STO 00900 
OBS 00978 
STO 01000 
OBS 01001 
cBS 01024 


BOTOP 03193 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


02.50 
03.90 
03.89 
03.88 
03.86 
03.e€3 
03.82 
03.71 
03.70 
03-45 
03.42 
03.13 
03.05 
03.04 
03.36 
03.67 
03.56 
03.55 
04.06 
04.07 
03.95 
04.18 
04.64 
04.68 
04.65 
05.06 
05.09 
05.38 
05.33 
05.33 
05.27 
05.19 
05.19 
04.99 
05.33 
05.13 
05.13 
05.11 
04.52 
04.34 
04.34 
04.12 
04.22 
04.22 
04.16 
04-11 
04.11 
04.01 
04.02 
04.03 
04.04% 
04.00 
C4.00 
04.00 


1 
05 


Alw TEMP 04.6 DIR HG 
WET BULB 04.1 00 0 
BARCMETR 1025.3 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T OYNDPTH 
33.76 26.83 00.000 
33.76U 26.83 
33.76 26.83 00.012 
33.760 26.84 
33.75u 26.83 
33.76 26.84 00.024 
33-76u 26.84 
33.77 20.86 00.037 
33.770 26.86 
3383 26.93 00.060 
33.830 26.94 
33-8495 26.97 
33.94 27.06 00.087 
33.955 27.07 
34-087 27.215 
34.145 27.16 
34.16 27.18 00.111 
34-165 27.19 
34.32 27.26 00.132 
340325 27.26 
34-310 27226 
34-360 27.28 
34.47 27232 00.153 
34.483 27.32 
342520 27-36 
34206 27242 00.190 
342665 27242 
34.777 27-47 
24.81 27.51 00.222 
34-810 27-51 
34.800 27.51 
34288 27.5€ 00.252 
34288u 27.58 
342855 27-56 
34-970 27-63 
24299 27-07 00.304 
34.990 27.67 
34.990 27-68 
342880 27.66 
34.89 27.66 00.351 
34.890 27.68 
34.876 27.69 
34-87 27.68 00.359 
34.87 27.68 
34.876 27.69 
24.87 27265 00-447 
34.870 27.65 
34-864 27.70 
34.087 27.7C 00.495 
34.88 27.71 00.543 
34-880 27.71 
34288 27-71 00.592 
34.880 27.71 
34088u 27.71 
6966606 See5e009 


T PER WINO-DIR 20 INST STO RECORDER 
x WIND=SPD 06 TRACE DIR o 
WINO-FOR OURATION 00.3 
WEATHER X2 CRIG O11 556 


SNO VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 


1464.8 
1464.8 
1464.5 
1464.9 
1464.8 
1464.8 
1464.8 
1464.5 
1464.4 
1463.7 
1463.7 
1462.7 
1462.6 
1462.6 
1464.4 
1465.8 
1465.5 
1405.5 
1468.2 
1468.3 
1467.9 
1469.0 
1471.3 
1471.5 
1471.8 
1474.1 
1474.3 
1470.0 
1476.2 
147622 
1476.4 
1476.6 
1476 .6 
1476.1 
1478.1 
1478.1 
1476.1 
1478.4 
1476.4 
1476.4 
1476.4 
1476.3 
1477.5 
1477.5 
1476.1 
1476.7 
1478.7 
1479.1 
1480.0 
1481.7 
1483.1 
1483.3 
1463.3 
1483.7 


TEN S@ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 44 
1 SQUARE 55 


REFID 31 8370 
CONSEC 0067 
LaT 45 39.2N 
LONG 045 26.0W 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 30 
HOUR 02.7 


CASTNUM/TIME LVLTYP DEPTH 


02.7 


STO 00000 
OBS 00003 

STO 00010 
obs oooll 

STO 00020 
obs 00020 

sto 00030 
obs 00032 
OBS 00034 
oBs 00040 
OBS 00045 
OBS 00049 

0) 00050 
obs 00059 
obs 00060 
obs 00062 
OBS 00070 

STO 00075 
OBS 00076 
OBS 00081 
oBs 00083 
OBS 00089 
OBS 00093 
OBS 00097 

STD 00100 
oB8s 00100 
OBS 00104 
OBS 00118 

STO 00125 
obs 00125 
OBS 00142 
OBS 00148 

STO 00150 
oBs 00152 
OBS 00175 
ops 00196 
obs 00199 

STO 00200 
obs 00201 
OBS 00215 
OBS 00220 
OBS 00226 

sTDd 00250 
obs 00255 
obs 00270 
OBS 00274 
OBS 00285 

STO 00300 
OBS 00304 
OBS 00350 

STO 00400 
OBS 00401 
OBS 00437 
OBS 00445 
oBs 00451 

STO 00500 
OBS 00550 


STO 00600 
i) 00700 


OBS 00706 
oBs 00753 
sto 00800 
OBS 00803 
OBS 00843 
OBS 00850 

STD 00900 
oBs 00908 
oBs 00953 

STD 01000 
OBS 01001 
OBS 01022 


BOTOP 03563 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


03.50 
03.50 
03.50 
03.52 
03.71 
03.77 
04.76 
05.24 
05.69 
05.72 
04.56 
04.73 
04.73 
04.70 
04.67 
04.75 
04.69 
04.03 
03.89 
03.22 
03.18 
02.63 
03.02 
02.91 
02.é2 
02.59 
02.80 
02.50 
62.73 
02.75 
03.¢9 
04.97 
05.05 
05.17 
05.42 
05.44 
05.04 
05.05 
05-13 
04.49 
03.84 
03.75 
03.69 
03.66 
03.55 
03.63 
04. 8&4 
05-13 
05.19 
05.11 
04.93 
04.92 
04.72 
04.11 
03.90 
04.06 
04.18 
04.20 
04.24 
04.24 
04.01 
03.85 
03.84 
04.08 
04.04 
04.07 
04.07 
04.02 
03.93 
03.93 
03.96 


1 
05 


AIk TEMP 041 
WET BULB 03-9 


OIR HG 
00 0 


BAROMETR 1024.2 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNOPTH 
33.83 26.93 €0.000 
33.2830 26.93 
33.83 26.93 00.011 
332840 26.93 
33296 27.01 00.022 
33.980 27.02 
34.32 27.19 00.032 
342395 27.19 
34.450 27218 
342460 27.18 
342280 27.18 
342325 27219 
34232 27.19 00.050 
342300 27.18 
34.300 27.18 
34.317 27.18 
342305 27218 
34.20 27.17 00.073 
342180 27.17 
34e115 27.18 
34-115 27.18 
34.075 27.20 
34-18 27.25 
34e18u 27226 
34-18 27.29 00.094 
34-186 27.29 
34.190 27.28 
342180 27.30 
34029 27.37 00.113 
34-300 27.37 
34.555 27.49 
34-725 27.48 
34.74 27248 00.130 
34.760 27.49 
34-810 27.50 
34-850 27.53 
34.780 27.52 
34-78 27.52 00.161 
34-820 27.54 
342750 27.56 
34-6070 27.56 
34.686 27.58 
34.66 27.57 00.189 
342660 27.57 
34-670 27.59 
34-670 27.58 
34.860 27.60 
34.96 27.65 00.215 
34.980 27.66 
34.990 27.68 
34299 © 27.70 00.263 
34.990 27.70 
34.960 27.70 
34.880 27.70 
34-856 27.70 
34.86 27.69 00.308 
34.876 27.65 
34-87 27268 002355 
34.87 27.68 00.404 
34.870 27.68 
34.870 27.70 
34.85 27-70 00.452 
342850 27-71 
34.875 27.70 
34-876 27.70 
34.89 27.71 00.500 
34.890 27.71 
34.875 27.71 
34.87 27.71 00.548 
34-870 27.71 
34-870 27.71 
Seseeseseseeses 


T PER WIND-DIR 21 

x WIND-SPD 05 
wWIND-FOR 

WEATHER X2 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR oO 
OURATION 00.4 
GRIG O11 557 


SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 


146322 
1463.2 
1463.3 
1463.4 
1464.6 
1464.9 
1469.6 
1471.7 
1473.7 
1473.9 
1469.0 
1469.8 
1469.8 
1469.8 
1469.7 
1470.1 
1470.0 
1467.2 
1466.5 
1463.7 
1463.6 
1461.2 
1463.1 
1462.7 
1461.5 
1461.4 
1462.4 
1461.3 
1462.5 
1462.6 
1467.3 
1473.0 
1473 4 
1473.9 
147524 
1475.8 
1474.2 
1474.2 
1474.6 
1472.1 
1469.4 
1469.1 
1469 2 
1469.2 
1469.0 
1469 4 
1474.9 
1476.4 
1476.8 
147722 
1477.3 
1477.3 
1477.0 
1474.5 
1473.7 
147542 
1476.5 
147724 
1479.2 
1479.4 
1479.2 
1479.3 
1479.3 
1481.0 
1480.9 
1481.9 
1482.0 
1482.6 
1483.0 
1483.0 
1483 64 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 44 
1 SQUARE 55 


$103 PH 


87 


REFID 31 6370 
CONSEC 0068 
LAT 45 31.0N 
LONG 044 54.3W 


CASTNUM/T IME 


05.8 


88 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 30 
HOUR 05.8 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00003 
STO 00010 
OBS 00013 
sto 00020 
OBS 00022 
OBS 00024 
OBS 00026 
sto 00030 
OBS 00030 
STO 00050 
OBS 00051 
OBS 00057 
OBS 00059 
OBS 00062 
OBS 00064 
OBS 00066 
OBS 00072 
STO 00075 
OBS 00079 
OBS 00087 
OBS 00089 
sto 00100 
OBS 00100 
STD 00125 
OBS 00125 
sto 00150 
OBS 00150 
OBS 00175 
OBS 00194 
STO 00200 
OBS 00201 
OBS 00215 
OBS 00220 
OBS 00226 
STD 00250 
OBS 00253 
OBS 00277 
OBS 00281 
OBS 00287 
OBS 00293 
STO 00300 
OBS 00300 
OBS 00310 
OBS 00316 
OBS 00319 
OBS 00323 
OBS 00329 
OBS 00333 
OBS 00335 
OBS 00342 
obs 00344 
OBS 00350 
OBS 00354 
OBS 00369 
OBS 003862 
obs 00388 
STO 00400 
OBS 00401 
OBS 00453 
OBS 00454 
OBS 00468 
oss 00470 
STD 00500 
OBS 00500 
OBS 00550 
STO 00600 
OBS 00622 
obs 00651 
STO 00700 
OBS 00706 
ops 00750 
STO 00800 
OBS 00801 
OBS 00809 
OBS 00852 
STO 00900 
OBS 00900 
OBS 00949 
OBS 00999 
STO 01000 
obs 01029 


BOTOP 04204 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


04.09 
04.09 
04.09 
04.10 
04.14 
04.15 
04.09 
04.49 
04.60 
04.61 
04.28 
04.25 
04-11 
04.20 
04.20 
04.09 
03.85 
03.91 
04.22 
04.48 
04.06 
04.07 
04.92 
04.98 
05.83 
05.84 
05.83 
05.83 
05.63 
05.64 
05.35 
05.27 
04. 8&4 
04.93 
04.83 
04.73 
04.72 
05.03 
04.41 
04.59 
04.27 
05.01 
05.06 
05.01 
04.04 
04.16 
03.97 
04.00 
04.52 
04.56 
03.56 
04.40 
04.68 
04.77 
03.18 
03.18 
02.84 
03.06 
03.08 
03.16 
03.20 
03.72 
03.75 
04.35 
04.36 
04.29 
04.18 
04.16 
04.15 
04.12 
04-11 
04.02 
03.93 
03.93 
04.04 
03.85 
03.79 
03.79 
03.75 
03.70 
02.70 
03.72 


1 
05 


AIk TEMP 04.9 DIR HG 
WET BULB 03.8 oo 0 
BAROMETR 1022.8 SEA 
CLGUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 
33.50 26.60 00.000 
332497 26.60 
33.61 26.69 00.014 
33.640 26.72 
33.65 26.72 00.027 
33.65 26.72 
33-630 26271 
33-760 26.77 
33.76 26.76 00.041 
33-760 26.76 
33.83 26.85 00.066 
33.840 26.86 
33.827 26286 
33.840 26.87 
33-833 26.86 
332830 26.87 
33-800 26.687 
332840 26.90 
33.90 26.91 00.095 
33.963 26.93 
33.960 26.98 
34.017 27.02 
34.17 27.05 00.123 
34.187 27.06 
34247 27-17 00.147 
34.470 27.18 
34-51 27.21 0c.170 
34-510 27.21 
342525 27-25 
342535 27.25 
34.52 27.28 00.213 
34-52C€ 27.28 
34.530 27234 
34-520 27.32 
34-526 27.34 
34.63 27243 00.251 
34.640 27244 
342673 27243 
34.593 27.44 
342650 27247 
342655 27.51 
34280 27.54 00.282 
342810 27.54 
34-797 27.53 
342660 27.53 
34.665 27252 
34.660 27.54 
34-680 27.55 
34-800 27.59 
34.805 27.59 
34-730 27.60 
34.790 27.60 
34.827 27.60 
34-870 27.62 
34.645 27.61 
34.657 27.62 
34.640 27.63 
34.66 27.63 00.337 
342660 27.63 
342680 27264 
340675 27.63 
34.797 27.68 
34.806 27.67 
34286 27.66 00.387 
34.860 27.66 
342860 27-67 
34.88 27.69 00.435 
342890 27.70 
34.870 27.69 
34.89 27.71 00.482 
342890 27.71 
34-880 27.71 
34.86 27.70 00.529 
34-860 27-70 
34-880 27.71 
34.897 27.74 
34-88 27.73 00.576 
34-877 27.73 
34.877 27.74 
340874 27.74 
34-86 27.74 00.621 
34-877 27.74 
SOSSSSE DOSES Ee 


T PER WINO-OIR 21 INST STD RECORDER 
x WIND-SPD 08 TRACE DIR oO 
WIND-FOR DURATION 00.5 

WEATHER XL ORIG O11 558 


SND VEL OxYG PO4 TOT P NO2 NO3 


1465.2 
1465.3 
1465.5 
1465.7 
1465.9 
1466.0 
1465.8 
1467.7 
1468.2 
1466.2 
1467.3 
1467.2 
1466.7 
1467.61 
1467.2 
1466.7 
1465.7 
1466.1 
1467.6 
1468.8 
1467.21 
1467.3 
1471.2 
1471.5 
1475.7 
1475.8 
1476.2 
1476.2 
1475.8 
1476.2 
1475.1 
1474.8 
1473 3 
1473.7 
1473.4 
1473.5 
1473.5 
1475.3 
1472.7 
1473.6 
1472.3 
1475.7 
1476.0 
1475.9 
1471.8 
1472.3 
1471.26 
1471.8 
1474.2 
1474.5 
1472.0 
1473.9 
1475.2 
1475.7 
1469.0 
1469.2 
1467.8 
1469.0 
1469.1 
1410.3 
1470.5 
1473.1 
1473.3 
1476.4 
1476.4 
1477.0 
1477.4 
1477.7 
1478.1 
1478.8 
1478.8 
1479.2 
1479.6 
1479 66 
1480.2 
1480.2 
1480.7 
1460.7 
1481.4 
1482.0 
1462.0 
1482.6 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 3 
2 SQUARE 44 
1 SQUARE 54 


$103 PH 


REFID 31 8370 
CONSEC 0069 
LAT 45 28.5N 
LONG 044 41.5W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


08.3 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 30 
HOUR 08.3 
DEPTH 
sto 00000 
OBS oooo1 
STod 00010 
OBS oooll 
STD 00020 
obs 00020 
STO 00030 
OBS 00030 
OBS 00034 
OBS 00036 
OBS 00041 
STD 00050 
obs 00051 
STO 00075 
OBS 00076 
STD 00100 
OBS 00100 
STO 00125 
OBS 00125 
STD 00150 
obs 00150 
obs 00178 
OBS 00190 
STD 00200 
OBS 00205 
OBS 00222 
OBS 00230 
ops 00241 
OBS 00247 
sto 00250 
obs 00251 
OBS 00264 
OBS 00276 
sto 00300 
OBS 00300 
OBS 00314 
OBS 00325 
OBS 00327 
OBS 00340 
OBS 00344 
OBS 00348 
OBS 00356 
sto 00400 
oBs 00401 
oBSs 00403 
obs 00426 
oBs 00451 
OBS 00487 
i) 00500 
ops 00500 
OBS 00550 
STO 00600 
OBS 00605 
oes 00651 
STD 00700 
OBS 00700 
oss 00750 
STO 00800 
obs 00801 
OBS 00850 
STD 00900 
oBs 00900 
OBS 00951 
sto 01000 
obs 01001 
obs 01020 


BOTOP 04425 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


13.29 
13.29 
13.32 
13.33 
13.42 
13.44 
13.76 
13.78 
13.48 
13.44 
13.88 
13.52 
13.92 
13.91 
13.91 
13.87 
13.87 
13.69 
13.69 
13.55 
13.55 
13.30 
13.19 
12.54 
12.22 
11.50 
11.85 
11.81 
11.54 
11.53 
11.51 
10.95 
10.40 
10.23 
10.23 
10.20 
09.77 
09.72 
08.73 
08.59 
08.68 
09214 
08.41 
08.37 
08.32 
07.91 
07.37 
06.91 
06.54 
06.53 
06.39 
06.01 
05.97 
05.58 
05.27 
05.27 
05.01 
04.93 
04.93 
04.81 
04.65 
04.65 
04.47 
04.45 
04.45 
04.35 


1 
05 


AIR TEMP 10.8 DIR kG 
WET BULB 09.1 Sole 
BAROMETR 1002.0 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNOPTH 
35.55 26.78 00.000 
35.55 26.78 
35.55 26.77 00.013 
352560 26.78 
25.66 26.84 00.025 
352676 26.84 
35-78 26.86 00.038 
35-790 26.86 
35-70C 26.85 
35.700 26.86 
35.850 26.89 
35.85 26.88 00.062 
35.850 26.88 
35290 26292 00.091 
35.900 26.92 
35.90 26.93 00.120 
35.900 26293 
35283 26.91 00.150 
35.830 26.91 
35.83 26.94 00.179 
352830 26.94 
35-820 26.98 
35.800 26.95 
35.64 27.00 00.236 
35-57C 27.01 
352450 27.05 
35-540 27.06 
35-560 27.08 
352490 27.08 
35249 27.08 00.291 
352490 27.08 
352346 27.07 
35-215 27.07 
35.32 27.18 00.341 
352325 27.18 
352310 27.18 
35210 27.17 
35210 27.18 
35.01u 27.19 
34.990 27-20 
35-020 27.20 
35.150 27.23 
35013 27233 00.431 
35.120 27.33 
35.110 27.33 
35.010 27.32 
34.990 27.38 
342935 27240 
34.97 27.48 00.507 
34-970 27248 
35-010 27.53 
35.00 27.57 00.572 
352004 27.58 
35.000 27.63 
34.99 27.66 00.629 
34.990 27.66 
35.005 27.70 
35-01 27.71 00.680 
35.010 27.71 
35-010 27.73 
35.00 27.74 00.728 
35.000 27.74 
34.970 27.73 
34.99 27.75 00.774 
34.990 27.75 
34.973 27.75 
SSeseeeeesesese 


T PER WIND-DIR 23 

3 WIND-SPD 18 
WINO-FOR 

WEATHER X2 


SND VEL OXYG 


1502.5 
1502.6 
1502.8 
1502.9 
1503 .4 
1503.5 
1504.9 
1504.9 
1503.9 
1503.8 
1505.5 
1505.8 
1505.8 
1506.2 
1506 2 
1506.5 
1506.5 ° 
1506.3 
1506.3 
1506.2 
1506.2 
1505.8 
1505.6 
1503.4 
1502.3 
1500.0 
1501.4 
1501.5 
1500.6 
1500.5 
1500.5 
1458.6 
1496.6 
1496.6 
1496.6 
1496.7 
1495.2 
1495.0 
1491.3 
1490.8 
149122 
1493.3 
1451.2 
1491.1 
1490.9 
1489 .6 
1487.9 
1486.6 
1485.4 
1485.4 
1485.7 
1465.0 
1484.9 
1484.61 
1483.7 
1483.7 
1483.4 
1484.0 
1484.0 
1484.3 
1484.5 
1484.5 
1484.5 
1485.3 
1485.3 
1485.2 


INST STO RECORDER 
TRACE DIR o 
OURATION 00.4 
ORIG O11 559 


PO TOT P NO2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 3 
2 SQUARE 44 
1 SQUARE 54 


$103 PH 


89 


REFID 31 68370 
CONSEC 0070 
LAT 45 54.6N 
LONG 044 42.0W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


11.5 


90 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 30 
HOUR 11.5 
DEPTH 
STO 00000 
OBS 00003 
OBS 00005 
STO 00010 
OBS 00011 
OBS 00015 
STD 00020 
oBs 00020 
STO 00030 
OBS 00030 
obs 00038 
OBS 00045 
oss 00049 
STO 00050 
OBS 00062 
STO 00075 
OBS 00078 
OBS 00061 
OBS 00085 
OBS 00091 
obs 00097 
STO 00100 
obs 00100 
STO 00125 
OBS 00125 
obs 00131 
OBS 00135 
STD 00150 
oBs 00150 
obs 00173 
OBS 00175 
STD 00200 
OBS 00201 
OBS 00217 
OBS 00224 
oBs 00228 
STO 00250 
OBS 00251 
OBS 00270 
OBS 00297 
STD 00300 
OBS 00300 
oBS 00331 
STD 00400 
oBs 00493 
STO 00500 
oBs 00512 
OBS 00552 
STO 00600 
OBS 00611 
STO 00700 
obs 00715 
OBS 00750 
STO 00800 
OBS 00601 
OBS 00850 
STD 00900 
OBS 00900 
oBs 00951 
ut) 01000 
OBS 01001 
obs 01022 


BOTOP 038691 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


03.20 
03-20 
03.19 
03.27 
03.29 
04.04 
04.12 
04.13 
04.14 
04.15 
04.32 
03.99 
04.08 
04.12 
04.96 
05.15 
05.20 
04.99 
04.40 
04.76 
04.63 
03.99 
03.61 
03.10 
03.08 
02.90 
02.04 
01.89 
01.89 
02.34 
02.30 
02.31 
02.31 
02.51 
03.39 
03.49 
03.17 
03.16 
03.16 
04.99 
05.03 
05.04 
05.07 
04.51 
04.40 
04.44 
04.47 
04.23 
04.24 
04.24 
04.17 
04.15 
04.11 
03.91 
03.91 
03.95 
03.86 
03.86 
03.61 
03.76 
03.76 
03.72 


1 
05 


AIR TEMP 06.0 


OIR HGT PER WIND-DIR 23 


WET BULB 05.8 23 1 
BAROMETR 1017.8 SEA 
CLCUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T OYNOPTH 
33.73 26.88 00.000 
33-735 26.88 
33.730 26.88 
33.75 26.89 00.012 
33-760 26.89 
33.930 26.95 
33.94 262% 00.023 
33.947 26.96 
33.96 26.97 00.034 
33.965 26.97 
34.007 26.99 
340130 27.12 
34.183 27.15 
34.19 27.15 00.055 
34.310 27.15 
34.33 27.15 00.078 
34.330 27.14 
34.310 27.15 
34.220 27.15 
342330 27.19 
34.310 27.19 
34.23 27.20 00.101 
342210 27.20 
34.38 27241 00.120 
34.387 27041 
34.375 27.42 
34.310 27244 
34.42 27.54 00.136 
34.420 27.54 
340465 27.54 
34.450 27.53 
34.53 27.55 00.163 
34.530 27.59 
34.540 27.58 
342660 27.60 
34.673 27.60 
34.66 27.62 0C.189 
34.660 27.62 
34.715 27.66 
35.000 27.70 
35.00 27.69 00.212 
35.000 27.69 
34.995 27.68 
34.90 27.68 00.258 
34-880 27.67 
34.89 27.67 00.306 
34.890 27.67 
340876 27.68 
34.88 27.69 00.354 
342880 27.69 
34.87 27.69 00.402 
34.870 27.69 
342880 27.70 
34.86 27.70 00.451 
34.855 27.70 
342870 27.71 
34.86 27.71 00.498 
34.855 27271 
34.860 27.72 
34.88 27.74 00.545 
34.880 27.74 
34.890 27.75 
eteeeessseeeees 


3 wIND-SPD 15 
WIND-FOR 
WEATHER X2 


SND VEL OxYG PO4 


1461.8 
1461.8 
1461.8 
1462.2 
1462.4 
1465.8 
1466.3 
1466.3 
1466.6 
1466.6 
1467.5 
1466.4 
1466.9 
1467.21 
1471.0 
1472.0 
1472.2 
1471.4 
1468.9 
1470.6 
1470.2 
1467 64 
1466.7 
1464.2 
1464.2 
1463.5 
1459.7 
1459.5 
1459.5 
1461.5 
1461.7 
1462.3 
1462.3 
1463 4 
1467.5 
1468.0 
1467.0 
1467.0 
1467.4 
147549 
1476.1 
147661 
1476.7 
1475 04 
1476.5 
1476.8 
1477.1 
1476.8 
1477.6 
1477.8 
1478.9 
1479.1 
1479.5 
1479.5 
1479.5 
1460.5 
1481.0 
1481.0 
1461.6 
1462.3 
1482.3 
1462.5 


INST STO RECORDER 
TRACE DIR oO 
OURATION 00.4 
ORIG O11 560 


TOT P NO2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 3 
2 SQUARE 44 
1 SQUARE 54 


$103 PH 


REFIOD 31 8370 
CONSEC oo71 
aT 46 19.0N 
LONG 044 44.6W 


CASTNUM/TIME 


1464 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 30 
HOUR 14.4 
LvVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00001 
STD 00010 
OBS oooll 
OBS 00013 
OBS 00017 
sto 00020 
oBs 00020 
OBS 00024 
STO 00030 
OBS 00030 
OBS 00041 
STD 00050 
OBS 00051 
STO 00075 
obs 00076 
obs 00079 
STO 00100 
OBS 00100 
sTD 00125 
OBS 00125 
sto 00150 
OBS 00159 
obs 00175 
obs 00168 
OBS 00190 
STO 00200 
OBS 00215 
obs 00226 
STD 00250 
OBS 00251 
obs 00277 
STO 00300 
OBS 00302 
STO 00400 
obs 00401 
OBS 00453 
STO 00500 
OBS 00500 
oss 00550 
sto 00600 
obs 00601 
obs 00652 
sto 00700 
ops 00700 
OBS 00751 
sto 00800 
obs 008601 
OBS 00852 
STO 00900 
oes 00900 
obs 00951 
sto 01000 
obs 01001 
oss 01024 


BOTDP 02431 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


01-01 
01.01 
01.00 
00.99 
00.57 
00.83 
0C.92 
01.61 
01.72 
01.77 
01.77 
01.64 
01.83 
01.85 
01.87 
01.87 
02.02 
02.C4% 
02.C5 
02.55 
02.56 
02.94 
03.03 
03.09 
03.38 
03.38 
03.49 
03.65 
03-75 
03.82 
03.82 
02.93 
03.95 
03-55 
02.50 
03.90 
03.86 
03.62 
03.62 
03.81 
03.73 
03.73 
03.70 
03.70 
03.70 
03.63 
03.56 
03.56 
03.54 
03.54 
03.54 
03.54 
03.54 
03.54% 
03.54 


1 
05 


AIk TEMP 06.4 


DIR HGT PER WIND-DIR 22 INST STD RECORDER 


WET BULB 05-5 22 VE 
BARCMETR 1013.9 SEA 
CLLUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 
33-29 26.69 00.000 
33-296 26.69 
33-30 26.70 00.014 
332300 26.70 
33.283 26.69 
33-340 26.74 
33-66 27.00 00.026 
33.735 27.05 
33-920 27.15 
33.97 27.19 00.035 
33.975 27.19 
34.150 27.34 
34219 27.36 00.052 
34-195 27.36 
34228 27243 00.069 
342285 27-43 
34.300 27.43 
34246 27.55 00.084 
34.2460 27.56 
34.52 27.56 00.098 
342520 27256 
34.65 27.63 00.111 
34.665 27.64 
342660 27.63 
34.760 27.68 
34-760 27268 
34.77 27.68 00.134 
342790 27.68 
34-800 27.67 
34-81 27.67 00.156 
34-810 27.68 
34-870 27-71 
34-89 27.72 00.178 
34.890 27.73 
34.88 27.72 00.219 
34-880 27-72 
34.890 27.73 
34288 27.73 00.261 
34.880 27.73 
34.880 27.73 
34.87 27.73 00.304 
34.870 27.73 
34-880 27.74 
34.88 27.74 00.346 
34-880 27274 
34.870 27.74 
34.87 27.75 00.389 
34.87u 27.75 
34-870 27.75 
34.87 27.75 00.432 
34.87U 27.75 
34-870 27.75 
34.87 27.75 00.475 
34-870 27.75 
34.870 27.75 
SSSSSSS SES SEeSE 


2 WINC-SPD 07 TRACE DIR oO 
WIND-FOR DURATION 00.8 
WEATHER X2 ORIG O11 5610009 


SND VEL OXYG PO4 TOT P NO2 NQ3 


1451.5 
1451.5 
1451-6 
1451.6 
1451.5 
1451.0 
1451.9 
1452.5 
1456.0 
1456.3 
1456.3 
1456.2 
1457-2 
1457.3 
145729 
1458.0 
1458.7 
1459.3 
1459 .4 
1462.1 
1462.1 
1464.3 
1464.9 
1465.4 
1467.0 
1467.0 
1467.7 
1468.6 
1469 23 
1469.9 
1470.0 
1471.0 
1471.4 
1471.5 
1472.9 
1472.9 
1473.6 
1474.2 
1474.2 
1475.0 
1475.5 
1475.5 
1476.2 
1477.0 
1477.0 
1477.5 
1478.1 
1478.1 
1478.8 
1479.6 
1479.6 
1480.5 
1481.3 
1481.3 
1481.7 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 3 
2 SQUARE 64 
1 SQUARE 64 


$103 PH 


91 


REFID 31 
CONSEC 0072 
LaT 46 26.8N 
LONG 044 42.60 


8370 


CASTNUM/TIME 


16.3 


REFIO 31 
CONSEC 0073 
LAT 46 31.8N 
LONG 044 43.0W 


8370 


CASTNUM/TIME 


19.2 


92 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
OAY 30 
HOUR 18.3 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00001 
OBS 00009 
sto 00010 
oBs o0ooll 
OBS 00015 
OBS 00017 
STO 00020 
OBS 00020 
STD 00030 
OBS 00030 
STO 00050 
ops 00051 
STO 00075 
obs 00076 
sTO 00100 
OBS 00100 
STO 00125 
OBS 00125 
STO 00150 
OBS 00150 
OBS 00175 
STD 00200 
OBS 00201 
oss 00207 
oBs 00234 
STO 00250 
oBs 00251 
OBS 00276 
STD 00300 
OBS 00300 
OBS 00350 
sto 00400 
OBS 00401 
OBS 00451 
STO 00500 
OBS 00502 
OBS 00550 
STO 00600 
oBs 00601 
OBS 00651 
STD 00700 
OBS 00700 
OBS 00750 
OBS 00791 
YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 30 
HOUR 19.2 
LVLTYP OEPTH 
STO 00000 
OBS 00000 
STO 00010 
oBs 00015 
STD 00020 
OBS 90025 
STD 00030 
OBS 00033 
OBS 00043 
STD 00050 
OBS 00050 
OBS 00052 
obs 00063 
STO 00075 
OBS 00075 
OBS 00087 
STO 00100 
oBs 00100 
ops 00103 
STO 00125 
OBS 00125 
obs 00128 
sto 00150 
OBS 00150 
OBS 00175 
oBs 00194 
STO 00200 
obs 00200 
OBS 00225 
STO* 00250 
cBs 00250 
sto 00300 
oBs 00300 


BOTOP 00785 


SHIP EV 
OATA USE 
AREA 


TEMP 


00.71 
00.71 
00.69 
00.70 
00.71 
00.74 
01.08 
01.28 
01.32 
01.33 
01.33 
01.54 
01.55 
01.58 
01.59 
01.81 
01-82 
01.89 
01.89 
02.03 
02.04 
02.57 
03.04 
03.04 
03.02 
03.32 
03.74 
03.77 
03.98 
04.04 
04.04 
03.91 
03.84 
03.84 
03.79 
03.75 
03.75 
03.72 
03.72 
03.72 
03.66 
03.63 
03.63 
03.61 
03.59 


1 
05 


BOTOP 00320 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


00.68 
00.68 
00.68 
00.68 
0C.49 
00.34 
00.25 
00.20 
00.69 
00.89 
00.89 
00.89 
01.94 
01.99 
01.99 
02.05 
01.86 
01.86 
02.15 
01.89 
01.89 
02.02 
01.96 
01.96 
02.22 
03.58 
03.73 
02.73 
03.89 
03.91 
03.S1 
03.96 
03.96 


1 
05 


AIR TEMP 06.1 OIR HGT PER WIND-DIR 16 INST STD RECORDER 
WET BULB 0661 16 2 3 WIND=SPD 20 TRACE DIR 0 
BAROMETR 1017.3 SEA WINO-FOR OURATION 00.3 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X6 ORIG O11 5620008 

SAL SIGMA-T DYNOPTH SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 

33.27 26.7C 00.000 1450.1 

33-270 26.70 1450.2 

33.28 26.70 1450.2 

33.27 26.70 00.014 1450.2 

332270 26.70 1450.3 

33.435 26.83 1450.7 

33.750 27.06 1452.7 

33.77 27.06 00.025 1453.7 

33.770 27.06 1453.9 

33.76 27.05 00.036 1454.1 

33-760 27.05 1454.61 

34.07 27.29 00.054 1455.8 

34.090 27.30 1455.9 

34226 27.44 00.072 1456.7 

34.270 27244 1456.7 

34.31 27245 00.088 1458.1 

34-310 27045 1458.2 

34246 27.57 00.103 1459.1 

34-460 27.57 1459.1 

34.53 27.61 Q0.116 1460.2 

34.530 27.61 1460.3 

34-610 27.63 146361 

34268 27-64 00.140 1465.6 

34-686 27.65 1465.7 

34.676 27.64 1465.7 

34.750 27.68 1467.5 

34.719 27.66 00.163 1469.6 

34.790 27.66 1469.7 

34.880 27.71 1471.2 

34.87 27.70 00.185 1471.8 

34.870 27.70 1471.8 

34-870 27.71 1472.1 

34.88 27.73 00.228 1472.6 

34.880 27.73 1472.6 

34.890 27.74 1473.3 

34.88 27.74 00.269 1473.9 

34.880 27.74 1473.9 

34.886 27274 1474.6 

34.88 27.74 00.311 1475.4 

342880 27.74 147544 

34.870 27.74 1476.0 

34.87 27.74 00.353 1476.7 

34.870 27.74 1476.7 

34.876 27.74 1417.4 

34.870 27.75 1478.0 

POSSESSES EE ES 
AIR TEMP 06.0 DIR HGT PER WIND-DIR 19 INST STO RECORDER 
WET BULB 05.7 20 2 3 WIND-SPD 15 TRACE DIR oO 
BAROMETR 1006.1 SEA WIND-FOR DURATION 00.2 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X4 ORIG O11 563 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OxYG PO4 TGT P NO2 NO3 

33.27 26.70 00.000 1450.0 

33-276 26.70 1450.0 

33.28 26.71 00.014 1450.2 

33-280 26.71 1450.3 

33.27 26.71 00.027 1449.5 

33.270 26.72 1448.9 

33.47 26.88 00.040 1448.8 

33.576 26.56 1448.8 

33-800 27212 1451.5 

33.85 27.15 00.061 1452.6 

33.850 27.15 1452.6 

34.06) 27.32 1452.5 

34.191 27.35 1457.9 

34.19 27.35 00.081 1458.3 

34.191 27.35 1458.3 

34.291 27.42 1458.9 

34.35 27.48 00.098 1458.4 

342351 27.48 1458.4 

34-421 27.52 1459.8 

34.45 27.56 00.113 1459.1 

340454 27.56 145961 

34-454 27-55 1459.7 

34047 27.57 00.126 1459.8 

34.471 27.57 1459.8 

34.554 27.62 1461.5 

34.752 27.65 1467.9 

34.82 27.65 00.150 1468.8 

34.822 27.69 1468.8 

34.842 27.65 1469.9 

34.84 27.69 00.172 1470.4 

34-842 27.65 1470.4 

34.85 27.70 00.193 1471.4 

34-853 27.70 1471.4 

ceeeeeeeseseees 


$103 


$103 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 3 
2 SQUARE 64 
1 SQUARE 64 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 3 
2 SQUARE 64 
1 SQUARE 64 


PH 


REFID’ 31 
CONSEC 0074 
aT 46 45.0N 
LONG 044 43.0W 


8370 


CASTNUM/TIME 


20.2 


REFID 31 8370 
CONSEC 0075 
LaT 47 O1.0N 


LONG 044 44.0W 


CASTNUM/TIME 


22.5 


REFID 31 
CONSEC 0076 
LAT 46 58.2N 
LONG 045 15.0W 


8370 


CASTNUM/TIME 


02.5 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 30 
HOUR 20.2 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00001 
STD 00010 
OBS 00011 
OBS 00015 
STO 00020 
OBS 00020 
STO 00030 
OBS 00034 
OBS 00045 
STO 00050 
OBS 00051 
STD 00075 
OBS 00076 
OBS 00087 
oBs 00089 
OBS 00091 
STO 00100 
ops 00100 
YEAR 1974 
MONTH 04 
DAY 30 
HOUR 22.5 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00001 
obs 00003 
STD 00010 
OBS 00011 
STO 00020 
OBS 00020 
STD 00030 
OBS 00030 
STO 00050 
OBS 00051 
OBS 00059 
OBS 00060 
sto 00075 
OBS 00078 
OBS 00097 
i) 00100 
OBS 00100 
STO 00125 
obs 00125 
OBS 00140 
YEAR 1974 
MONTH 05 
DAY ol 
HOUR 02-5 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
oes 00003 
STO 00010 
obs oool1 
OBS 00015 
STD 00020 
OBS 00020 
STD 00030 
obs 00030 
STD 00050 
OBS 00051 
STO 00075 
OBS 00076 
OBS 00081 
STO 00100 
obs 00100 
STD 00125 
OBS 00125 
OBS 00137 
STD 00150 
obs 00150 
OBS 00173 


BOTOP 00146 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


01.27 
01.27 
01.27 
01.28 
01.30 
01.55 
01.58 
01.61 
01.62 
01.08 
01.11 
01.12 
01.21 
01.21 
01.25 
01.33 
01.62 
01.70 
01.71 


1 
05 


BOTOP 00145 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


02.03 
02.03 
02.03 
02.03 
02.02 
01.94 
01.93 
01.88 
01.88 
01.76 
01.75 
01.98 
01.75 
01.78 
01.79 
01.58 
01.59 
01.60 
01.92 
01.92 
01.92 


1 
05 


BOTDP 00182 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


02.30 
02.30 
02.29 
02.29 
02.29 
02.30 
02.30 
02.24 
02.24 
02.14 
02.14 
02.12 
02.12 
02-11 
02.26 
02.27 
02.35 
02.36 
02.66 
02.46 
02.46 
02.é1 


i 
05 


AIR TEMP 06.0 OIR HGT PER WIND-DIR 19 INST STO RECORDER 
WET BULB 05.7 20 2 3 WIND-SPD 15 TRACE DIR Do 
BAROMETR 1001.9 SEA WIND-FOR DURATION 00.1 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X& ORIG O11 564 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG PO4 TOT P NO2 NO3 
33243 26.79 00.000 1452.9 
332430 26.79 1452.9 
33.43 26.79 00.013 1453.1 
33.435 26.79 145361 
33-420 26.78 1453-2 
33.60 26.91 00.025 1454.7 
33.630 26.93 1454.9 
33.69 26.98 00.036 1455.2 
33.727 27.00 1455.4 
33-845 27-13 1453.3 
33.85 27.13 00.056 1453.6 
33-850 27214 1453.6 
33.98 27.23 00.079 1454.6 
33.980 27.23 1454.6 
33.990 27224 1455.0 
34.070 27.30 1455.5 
34.080 27.29 1456.8 
34.09 27.29 00.099 1457.3 
34.090 27.29 145764 
PFCEERE SEES EE 
AIR TEMP 05.3 DIR HGT PER WIND-DIR 26 INST STD RECORDER 
WET BULB 04.5 Pith) 3 WIND-SPD 30 TRACE DIR o 
BAROMETR 1001.9 SEA WINOD-FOR DURATION 00.3 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X2 ORIG O11 565 
SAL SIGMA-T OYNDPTH SND VEL OXYG PO4 TOT P NO2 NO3 
33.74 26.98 00.000 1456.7 
33.739 26.98 1456.7 
33.730 26.98 1456.7 
33.74 26.98 00.011 1456.8 
332740 26.98 1456.8 
33.77 27.02 00.022 1456.6 
33-780 27.02 1456.6 
33.85 27.08 00.032 1456.7 
33-650 27.08 1456.7 
33-85 27.09 00.051 1456.4 
33.852 27.09 145624 
332840 27.07 1457.6 
33-2940 27.16 1456.7 
33.97 27.19 00.075 1457.1 
33.976 27.19 1457.2 
34.037 27.25 1456.7 
34.07 27.28 00.096 1456.8 
34.080 27.29 1456.9 
34.18 27.34 00.116 1458.8 
34.180 27.34 1458.9 
34.180 27.34 1459.1 
SCSCSEEE STOTT ERE 
AIR TEMP 02.5 DIR HGT PER WIND-DIR 22 INST STD RECORDER 
WET BULB 02.5 een 3 WIND-SPD 32 TRACE DIR i) 
BAROMETR 1005.8 SEA WIND-FOR DURATION 00.1 
CLLUD T/A CL/TR WEATHER X5 CRIG O11 566 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG P04 «TOT P NO2 NO3 
33.77 26.99 00.000 1457.9 
33.77¢ 26.99 1458.0 
33.77 26.98 00.011 1458.0 
33-767 26.98 1458.0 
332765 26.98 1458.1 
33.77 26.98 00.022 1458.2 
33.770 26.99 1458.2 
33284 27.04 00.032 1458.2 
332840 27.05 145802 
33.96 27.15 00.052 1458.3 
33.970 27.16 1458.3 
33.98 27.17 00.075 1458.6 
33.2980 27.17 1458.6 
33.975 27.16 1458.7 
34.09 27224 00.097 1459.8 
34.090 27224 1459.9 
34.10 27.24 00.118 1460.6 
34-10u 27.24 1460.7 
342200 27.30 1462.3 
34.18 27230 00.138 1461.6 
34.177 27.30 1461.6 
34.305 27239 1462.8 
SOCSSSE SESE EES 


$103 


$103 


$103 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 3 
2 SQUARE 64 
1 SQUARE 64 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 3 
2 SQUARE 64 
1 SQUARE 74 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 64 
1 SQUARE 65 


PH 


93 


REFIO 31 8370 
CONSEC 0.077 
LAT 47 O1.ON 


LONG 045 50.0W 


CASTNUM/TIME 

06.1 
REFID 31 8370 
CONSEC oo78 
LAT 47 00.8N 
LONG 046 09. 8W 
CASTNUM/TIME 
07.8 


94 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 05 
DAY OL 
HOUR 06.1 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00003 
STD 00010 
OBS ooollL 
sto 00020 
OBS 00020 
STD 00030 
OBS 00032 
OBS 00034 
OBS 00036 
OBS 00041 
OBS 00045 
sTO 00050 
OBS 00051 
OBS 00057 
obs 00060 
OBS 00066 
OBS 00070 
STO 00075 
OBS 00076 
OBS 00079 
OBS 00083 
OBS 00091 
OBS 00097 
STO 00100 
OBS 00102 
STD 00125 
OBS 00125 
OBS 00142 
OBS 00146 
sto 00150 
OBS 00152 
OBS 00163 
OBS 00167 
OBS 00173 
OBS 00175 
STO 00200 
OBS 00205 
OBS 00226 
sTD 00250 
OBS 00251 
OBS 00277 
OBS 00287 
YEAR 1974 
MONTH 05 
DAY ol 
HOUR 07.8 
LVLTYP OEPTH 
STD 00000 
oBSs 00001 
STO 00010 
OBS ooo1lL 
STD 00020 
OBS 00022 
sto 00030 
OBS 00030 
OBS 00041 
oBS 00045 
OBS 00047 
STD 00050 
OBS 00057 
STD 00075 
OBS 00076 
OBS 00085 
oss 00091 
STO 00100 
OBS 00100 
STD 00125 
OBS 00127 
sTO 00150 
OBS 00150 
obs 00177 
OBS 00160 
OBS 00184 
STO 00200 
OBS 00203 
OBS 00226 
STO 00250 
OBS 00251 
OBS 00276 
STO 00300 
OBS 00300 
OBS 00319 


BOTDP 002 
SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


00.23 
00.23 
00.28 
00.29 
00.38 
00.41 
0c.89 
01.05 
01.19 
01.55 
01.62 
02.23 
02.62 
02.88 
02.45 
02.¢2 
03.09 
03.15 
02.97 
02.95 
02.96 
02.87 
02.51 
02.73 
02.85 
02.95 
03.09 
03.10 
03.39 
03.63 
02.68 
03.70 
03.65 
03.38 
03.59 
03.60 
04.39 
04.50 
04.72 
04.54 
04.53 
04.29 
04.24 


90 


1 
05 


BOTDP 00327 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


01.62 
01.62 
01.62 
01.62 
01.62 
01.62 
01.62 
01.62 
01.53 
01.60 
01.99 
02.38 
03.22 
03.23 
03.23 
03.20 
02.74 
02.88 
02.89 
02.79 
02.79 
02.84 
02.84 
03.36 
03.43 
03.65 
04.04 
04.10 
04.25 
04.36 
04.36 
04.34 
04.31 
04.31 
04.31 


1 
05 


AIK TEMP 01.4 DIR HGT PER WIND-DIR 29 INST STO RECORDER 
WET BULB 00.9 28 4 2 wING-SPD 22 TRACE DIR tt) 
BAROMETR 1009.4 SEA WIND-FOR OURATION 00.1 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X2 GRIG O11 567 
SAL SIGMA-T DYNDPThH SAO VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 
32.84 26.38 00.000 1447.3 
32-840 26.38 144744 
32.91 26.43 00.016 1447.8 
32.915 26.43 1447.9 
32.92 26.43 00.032 1448.5 
32.935 26.44 1448.6 
33-11 26.56 00.048 1451.2 
33.275 26.68 1452.2 
33-444 26.80 1453.1 
33-503 26.83 1454.8 
33-510 26.83 1455.2 
33.970 27-15 1458.6 
34.04 27.16 00.072 1461.4 
34.06 27.17 1461.7 
34.090 27.23 1459.5 
34.107 27.23 1460.8 
34.170 27.24 1463.0 
34-180 27.24 1463.3 
34-17 27.25 00.C94 1462.6 
34.17u 27.25 1462.5 
34.175 27.25 1462.6 
34-180 27.26 1462.3 
34.20 27.28 1462.6 
34-200 27.25 1462.0 
34021 27.29 00.114 1462.5 
34.223 27.29 1463.0 
34.32 27.35 00.134 1464.1 
34-320 27.30 1464.2 
34.420 27.41 1465.8 
342447 27-41 1467.0 
34.46 27.41 00.151 1467.2 
34.470 27-42 14€764 
34.478 27.42 1467.4 
342450 27243 1466.2 
34-530 27.48 1467.3 
34.520 27-47 1467.4 
34.73 27.55 00.183 1471.4 
34.760 27.56 1472.0 
34.800 27.57 1473 3 
34.80 27255 0C.210 1473.0 
34.795 27.59 1472.9 
34.800 27.62 147224 
34-816 27263 1472.3 
SO99SS4S 99009994 
AIR TEMP 01.8 DIR HGT PER WIND-OIR 31 INST STD RECORDER 
WET BULB 01.2 28 3 2 WIND-SPD 15 TRACE DIR 1) 
BAROMETR 1013.5 SEA WIND-FOR DURATION 00.2 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X2 ORIG O1L 568 
SAL SIGMA-T OYNDPTH SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 
33238 26273 0C.000 1454.4 
33.380 26.73 1454.4 
33.38 26.73 00.013 1454.5 
33-380 26.73 1454-6 
33.38 26.73 00.027 1454.7 
33-380 26.73 145467 
33.38 26.73 00.040 1454.9 
33.385 26.73 1454.9 
33-400 26.75 1454.7 
33-630 26.93 145544 
33.890 27-11 1457.5 
33.96 27.13 00.063 1459.3 
34.105 27.17 1463.3 
34.17 27-22 00.085 1463.7 
34-170 27-22 1463.7 
34-170 27.23 1463.7 
34.105 27.22 1461.8 
34.18 27.27 00.106 1462.6 
342190 27-27 1462-7 
34.17 27.27 00.127 1462.6 
34-170 27.26 1462.7 
34.29 27.35 00.146 1463.4 
34.290 27.36 1463.4 
342430 27-42 1466.3 
342450 27-43 1466.7 
342460 27.41 1467.7 
34.55 27-48 00.181 1469.8 
34615 27.49 1470.1 
34.676 27.52 1471.2 
34.67 27.51 00.212 1472.0 
34.670 27.51 1472.1 
34.780 27.60 1472-5 
34.80 27.62 00.240 1472.8 
34.805 27-62 1472.8 
34-6804 27.62 1473.2 
FSS Re SOS SRS ae 


$103 


$103 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 64 
1 SQUARE 75 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 76 


PH 


REFID 31 8370 
CONSEC 0079 
LAT 46 59.0N 
LONG 046 30.0W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


09.5 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 05 
DAY ol 
HOUR 09.5 
DEPTH 
STD 00000 
OBS 00001 
STD 00010 
OBS 00011 
sTD 00020 
OBS 00020 
STD 00030 
OBS 00030 
OBS 00040 
OBS 00043 
OBS 00049 
sTo 00050 
OBS 00053 
STD 00075 
OBS 00076 
STD 00100 
OBS 00102 
OBS 00112 
OBS 00118 
OBS ool21 
STD 00125 
OBS 00125 
OBS 00133 
OBS 00137 
OBS 00139 
OBS 00144 
STO 00150 
OBS 00150 
obs 00159 
OBS 00165 
OBS 00173 
OBS 00177 
OBS 00182 
STO 00200 
OBS 00201 
OBS 00205 
OBS 00209 
OBS 00220 
OBS 00228 
STD 00250 
OBS 00251 
OBS 00276 
STO 00300 
obs 00300 
oss 00346 


BOTOP 00355 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


01.50 
01.50 
01.50 
01.50 
01.55 
01.56 
01.82 
01.83 
01.96 
02.57 
02.79 
02.79 
02.76 
02.93 
02.94 
03.14 
02.20 
03.46 
03.14 
03.22 
03-40 
03.43 
03.50 
03.77 
03.86 
04.25 
04.37 
04.38 
04.34 
03.56 
03.27 
03.84 
04.65 
04.79 
04.81 
04.74 
04.74 
04.59 
04.70 
04.50 
04249 
04.33 
04.42 
04.42 
04.16 


1 
05 


AIR TEMP 02.0 


OIR HGT PER WIND-DIR 31 INST STD RECORDER 


WET BULB 01.8 31 2 
BARGMETR 1002.5 SEA 
CLCUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNOPTH 
33.38 26273 00.000 
33-380 26.73 
33-38 26.73 00.013 
33-380 26.73 
33.39 26.74 00.026 
33-390 26.74 
33.42 26.74 00.040 
33-430 26.75 
33.730 26.98 
33-960 27.12 
33.97u 27.10 
33.99 27-12 00.062 
34.100 27-21 
34.18 27.26 00.085 
34-180 27226 
34-25 27-29 00.105 
34-260 27.30 
342320 27232 
342300 27.34 
34.320 27.34 
34-32 27-33 00.124 
34.320 27232 
34.330 27.33 
34-450 27.39 
342460 27.39 
340536 27.41 
34.53 27.39 00.143 
34.536 27.39 
34-540 27241 
342440 27-41 
34.470 27-46 
34-540 27.46 
34-650 27246 
34.75 27252 00.175 
342760 27.53 
34.780 27.55 
34.770 27254 
342810 27.59 
34.810 27.58 
34.80 27.60 00.204 
34.800 27.6C 
34.860 27-66 
34.85 27.64 00.229 
34.85 27.64 
34-860 27.68 
SSSbSSS SSE GSSES 


2 WINO-SPD 13 TRACE DIR 0 
WIND-FOR CURATION 00.2 
WEATHER X2 ORIG O11 5690015 


SND VEL OXYG PO4 TOT P NO2 NO3 


1453 .8 
145329 
1454.0 
1454.0 
1454.4 
1454.5 
1455.8 
145565 
1457.0 
1460.1 
1461.1 
1461.1 
1461.2 
1462.4 
1462.5 
1463.8 
1464.2 
1465.5 
1464.2 
1464.6 
1465.5 
1465.6 
1466.0 
1467.4 
1467.8 
1469.7 
1470.3 
1470.3 
1470.3 
1467.0 
1465.5 
1468.5 
1472.1 
1473-1 
1473.2 
1473.0 
1473.1 
1472.7 
1473.3 
1472.8 
1472.8 
1472.6 
147364 
1473.4 
1473.0 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 66 


$103 PH 


95 


REFID 31 8370 
CONSEC 0080 
LAT 47 00.5N 
LONG 046 44. 6W 


CASTNUM/TIME 


11.2 


96 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 05 
DAY ol 
HOUR 11.2 
LVLTYP DEPTH 
sto 00000 
OBS 00001 
OBS 00003 
STO 00010 
OBS 00011 
STD 00020 
OBS 00020 
OBS 00024 
OBS 00028 
STO 00030 
OBS 00034 
OBS 00040 
OBS 00043 
STO 00050 
OBS 00053 
OBS 00057 
OBS 00062 
OBS 00066 
OBS 00068 
OBS 00074 
STO 00075 
OBS 00076 
OBS 00081 
OBS 00091 
STD 00100 
OBS 00102 
OBS 00116 
STO 00125 
OBS 00127 
OBS 00133 
OBS 00137 
OBS 00140 
OBS 00146 
STD 00150 
OBS 00161 
obs 00175 
STD 00200 
oBs 00201 
OBS 00207 
OBS 00232 
OBS 00245 
STO 00250 
oBs 00260 
OBS 00268 
OBS 00276 
sto 00300 
OBS 00300 
oBs 00325 
OBS 00376 
STO 00400 
OBS 00401 
OBS 00451 
Su) 00500 
OBS 00500 
OBS 00550 
STO 00600 
OBS 00603 
oss 00651 
STO 00700 
OBS 00700 
obs 00750 
STO 00800 
OBS 00803 
oBs 00850 
sTDd 00900 
OBS 00900 
OBS 00953 
sto 01000 
OBS 01001 
obs 01020 


BOTOP 01134 


SHI 
DAT 
ARE 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


0.45 

0.45 

0.46 

0.44 

0.44 

C.13 

0.04 
00.46 
0C.84 
00.76 
00.61 
00.62 
01.10 
01.63 
01.76 
01.78 
01.14 
01.55 
01.60 
91.30 
01.20 
Olell 
01.56 
03.18 
02.98 
02.95 
03.05 
02.85 
02.80 
02.94 
03.48 
63.60 
04.45 
04.43 
04242 
04.56 
04.55 
04.54 
04.49 
02.51 
02.94 
03.05 
03.30 
03.47 
03.84 
03.47 
03-47 
03275 
04.22 
04.27 
04.27 
04.25 
04.22 
04.22 
03.93 
02.84 
03.84 
03.88 
03.75 
03.75 
03.73 
03.68 
03.68 
03.63 
03.61 
03.61 
03.56 
03.52 
03.52 
03.52 


1 
05 


AIR TEMP 01.2 OIR HGT PER WIND-DIR 31 INST STO RECORDER 
WET BULB 00.8 aker2 2 WINC-SPD 09 TRACE DIR oO 
BAROMETR 1017.1 SEA WIND-FOR DURATION 00.4 
CLLUUD T/A CL/TR WEATHER Xl ORIG OLL 5700012 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SNO VEL OXYG PO TOT P No2 NO3 
33.07 26.59 00.000 1444.5 
33.070 26.59 1444.6 
33-07C€ 26.59 1444.6 
33.07 26259 00.015 1444.7 
33.080 26.60 1444.8 
33214 26.64 00.029 1446.4 
33-180 26.66 1446.9 
33-410 20282 1449.6 
33-440 26282 1451.4 
33.49 26.67 00.042 1451.2 
33-59 26.96 1450.7 
332620 26.98 1450.9 
33-800 27.10 1453.3 
33.91 27215 00.063 1455.9 
33.930 27.16 1456.6 
332930 27215 1456.8 
332950 27221 1454.0 
33-980 27.21 1456.0 
33-980 27.21 1450 22 
33.960 27.21 1455.0 
34.06 27230 00.085 1454.7 
34.170 27.39 1454.4 
34.190 27.38 1456.6 
342430 27.44 1464.1 
34.44 27246 00.102 1463.4 
34-450 27247 1463.3 
34.520 27252 1464.1 
34.52 27.54 00.117 1463.4 
34-520 27.54 1463 22 
342540 27-55 1463.5 
34-61U 27.55 1466.4 
34.670 27.59 1467.0 
34-770 27.58 1470.8 
34077 27.58 00.131 1470.8 
34.790 27.60 1471.0 
34-81u 27.60 1471.8 
34.88 27.65 00.156 1472.3 
34.880 27.65 1472.3 
34.870 27.65 1472.1 
34.676 27.65 1465.6 
34-710 27.68 1466.0 
34.73 27.69 00.179 1466.6 
34.760 27.69 1467.9 
34.776 27268 1468.7 
34-820 27.68 1470.5 
34.78 27.69 00-201 1469.3 
34-780 27.69 1469.3 
34-800 27.67 1470.9 
34.880 27.69 147328 
34.86 27.67 00.247 1474.4 
34.860 27.67 1474.4 
34-870 27.68 147502 
34.88 27.69 00.294 1475.9 
34-880 27.69 1475.9 
34.880 27.72 1475.5 
34.88 27.73 00.339 1475.9 
34-2880 27.73 1476.0 
34.890 27.73 1477.0 
34.88 27.74 00.382 1477.2 
34.880 27.74 1477.2 
34-880 27.74 1478.0 
34-87 27.74 00.425 1478.6 
34.876 27.74 1478.6 
34.876 27.74 1479 2 
34.87 27274 00.469 1479.9 
34.876 27.74 1479.9 
34-866 27.74 1480.6 
34.87 27.75 00.513 1481.2 
34.870 27.75 1481.2 
34-870 27.75 1481.6 
Seeseeeseeseees 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 76 


$103 PH 


REFIO 31 8370 
CONSEC 0061 
Lat 47 00.0N 
LONG 046 58.0W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


13.2 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 05 
DAY o1 
HOUR 1322 
DEPTH 
STD 00000 
obs 00003 
obs 00009 
sto 00010 
obs ooolL 
STD 00020 
OBS 00020 
STO 00030 
OBS 00030 
oBs 00041 
obs 00045 
STO 00050 
OBS 00051 
OBS 00060 
OBS 00066 
i) 00075 
OBS 00079 
std 00100 
obs 00100 
sTO 00125 
OBS 00125 
STO 00150 
OBS 00150 
obs 00175 
OBS 00198 
STO 00200 
OBS 00207 
OBS 00226 
sto 00250 
OBS 00251 
OBS 00283 
STO 00300 
OBS 00300 
obs 00350 
STO 00400 
OBS 00401 
oBs 00451 
sto 00500 
OBS 00506 
OBS 00552 
sto 00600 
obs 00603 
ops 00651 
sto 00700 
OBS 00700 
obs 00750 
STO 00800 
obs 00803 
OBS 00850 
sto 00900 
OBS 00900 
oBs 00951 
sto 01000 
oes 01001 
obs 01027 


BOTDP 01156 


SHI 
DAT, 
ARE 


OPE OS OeO OU ORD OOD Oe ao) 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


1.01 
1.01 
1.03 
1.05 
1.10 
1.15 
1.15 
1.17 
1.17 
1.33 
1.57 
1.48 
1.45 
1.32 
1.05 
0.77 
0.62 
0.07 
0.04 
00.66 
00.87 
01.09 
01.09 
01.30 
01.83 
01.88 
02.02 
02.14 
02.24 
02.25 
02.45 
02.60 
02.61 
02.86 
03.44 
03-45 
03.77 
03.81 
03.82 
03.93 
03.95 
03.95 
03.90 
03.89 
03.89 
03-61 
03.79 
03.79 
03.75 
03.72 
03.72 
03.66 
03.63 
03.63 
03.59 


1 
05 


AIR TEMP 06.0 
WET BULB 04.2 


BAROMETR 1018.3 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T OYNOPTH 
33.09 26.63 00.000 
33.090 26.63 
33.080 26262 
33.08 26262 00.014 
33.087 26263 
33.09 26263 00.028 
33.090 26.63 
33.09 26.64 00.043 
33.095 26.64 
332150 26.69 
33.287 26.80 
33.38 26.87 0C.069 
33-400 26.89 
332510 26.98 
33.577 27.02 
33.68 27.09 00.095 
33.730 27.13 
33-92 27.26 00.118 
33.930 27.27 
34.18 27-42 00.137 
34.183 27242 
34.30 27.50 00.152 
342305 27-50 
34.347 27-52 
342450 27.57 
34245 27.56 00.161 
342460 27.56 
342536 27.61 
34.54 27.60 00.207 
34.540 27.61 
340610 27.64 
34264 27.65 00.231 
34-640 27265 
342670 27.66 
34.80 27.70 00.276 
34-800 27.70 
34.860 27.72 
34285 27.71 00.320 
34.850 27.71 
34.870 27.71 
34.88 27-72 00.364 
34.880 27.72 
34.885 27.73 
34.89 27.73 00.409 
34.890 27.73 
342880 27273 
34.88 27.73 00.453 
34.880 27.73 
34.870 27.73 
34.87 27.73 00.498 
34.870 27.73 
34.863 27.73 
34286 27.73 00.543 
34.860 27.73 
34.860 27.74 
SOSSSee 20098888 


OIR HG 
28 2 


T PER WIND-DIR 34 INST STO RECORDER 
3 WIND-SPD 03 TRACE DIR o 
WIND-FOR DURATION 00.7 

WEATHER X2 ORIG 011 5710018 


SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 


1442.0 
1442.0 
1442.0 
1441.9 
1441.7 
1441.6 
1441.6 
1441.7 
1441.7 
1441.2 
1440.4 
1441.0 
1441.2 
1442.1 
1443.6 
1445.1 
1446.0 
1449.1 
1449.3 
145461 
1454.2 
1455.7 
145507 
1457.2 
1460.0 
1460.3 
1461.0 
1462.0 
1462.8 
1462.9 
1464.4 
1465.3 
1465.4 
1467.3 
1470.8 
1470.9 
1473.1 
1474.1 
1474.2 
1475.5 
147624 
1476.4 
1477.0 
1477.8 
1477.8 
1478.3 
1479.0 
14796) 
1479.7 
1460.4 
1480.4 
1481.0 
1481.7 
1481.7 
1482.0 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 76 


S103 PH 


97 


REFID 31 
CONSEC 0062 
LAT 47 00.0N 
LONG 047 13.5W 


8370 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


15.5 


REFID 31 
CONSEC 0083 
LAT 47 00.0N 
LONG 047 23.5W 


8370 


CASTNUM/TIME 


16.8 


98 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 05 
DAY ol 
HOUR 15.5 
DEPTH 
sto 00000 
OBS 00003 
OBS 00009 
STO 00010 
OBS ooo1l 
STD 00020 
oBs 00020 
St) 00030 
OBS 00030 
STO 00050 
OBS- 00051 
OBS 00072 
STD 00075 
OBS 00076 
OBS 00087 
OBS 00091 
STO 00100 
OBS 00100 
STD 00125 
OBS 00125 
STD 00150 
OBS 00152 
OBS 00175 
STD 00200 
OBS 00201 
OBS 00226 
STD 00250 
OBS 00251 
OBS 00276 
sto 00300 
OBS 00300 
OBS 00316 
OBS 00350 
STD 00400 
OBS 00403 
OBS 00453 
sto 00500 
OBS 00500 
OBS 00555 
STD 00600 
OBS 00601 
oBs 00651 
OBS 00662 
YEAR 1974 
MONTH O05 
DAY ol 
HOUR 16.8 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00003 
obs 00009 
STD 00010 
OBS 00011 
std 00020 
OBS 00020 
STD 00030 
OBS 00030 
STO 00050 
OBS 00051 
oes 00068 
STO 00075 
OBS 00076 
STD 00100 
obs 00102 
oBs 00108 
sto 00125 
OBS 00129 
STD 00150 
OBS 00150 
obs 00175 
STD 00200 
OBS 00201 
OBS 00215 


BOTOP 00665 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


1.03 
1.03 
1.32 
1.32 
1.33 
1.41 
1.41 
1.42 
1.42 
1.59 
1.60 
1.67 
1.65 
1.64 
1.42 
1.17 
0.98 
0.96 
0.42 
0.41 
00.17 
00.22 
00.65 
01.05 
01.08 
01.37 
01.75 
01.77 
02.00 
02.20 
02.21 
02.38 
02.66 
02.78 
02.79 
02.98 
03.11 
03.11 
03.75 
03.8% 
03.84 
03.72 
03.72 


1 
05 


BOTOP 00234 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


0.71 
0.71 
0.94 
0.97 
1.03 
1.09 
1.10 
1.14 
1.14 
1.40 
1.42 
1.73 
1.72 
1.72 
1.59 
1.49 
1.23 
0.52 
0.40 
0.24 
0.24 
00.01 
00.36 
00.37 
00.39 


1 
05 


AIR TEMP 03-5 DIR HGT PER WIND-DIR 02 
WET BULB 02.5 00 0 i) WIND-SPD 06 
BAROMETR 1018.9 SEA WIND-FOR 
CLOUD T/A CLé/TR WEATHER XL 

SAL SIGMA-T OYNOPTH SND VEL OXxYG PO4 

32.94 26-51 00.000 1441.7 

32.940 26.51 1441.7 

322940 26.52 1440.4 

32.93 26.51 00.015 1440.4 

32.920 26.50 1440.4 

32.94 26.52 00.031 1440.2 

32.940 26.52 1440 .2 

32.94 26.52 00.046 1440.3 

322940 26.52 1440.3 

33.26 26.78 00.074 1440.3 

33-27¢ 26.79 1440.3 

33.290 26.81 1440.3 

33.37 26.87 00-104 1440.6 

33-400 26.90 1440.7 

33.500 26.97 1442.1 

33-510 26.97 1443.3 

33.60 27.04 00.132 1444.5 

33-2610 27.05 144426 

33.77 27.215 00.156 1447.7 

33.770 27.15 1447.8 

33.93 27225 00.178 1451.1 

33.940 27.26 1451.3 

34.090 27.36 1453.9 

34.17 27.40 00.216 145662 

34.180 27.40 1456.4 

34.310 27.49 1458.3 

34.41 27.54 00.248 1460.5 

34.410 27.54 1460.6 

342460 27.56 1462.1 

34.53 27.60 00.275 1463.4 

34.530 27.60 1463.5 

34.530 27.59 1464.5 

342630 27.64 1466.4 

34.66 27.65 00.324 1467.8 

34.660 27.65 1467.9 

34.680 27.65 1469.6 

34.67 27.63 00.373 1470.9 

34.670 27.63 1470.9 

34.870 27273 1474.8 

34.87 27-72 00.420 1475.9 

34.870 27.72 1475.9 

34.880 27274 1476.3 

34-880 27.74 1476.5 

FORSHEE SEEKER EE 
AIR TEMP 01.8 OIR HGT PER WIND-DIR 03 
WET BULB 01.0 EE} rd 3 WIND-SPD 12 
BAROMETR 1017.8 SEA WIND-FOR 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER Xl 
SAL SIGMA-T OVNOPTH SND VEL OXYG P04 

33.07 26260 00.000 1443.3 

33.070 26.60 1443 4 

332040 26.59 1442.4 

33.05 26.59 00.014 1442.3 

33.07U 26.61 1442.0 

33.08 26.62 00.029 1441.9 

33.080 26.62 1441.9 

33.09 26.63 00.043 1441.9 

33.090 26.63 1441.8 

33.14 26.68 00.071 1441.0 

33-150 26.69 1441.0 

33.280 26.80 1440.0 

33-30 26.81 00.103 1440.1 

33.300 26.82 1440 .2 

33244 26.93 00.133 1441.4 

332490 26.97 1442.0 

33.620 27.06 1443.5 

33.63 27.04 00.160 1447-1 

33.640 27205 1447.7 

33.76 27214 00.184 1448.9 

33-760 27214 1448.9 

33.830 27.18 1450.6 

33-93 27224 00.229 1452.7 

33.930 27224 1452.8 

33.940 27.25 1453.42 

SOeCEEE SORES EES 


TOT P 


TOT P 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR 

DURATION 00. 
ORIG O11 5720015 


NO2 NO3 


i) 
2 


INST STD RECORDER 


TRACE OIR 
DURATION 00. 
ORIG O11 5730016 


NO2 NO3 


0 


1 


$103 


$103 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 77 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 77 


PH 


REFIO 31 8370 
CONSEC 0084 
LAT 46 59.2N 
LONG 047 45.08 


CASTNUM/TIME 


18.4 


REFID 31 
CONSEC 0085 
LAT 47 00.0N 
LONG 048 00.0W 


8370 


CASTNUM/TIME 


19.6 


REFID 31 
CONSEC 0086 
LAT 47 00.0N 
LONG 048 22.2W 


8370 


CASTNUM/TIME 


21.8 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 05 
DAY ol 
HOUR 1824 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
oBs 00000 
STO 00010 
OBS oooll 
STO 00020 
OBS 00020 
OBS 00022 
STO 00030 
OBS 00030 
STD 00050 
obs 00051 
OBS 00070 
STO 00075 
OBS 00085 
OBS 00095 
STO 00100 
OBS 00100 
STO 00125 
OBS 00129 
OBS 00133 
OBS 00137 
std 00150 
obs 00150 
YEAR 1974 
MONTH 05 
DAY ol 
HOUR 19.6 
LvLTye DEPTH 
STO 00000 
OBS 00000 
STD 00010 
OBS 00011 
STO 00020 
OBS 00020 
OBS 00022 
STD 00030 
OBS 00030 
STO 00050 
OBS 00051 
OBS 00070 
STO 00075 
OBS 00085 
OBS 00095 
STD 00100 
OBS 00100 
STO 00125 
OBS 00129 
OBS 00133 
YEAR 1974 
MONTH 05 
DAY ol 
HOUR 21.8 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00000 
STD 00010 
OBS ooo1l 
OBS 00013 
STD 00020 
OBS 00020 
sTDO 00030 
OBS 00030 
sTD 00050 
OBS 00051 
STO 00075 
OBS 00078 
STD 00100 
OBS 00100 
OBS 00102 
OBS 00110 


BOTDP 00174 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


0.08 
0.08 
0.22 
0.24 
0.36 
0.39 
0.40 
C.43 
0.43 
0.44 
0.46 
1.03 
1.14 
1.36 
1.49 
1.48 
1.48 
1.09 
1.03 
c.98 
0.98 
0.75 
0.75 


1 
05 


BOTDP 00137 


SHIP 
DATA 
AREA 


EV 
USE 


TEMP 


0.08 
0.08 
0.22 
0.24 
0.36 
0.39 
0.40 
0.43 
0.43 
0.44 
0.46 
1.01 
1.14 
1.37 
1.49 
1.48 
1.48 
1.09 
1.03 
C298 


1 
05 


BOTOP 00113 


SHIP 
DATA 
AREA 


UD ie Tet) Le 


EV 
USE 


TEMP 


0.15 
0.15 
0.19 
0.19 
0.19 
0.37 
0.38 
0.40 
0.40 
0.54 
0.56 
1.10 
1.15 
1.46 
1.47 
1.48 
1.46 


1 
05 


AIR TEMP 01.8 DIR HG 
WET BULB 00.9 33° 3 
BAROMETR 1018.6 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNOPTH 
32.95 26248 00.000 
32.950 26.48 
32.95 26.48 00.016 
32.950 26249 
32.94 26.49 00.031 
32.940 26.48 
32.930 26.48 
32.94 26.49 00.047 
322940 26249 
32.94 26.49 00.078 
32.940 26.49 
33-060 26.60 
33.06 26-61 00.115 
33-12 26266 
332240 26.76 
33.27 26.79 0C.149 
33.280 26.80 
33.47 26.94 00.178 
33-480 26.94 
33.480 26.94 
33.480 26.94 
33.48 26.93 00.206 
33.480 26.93 
OF OSEEE SORE E RE 
AIR TEMP 01.8 DIR HG 
WET BULB 00.9 eEy Es 
BAROMETR 1018.5 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNOPTH 
32.95 26.48 00.000 
32.950 26.48 
32.95 26.48 00.016 
32.950 26.49 
32.94 26.49 00.031 
32-940 26.48 
32.930 26.48 
32.94 26.49 00.047 
322940 26249 
32.94 26.49 00.078 
32-94u 262495 
33.060 26.60 
33.06 26.61 00.115 
332120 26.66 
334240 26.76 
33.27 26.79 00.149 
33-280 26.80 
33.47 26.94 00.176 
33-486 26.94 
33.480 26.94 
SSS STES CEES KEES 
Atk TEMP 00.9 DIR HG 
WET BULB 00.3 26 1 
BAKCMETR 1017.1 SEA 
CLLUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA~T DYNOPTH 
32.94% 26.47 0c.000 
32.2940 20.47 
32.94 26.48 00.016 
32.940 26.48 
32.93¢ 26.47 
32.94 26.48 00.031 
32-2940 26.48 
32.95 26.49 00.047 
32-95u 26.49 
32.93 26246 00.078 
32.930 26448 
33.05 26.60 00.115 
33.070 26.62 
33424 26-76 006149 
33.240 260.70 
33.250 26.77 
33426 26.78 
SSSSCSRESOESEESS 


T PER WIND-OIR 05 
S WIND-SPD 10 
WINO-FOR 


WEATHER Xl 


SND VEL OXYG PO4 
1446.1 
1446.1 
1445.6 
1445.5 
1445.0 
1445.0 
14449 
1444.9 
1444.5 
1445.2 
144542 
1443.0 
1442.5 
1441.8 
1441.5 
1441.6 
1441.7 
1444.2 
1444.5 
1444.8 
1444.9 
1446.2 
1446 2 


T PER WIND-OIR 05 
3 WINO-SPO 10 
WINO-FOR 


WEATHER XL 


SND VEL OXYG PO4 
1446.1 
1446.1 
1445.6 
1445.5 
1445.0 
1445.0 
1444.9 
1444.9 
1444.9 
144542 
1445.2 
1443.1 
1442.5 
1441.7 
1441.5 
1441.6 
1441.7 
1444.2 
1444.5 
1444.8 


T PER wWIND-DIR 32 
2 wINO-SPD 07 
WIND-FOR 


WEATHER Xl 


SND VEL OXYG 
1445.7 
1445.7 
1445.7 
1445.7 
1445 08 
1445.1 
1445.0 
1445.61 
1445.1 
1444.7 
1444.7 
1442.7 
1442.6 
1441.7 
1441.7 
1441.7 
1441.9 


TOT P 


TOT P 


PO4 TOT P 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR 

DURATION oo. 
CRIG O11 5740016 


NO2 NO3 


19) 
1 


INST STD RECORDER 


TRACE DIR 
DURATION 
CRIG O1lL 5750016 


No2 NO3 


1?) 
00.1 


INST STD RECORDER 


TRACE DIR 


DURATION oo. 


CRIG O11 576 


NO2 NO3 


$103 


$103 


$103 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 67 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 68 
1 SQUARE 78 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 68 
1 SQUARE 78 


PH 


99 


REFID 31 
CONSEC 0087 
LaT 47 00.0N 
LONG 048 40.0W 


8370 


CASTNUM/TIME 


23-2 


REFID 31 
CONSEC 0088 
LAT 46 59.22N 
LONG 048 56.0W 


8370 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


00.4 


100 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 05 
DAY OL 
HOUR 2342 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00000 
STO 00010 
OBS ooo1L 
STO 00020 
OBS 00020 
sTD 00030 
ops 00030 
STO 00050 
OBS 00051 
STO 00075 
OBS 00076 
OBS 00083 
OBS 00091 
YEAR 1974 
MONTH 05 
DAY 02 
HOUR 00.4 
DEPTH 
sto 00000 
oss 00001 
OBS 00007 
STO 00010 
obs ooollL 
STO 06020 
obs 00020 
STD 00030 
OBS 00030 
sto 00050 
OBS 00051 
oBs 00074 
STO 00075 
oBs 00076 
OBS 00083 


BOTDP 00097 
SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


0.28 
0.28 
0.26 
0.26 
0.39 
0.40 
0.42 
0.42 
0245 
0.47 
1.20 
1.23 
1.41 
1.39 


1 
05 


BOTOP 00090 


SHIP 
DATA 
AREA 


Ev 
USE 


TEMP 


0.25 
0.25 
0.24 
0.25 
0.25 
0.28 
0.29 
0.41 
0.42 
0.57 
0.60 
1.42 
1.42 
1.41 
1.42 


1 
05 


AIR TEMP 01.2 DIR HG 
WET BULB 00.5 oo Oo 
BAROMETR 1016.1 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 
32.96 26.50 00.000 
32-960 26.50 
32.94 26.48 00.016 
322940 26248 
32.95 26249 00.031 
32.950 26.49 
32-96 26.50 00.047 
32-960 26.50 
32.96 26.50 00.077 
32-960 26.50 
33.07 26.62 00.114 
33.080 26263 
33-140 26.68 
33.150 26.69 
SSSESSC SESE RES 
AIR TEMP 04.8 DIR HG 
WET BULB 03.6 oo 0 
BAROMETR 1015.2 SEA 
CLCUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T OYNOPTH 
32.94 26.48 00.000 
32.940 26.48 
32-930 26.47 
32.94 26248 00.016 
32.940 26.48 
32-93 26.47 00.031 
32-930 26.47 
32294 26.48 00.047 
32-940 26049 
32.95 26.50 00.078 
32-960 26-51 
33-140 26.68 
33-14 26.68 00-114 
332150 26.69 
332160 26.7C 
SSSSeeeeeeeeese 


T PER WIND-OIR LL 

x WIND-SPD 08 
WIND-FOR 

WEATHER X2 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR 
OURATION 
ORIG O1l 577 


o 
00.1 


SND VEL OXxYG PO% TOT P NO2 NO3 
1445.2 
1445 22 
1445.4 
1445.4 
1445.0 
1444.9 
1445.0 
1445.0 
1445.2 
1445.1 
1442.3 
1442.2 
1441.5 


1441.8 


T PER WIND-DIR 10 
x WIND-SPO 05 
WIND-FOR 

WEATHER 


INST STD RECORDER 


DURATION 


x2 ORIG Oll 578 


SND VEL OxYG PO4 TOT P NO2 NO3 
1445 3 
1445.3 
1445-4 
1445.5 
1445.5 
1445.4 
1445.4 
1445.0 
1445.0 
1444.6 
1444.5 
1441.3 
1441-4 
1441.4 
1441.5 


$103 


TRACE DIR 1) 
00.1 


$103 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 68 
1 SQUARE 78 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 68 
1 SQUARE 66 


PH 


REFID, 31 8370 
CONSEC 0069 
LAT 41 0422N 
LONG 050 19.5W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


02-1 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 09 
HOUR 02.1 
DEPTH 
STD 00000 
OBS 00007 
STD 00010 
ops 00011 
/STD 00020 
OBS 00022 
STD 00030 
OBS 00032 
STD 00050 
oBs 00051 
oBs 00064 
STO 00075 
OBS 00076 
STD 00100 
OBS 00102 
STD 00125 
ops 00125 
OBS 00140 
OBS 00148 
STD 00150 
oBs 00150 
OBS 00175 
STD 00200 
oBs 00201 
oes 00228 
OBS 00236 
STD 00250 
OBS 00251 
ops 00276 
oBs 00261 
OBS 00289 
STD 00300 
ops 00304 
OBS 00312 
oBs 0031e 
OBS 00340 
OBS 00346 
Bs 00348 
oBs 00352 
STD 00400 
OBS 00401 
oBs 00428 
oBS 00434 
oBs 00453 
OBS 00474 
STO 00500 
OBS 00500 
ops 00506 
oBs 00519 
oBs 00525 
oBs 00531 
OBS 00534 
OBS 00542 
OBS 00550 
STD 00600 
OBS 00601 
oBs 00616 
oBs 00652 
STD 00700 
OBS 00700 
OBS 00750 
STD 00800 
oss 00805 
OBS 00822 
oBs 00837 
oes 00850 
STO 00900 
oss 00902 
OBS 00927 
oBs 00951 
oBs 00999 
STO 01000 
oss 01001 
oes 01018 


BOTDP 04068 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


18.98 
18.98 
18.97 
18.97 
18.99 
18.99 
16-99 
18.99 
18.99 
18.98 
18.82 
18.35 
18.31 
17.87 
17.82 
17.39 
17.39 
17244 
17.26 
17.28 
17.28 
17.06 
16.85 
16.83 
16.48 
15.70 
15.31 
15.25 
15.51 
15.42 
14.94 
14.70 
14.67 
14.70 
14.51 
14.59 
14236 
14.32 
12.91 
13.33 
13.30 
12.76 
12.46 
12.09 
11.64 
10.71 
10.70 
10.61 
10.25 
10.22 
09.96 
05.86 
05.58 
09.40 
08.44 
08.41 
oe.1l 
07.73 
06.94 
06.93 
06.44 
06.02 
05.98 
05.83 
06.07 
05.76 
05.37 
05.35 
05.19 
05.03 
04.78 
04.79 
04.80 
04.78 


1 
05 


AIR TEMP 11-5 


OIR HGT PER WIND-DIR 24 INST STD RECORDER 


WET BULB 0862 22 3 
BAKOMETR 1009-1 SEA 
CLGUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNOPTH 
36.41 26012 00.000 
36.41u 26.12 
36.41 26012 00.019 
36.413 26.13 
36.41 26.12 00.038 
36.405 26.11 
36240 26.11 00.057 
36.397 26-11 
36.38 26-10 00.096 
36.380 26.10 
362360 26212 
36.28 26.18 00.144 
36.275 26.19 
36.37 20.37 00.188 
36.380 26.39 
36427 26041 00.230 
30.270 20.41 
36.37u 26.48 
36.375 26.52 
30.37 26.52 00.271 
36.370 26.51 
36.390 26.58 
36.36 26.61 00.348 
36.360 26262 
36.260 26.62 
36.040 26.63 
35294 26.65 00.422 
35.940 26.65 
36205u 26.68 
36.070 26.72 
35.915 26.71 
35.89 20.74 00.494 
35.873 26.73 
35.926 26.76 
35865 26.76 
35.926 26.79 
35.840 26.78 
35.830 26.78 
35.72¢ 26.78 
35.70 26.89 00.629 
35.700 26.89 
35.67U 26.98 
35.590 26.98 
35.52C 26.99 
35.470 27.04 
35.34 27.11 00.747 
352342 27.11 
35.333 27.12 
352225 27-10 
352230 27-11 
35.240 27.17 
35424> 27.19 
35-17¢ 27.18 
35-16C 27.20 
35613 27.33 00.845 
35.120 27.33 
352046 27.31 
35.086 27.40 
35203 27.47 00.925 
35.030 27.47 
35.030 27.54 
35.02 27.59 00.993 
35.020 27.59 
352036 27.62 
35.089 27.63 
35.04C 27.64 
35.03 27268 01.051 
35.030 27.68 
34.99u 27.67 
35.010 27.70 
34.990 27.71 
34.99 27.71 01.103 
34.990 27.71 
34.996 27.72 
Sseseeseseseeses 


=} WIND-SPD 15 TRACE OIR o 
WIND-FOR DURATION 00.4 
WEATHER X9 CRIG O11 579 


SND VEL OXYG PO4 TOT P NO2 NO3 


1521.0 
1521.1 
1521.1 
1521.1 
1521.3 
1521.4 
1521.5 
1521.5 
1521.8 
1521.8 
1521.5 
1520.3 
1520.2 
1519.4 
1519.3 
1518.3 
1518.3 
1518.8 
1518.4 
1518.5 
1518.5 
1518.3 
1518.0 
1518.0 
1517.3 
1514.7 
1513.6 
151326 
1514.8 
1514.6 
1513-61 
1512.5 
1512.4 
1512.7 
1512.1 
1512.8 
1512.1 
1512.0 
1510.6 
1509.4 
1509.3 
1507.9 
1506.9 
1505.9 
1504.6 
1501.6 
1501.6 
1501.3 
1500.1 
1500.1 
1499.3 
1499.0 
1458.0 
1497.4 
1494 06 
1494.5 
1493-5 
1452.7 
1490.4 
1490.3 
1489.2 
1488.4 
1488.3 
1468.0 
1489 3 
1488.2 
1487.4 
1487.4 
148761 
1486.9 
1486.6 
1486.7 
1486.7 
1486.9 


TEN SQ 1307 
5 SQUARE 1 
2 SQUARE 00 
1 SQUARE 10 


$103. PH 


101 


REFIO 31 8370 
CONSEC 0090 
LAT 41 26.6N 
LONG 050 18.7W 


CASTNUM/TIME 


05.7 


102 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 09 
HOUR 05.7 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
obs 00001 
STO 00010 
OBS ooo1lL 
STD 00020 
OBS 00020 
OBS 00028 
STO 00030 
OBS 00038 
obs 00040 
OBS 00045 
OBS 00049 
STD 00050 
OBS 00055 
OBS 00072 
STD 00075 
OBS 00076 
STD 00100 
OBS 00100 
STD 00125 
OBS 00125 
OBS 00127 
OBS 00131 
STO 00150 
OBS 00154 
OBS 00177 
STO 00200 
OBS 00201 
OBS 00228 
sto 00250 
OBS 00255 
OBS 00262 
OBS 00268 
OBS 00276 
STD 00300 
OBS 00306 
OBS 00333 
OBS 00354 
OBS 00392 
STO 00400 
OBS 00401 
OBS 00407 
OBS 00451 
STD 00500 
OBS 00500 
OBS 00529 
OBS 00550 
std 00600 
OBS 00601 
OBS 00630 
OBS 00658 
STO 00700 
obs 00700 
OBS 00750 
STO 00800 
OBS 00805 
OBS 00833 
OBS 00850 
STO 00900 
OBS 00902 
OBS 00951 
OBS 00982 
STO 01000 
OBS 01003 
OBS 01022 


BOTOP 03709 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


14.93 
14.93 
14.92 
14.92 
14.96 
14.97 
15.10 
14.99 
14.39 
14.25 
14.45 
14.47 
14.50 
14.78 
14.95 
14.59 
14.46 
14.35 
14.34 
14.03 
14.02 
14.03 
13.82 
13.76 
12.73 
12.48 
13.21 
13.19 
12.92 
13.05 
13.08 
12.83 
12.59 
12.45 
11.79 
11.60 
10.81 
11.12 
10.24 
10.11 
10.09 
10.01 
09.02 
08.15 
08.14 
07.88 
07.49 
07.29 
07.27 
0€.85 
06.44 
05.77 
05.76 
05.58 
05.06 
05.03 
04.97 
04.90 
04.78 
04.78 
04.71 
04.60 
04.62 
04.63 
04.67 


1 
05 


AIR TEMP 10.3 


DIR HGT PER WIND-DIR 28 INST STD RECORDER 


WET BULB 09.3 28) 3) 
BAROMETR 1010.0 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 
35233 26226 00.000 
35.330 26426 
35.33 26.26 00.018 
352335 26.27 
35.36 26.27 00.035 
35-360 26.27 
35-375 26.26 
35.37 26.28 00.053 
35.365 26.40 
35.2500 26.54 
35.590 26.56 
352590 26.56 
35260 26.56 00.086 
35-707 26.5€ 
35-815 26.63 
35.72 26.64 00.122 
35269G 26.64 
35.66 26.64 00.158 
35.666 26.64 
35.71 26.75 00.193 
35.710 26.715 
35.702 26.14 
35.635 26.73 
35.60 26.72 00.227 
35-550 26.72 
35.586 26.76 
35.59 26.82 00.294 
35.590 26.83 
35.510 26.82 
35.56 26.83 00.358 
35-570 26.84 
35.585 26.90 
35-510 26.89 
35.510 26.92 
35239 26.95 00.420 
352370 26.97 
352320 27.08 
35.377 27.07 
35-240 27.12 
35.23 27.13 00.531 
352225 27213 
352240 27.16 
352150 27.25 
35214 27.38 00.623 
352140 27.38 
350125 27241 
352030 27.39 
35.16 27-52 00.696 
352160 27.53 
352120 27.55 
352040 27.55 
34.99 27.60 00.760 
34-990 27.60 
35204C 27.66 
34.99 27.68 00.816 
34.985 27.68 
34.980 27.68 
34-990 27.70 
34.99 27.71 00.866 
34.990 27.71 
34.990 27-72 
34.980 27.73 
35.00 27.74 00.915 
35.000 27.74 
35.010 27.74 
900908898888 0% 


2 WIND=SPD 15 TRACE DIR o 
WIND-FOR DURATION 00.4 
WEATHER X2 ORIG O11 580 


SNO VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 


1507.6 
1507.6 
1507.7 
1507.7 
1508.0 
1508.1 
1508.6 
1508.3 
1506.5 
1506 .3 
1507-1 
1507.2 
1507.4 
1508.5 
1509 .4 
1508.2 
1507.8 
1507.8 
1507.7 
1507.2 
1507.2 
1507.2 
1506.5 
1506.6 
1506.6 
1506.1 
1505.6 
1505.5 
1505.0 
1505.8 
1506.0 
1505.3 
1504.5 
1504.2 
1502.1 
1501.6 
1499.2 
1500.7 
1498.0 
1497.7 
1497.6 
1497.4 
1454.4 
1491.9 
1491.9 
1491.3 
1490.0 
1490.2 
1490.2 
1489.0 
1487.7 
1485.7 
1485.6 
1485.8 
1484.4 
1484.4 
1484.6 
1484.6 
1485.0 
1485.0 
1485.5 
1485.6 
1486.0 
1486.1 
1486.6 


TEN SQ 1307 
5 SQUARE 1 
2 SQUARE 00 
1 SQUARE 10 


$103. PH 


REFID 31 6370 
CONSEC 0091 
Lat 41 48.2N 
LONG 050 21.0W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


08.9 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 09 
HOUR 08.9 

DEPTH 

STD a0000 
os 00005 
STD 00010 
obs 00011 
OBS 00017 
STO 00020 
oBs 00022 
STO 00030 
STD 00050 
oBs 00051 
STD 00075 
obs 00076 
STD 00100 
BS 00100 
OBS 00121 
STD 00125 
oBs 00127 
STO 00150 

obs 00152 

obs 00159 

OBS 00177 

BS 00180 

OBS 00184 

ops 00190 

STD 00200 
oBs 00203 
08S 00228 

STD 00250 

Bs 00251 

08s 00258 

oBS 00276 

STD 00300 

oss 00300 

OBS 00302 

BS 00308 

obs 00310 

OBS 00321 

oBs 00340 

Bs 00356 

OBS 00388 

OBS 00395 

STD 00400 

obs 00401 

oBs 00451 

OBS 00460 

OBS 00472 

oBs 00494 

STD 00500 

OBS 00504 

oBs 00506 

obs 00519 

OBS 00523 

OBS 00531 

OBS 00540 

obs 00548 

OBS 00550 

OBS 00565 

oss 00582 

BS 00588 

Bs 00599 

STD 00600 

oBs 00603 

OBS 00635 

OBS 00645 

Bs 00652 

OBS 00683 

STD 00700 
OBS 00706 
OBS 00753 

STO 00800 

oBs 00801 

OBS 00850 

Bs 00864 

STD 00900 
obs 00904 
os 00953 

STO 01000 
obs 01003 
oBs 01020 


BOTOP 03651 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


13.30 
13.30 
13.31 
13.32 
13.41 
14.28 
15.00 
15.20 
15.48 
15.48 
15.21 
15.20 
15.16 
15.15 
14.55 
14.39 
14.28 
14.04 
14.02 
14.18 
14.04 
14.00 
13.75 
13.29 
13.25 
13.23 
13.16 
12.29 
13.30 
13.16 
12.26 
11.82 
11.80 
11.74 
11.22 
11.19 
10.91 
10.53 
10.13 
09.70 
09.43 
09.31 
09.26 
08.45 
08.29 
07.93 
07.46 
07.03 
06.71 
06.59 
05.52 
05.42 
05.09 
05.98 
06.37 
06.37 
06.35 
05.28 
05.27 
04-61 
04.62 
04.67 
04.37 
04.45 
04.75 
04.92 
05.12 
05.17 
05.22 
05.02 
05.01 
04.84 
04.53 
04.34 
04.33 
04.39 
04.77 
04.77 
04.72 


1 
05 


AIR TEMP 10.3 
WET BULB 09.3 


DIR HG 
28 2 


BAROMETR 1010.5 SEA 
CLCUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 
34.90 26.28 00.000 
34.903 20.28 
34.91 26.28 00-018 
34.910 26.28 
352013 26.34 
35.32 26.39 00.035 
35.576 26243 
35.60 26.40 * 00.051 
35.70 26.42 00.084 
35.710 26.43 
35.91 26264 00.122 
35.910 26.65 
35.92 26.66 00.158 
35.920 26266 
35.835 26.73 
35.78 26.73 00.192 
35.750 26.72 
35.70 26.74 00.226 
35.700 26.74 
35.730 26.73 
35.717 26.75 
35.700 26.75 
35.703 26.80 
35.582 26.80 
35.58 26.81 00.293 
35.583 26.82 
35.590 26.84 
35.72 26.91 00.356 
35.730 26.91 
35-700 26.92 
35.520 26.96 
35.53 27.05 00.414 
35.536 27.06 
35.503 27205 
35-370 27.04 
35.38U 27.06 
35.373 27.10 
35.320 27.13 
35.220 27.12 
35.236 27.20 
35.170 27.20 
35.16 27.21 00.516 
35.150 27.21 
352140 27.33 
35.120 27.34 
35.034 27.33 
35.030 27.40 
34.93 27.38 00.603 
34.880 27.38 
34-870 27.39 
34.720 27.41 
34.696 27.40 
34.690 27.44 
34.900 27.50 
34.990 27.52 
34.990 27.52 
35.01G 27.54 
34.830 27.53 
34.830 27.53 
34.785 27.57 
34.79 27.57 00.672 
34.800 27.58 
34.820 27.63 
34.815 27.61 
34.885 27.63 
34.910 27.63 
34.99 27.68 00.727 
35.017 27.69 
35.037 27.70 
35.02 27.71 00.777 
35.020 27.71 
352035 27.74 
34.990 27.74 
34.98 27.76 00.824 
34.980 27.76 
34.990 27.76 
35.02 27.74 00.870 
352020 9.27274 
35.040 27.76 
Seeeeseeeeeeces 


T PER WINO-DIR 28 INST STO RECORDER 
2 WIND=-SPD 15 TRACE DIR LY) 
WINO-FOR DURATION 00.4 


WEATHER X2 ORIG O11 581 


SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NOS 


1501.8 
1501.8 
1501.9 
1502.0 
1502.5 
1505.8 
1508.5 
1509.3 
1510.6 
1510.6 
1510.4 
1510.4 
1510.7 
1510.6 
1509.0 
1508.5 
1508.1 
1507.7 
1507.6 
1508.3 
1508.1 
1508.0 
1507.3 
1505.7 
1505.7 
1505.7 
1505.9 
1506.8 
1506.9 
1506.5 
1503.5 
1502.4 
1502.4 
1502.2 
1500.3 
1500.2 
1499.4 
1498.3 
1497.0 
1496.0 
1495.0 
1494.6 
1494.5 
149222 
1491.8 
1490.5 
1489.0 
1487.3 
1486.0 
1485.6 
1481.3 
1480.9 
1479.7 
1483.8 
1485.6 
1485.6 
1485.8 
1481.5 
1481.6 
1479.0 
1479.0 
1479.3 
1478.6 
1479.1 
1480.6 
1481.8 
1483.0 
1483 04 
1484.4 
1484.3 
1484.3 
1484.5 
1483.3 
1483.1 
1483.2 
1484.2 
1486.6 
1486.7 
1486 .8 


TEN SQ 1307 
5 SQUARE 1 
2 SQUARE 00 
1 SQUARE 10 


$103 PH 


103 


REFIOD 31 8370 
CONSEC 0092 
LAT 42 09.5N 
LONG 050 20.0W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


12.2 


104 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 09 
HOUR 12.2 
DEPTH 
STO 00000 
OBS 00001 
STO 00010 
OBS 00011 
sto 00020 
OBS 00022 
OBS 00026 
sTD 00030 
OBS 00036 
OBS 00040 
OBS 00047 
STO 00050 
OBS 00051 
obs 00060 
oBs 00068 
obs 00070 
OBS 00074 
sto 00075 
OBS 00079 
oBs 00085 
STD 00100 
obs 00102 
OBS 00116 
ops 00119 
ops 00121 
OBS 00123 
sTO 00125 
obs 00129 
obs 00131 
obs 00137 
OBS 00140 
OBS 00142 
OBS 00148 
STD 00150 
obs 00158 
OBS 00173 
OBS ool77 
sto 00200 
OBS 00203 
obs 00209 
OBS 00215 
OBS 00218 
oss 00224 
OBS 00226 
OBS 00239 
obs 00249 
STO 00250 
OBS 00253 
OBS 00257 
OBS 00268 
OBS 00279 
OBS 00287 
STO 00300 
oss 00300 
OBS 00310 
OBS 00314 
obs 00319 
OBS 00321 
OBS 00333 
OBS 00344 
OBS 00359 
OBS 00369 
OBS 00384 
OBS 00386 
OBS 00394 
STO 00400 
OBS 00403 
obs 00416 
OBS 00439 
OBS 00453 
obs 00462 
obs 00474 
STD 00500 
OBS 00500 
obs 00552 
OBS 00565 
sto 00600 
oBs 00601 
STD 00700 
OBS 00700 
OBS 00750 
STO 00800 
OBS 00601 
OBS 00850 
STO 00900 
OBS 00900 
obs 00951 
STO 01000 
oss 01001 
OBS 01035 


BOTOP 03180 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


08.33 
08.33 
08.27 
08.27 
08.28 
08.28 
08.43 
08.77 
09.12 
09.17 
07.75 
07.73 
07.64 
05.48 
03.00 
03.27 
04.78 
04.78 
04.81 
09.94 
12.07 
12.16 
11.08 
10.99 
11.73 
11.79 
11.76 
11.56 
11.42 
10.59 
10.31 
10.19 
09.81 
08.71 
04.40 
03.30 
03.80 
03.86 
03.87 
03.88 
04.22 
04.33 
03.86 
03.83 
03.79 
02.40 
02.40 
02.40 
02.25 
01.22 
01.68 
01.68 
02.04 
02.07 
02.54 
02.75 
04.06 
04.15 
05.78 
05.53 
03.22 
03.38 
05.85 
05.94 
06.97 
07.02 
07.05 
07.19 
06.36 
06.22 
06.08 
05.31 
04.59 
04.58 
04.76 
05.06 
05.17 
05.17 
05.42 
05.42 
05.21 
05.07 
05.06 
04.85 
04.80 
04.80 
04.63 
04.47 
04.47 
04.38 


1 
05 


AIR TEMP 08.0 
WET BULB 07.0 


OIR HG 
23) 3) 


BAROMETR 1010.2 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA+T DYNDPTH 
33.65 26.18 00.000 
33.646 26.18 
33.66 26220 00.018 
33.660 26.20 
33.68 26.22 00.037 
33.687 26.22 
33.765 26.26 
33.82 26.25 00.055 
33-903 26426 
33.950 26229 
33.650 26.27 
33.64 26.27 00.090 
33.640 26428 
33.565 26.51 
33.310 26.56 
33.450 26.65 
33.650 26.65 
33.65 26.65 00.130 
33.640 26.64 
34.700 26.75 
35.21 26.76 00.164 
35.240 26.76 
35.030 26.80 
35.030 26.82 
35.240 26.85 
35.285 26.87 
35.27 26 «86 00.196 
35-230 26.87 
354230 26.90 
35.070 26.92 
35.020 26.93 
34.990 26.93 
34.910 26.93 
34.71 26.96 00.225 
33.990 26.96 
34.075 27214 
34.135 27.14 
34.13 27.13 00.278 
34.130 27.13 
34.140 27.14 
34.197 27.15 
34.200 27214 
34.140 27.14 
34.130 27.13 
34.120 27.13 
33.980 27215 
33.98 27.15 00.325 
33.985 27.15 
33.990 27.17 
33.900 27.17 
33.980 27-20 
34.010 27.23 
34.13 27.30 00.369 
34.140 27.30 
34.185 27.30 
34.210 27.30 
34.450 27.36 
34.460 27.36 
34.690 27.36 
34.650 27.36 
34.320 27.34 
34.350 27.35 
34.840 27.47 
34.830 27.45 
35.040 27.47 
35.03 27.46 00.443 
35.030 27246 
352135 27.52 
35.020 27.54 
35.010 27.55 
35.000 27.56 
34.880 27.56 
34.83 27.61 00.505 
34.830 27.61 
34.890 27.64 
34.945 27.65 
35.00 27.68 00.557 
35.000 27.68 
35.04 27.68 00.608 
35.040 27.68 
35.020 27.69 
35.04 27.72 00.658 
35.040 27.72 
35.020 27.73 
35.01 27.73 00.706 
35.010 27.73 
35.040 27.77 
35-01 27-76 00.753 
35.010 27.76 
35.010 27.77 
eeeeeseeeesesee 


T PER WIND-DIR 23 

2 WIND-SPD 12 
WIND-FOR 

WEATHER X2 


SND VEL OXYG PO4 


1482.4 
1482.5 
1482.4 
1482.4 
1482.6 
1482.7 
1483.4 
1484.8 
1486.3 
1486.6 
1481.0 
1480.9 
1480.6 
1472.1 
1461.4 
1462.8 
1469.5 
1469.5 
1469.7 
1491.2 
1499.6 
1500.0 
1496.2 
1495.9 
1498.8 
1499.1 
1499.0 
1498.4 
1497.9 
1494.9 
1453.8 
1493.4 
1492.0 
1487.7 
1469.8 
1465.5 
1467.8 
1468.4 
1468.5 
1468.6 
1470.2 
1470.8 
1468.8 
1468.7 
1468.7 
1462.7 
1462.7 
1462.8 
1462 «2 
1457.7 
1460.1 
1460.2 
1462.2 
1462.3 
1464.6 
1465.6 
1471.6 
1472.1 
1479.3 
1478 .4 
1468.5 
1469.4 
1480.6 
1481.0 
1485.5 
1485.7 
1485.5 
1486.8 
1483.8 
1483.4 
1483.0 
1479.9 
1477.3 
1477.3 
1479.0 
1480.5 
1481.6 
1481.6 
1484.3 
1484.3 
1484.3 
1484.5 
1484.5 
1484.5 
1485.1 
1485.1 
1485.3 
1485.4 
1485.4 
1485.6 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR oO 
DURATION 00.4 
ORIG O11 582 


TOT P NO2 NO3 


TEN SQ 1307 
5 SQUARE 1 
2 SQUARE 20 
1 SQUARE 20 


S103 PH 


REFID 31 8370 
CONSEC 0093 
LAT 42 23-5N 
LONG 050 19.0W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


15.1 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 09 
HOUR 15.1 
OEPTH 
STD 00000 
OBS o000a 
STD 00010 
OBS 00011 
STO 00020 
obs 00020 
STD 00030 
obs 00034 
OBS 00036 
OBS 00040 
oss 00045 
oBs 00047 
STO 00050 
OBS 00051 
OBS 00053 
OBS 00057 
OBS 00062 
OBS 00066 
OBS 00068 
obs 00074 
STD 00075 
oBsS 00078 
OBS 00087 
OBS 00093 
STD 00100 
obs 00102 
OBS 00110 
OBS 00112 
OBS 00116 
STO 00125 
OBS 00129 
oBs 00135 
OBS 00142 
sTo 00150 
OBS 00152 
obs 00156 
ops 00159 
OBS 00165 
OBS ool7l 
OBS 00196 
STD 00200 
OBS 00201 
OBS 00207 
OBS 00215 
OBS 00226 
sto 00250 
OBS 00251 
OBS 00268 
OBS 00272 
oBs 00276 
OBS 00281 
OBS 00287 
obs 00293 
OBS 00298 
STO 00300 
obs 00312 
OBS 00316 
obs 00333 
oBs 00338 
OBS 00346 
OBS 00352 
ops 00397 
STD 00400 
OBS 00401 
ops 00407 
oBs 00413 
Obs 00428 
OBS 00447 
oss 00454 
OBS 00456 
OBS 00462 
OBS 00468 
OBS 00479 
STO 00500 
obs 00500 
OBS 00517 
OBS 00544 
OBS 00592 
STD 00600 
OBS 00603 
OBS 00622 
OBS 00664 
sto 00700 
OBS 00702 
OBS 00751 
sto 00800 
OBS 00803 
ops 00850 
std 00900 
obs 00900 
OBS 00951 
STO 01000 
OBS 01001 
obs 01016 


BOTOP 02633 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


08.09 
08.09 
07.89 
07.68 
07.90 
07.90 
07.89 
07.89 
07.70 
06.81 
0€.39 
06.44 
07265 
c8.CO 
08.07 
06.54 
os.1l 
0s.81 
10.42 
07.95 
07.94 
07.91 
05.50 
05.81 
09.94 
10.04 
10.44 
10.42 
10.65 
10.37 
10.20 
09.94 
0S.33 
07.93 
07.70 
07.55 
07.26 
0€.56 
06.91 
08.74 
C8.73 
08.73 
08.50 
08.05 
07.80 
07.71 
07.70 
07.52 
07.70 
07.66 
07.67 
07.91 
07.84 
05.76 
05.S7 
06.32 
05.70 
05.39 
05.69 
06.28 
06.29 
06.16 
05.97 
05.87 
05.83 
06.10 
06.84 
06.25 
06.43 
06.41 
06.66 
05.57 
04.85 
05.13 
05.14 
04.88 
04.38 
04.67 
04.55 
04.52 
04.56 
04.94 
04.99 
04.99 
04.99 
04.84 
04.83 
04.72 
04.67 
04.67 
04.58 
04-51 
04.51 
04.49 


1 
05 


AIR TEMP 1262 DIR HGT PER WINO-DIR 
WET BULB 09.3 00 oO xX WIND-SPD 
BAROMETR 1006.0 SEA wIND-FOR 
CLOUD T/A CL/TR WEA THER 
SAL SIGMA=T OYNOPTH SND VEL OXYG 
33.64 26.21 0C.000 1461.5 
332640 26.21 1481.5 
33.65 26225 00.018 1480.9 
33.650 26.25 1480.9 
33.64 26224 00-036 1481.1 
332640 26224 1481.1 
33.65 26.25 00.054 1481.2 
33-650 26.25 1481.3 
33.60¢ 26.24 1480.5 
33.535 26.31 1477.0 
33.660 20047 1475.6 
33.830 26.59 1476.1 
34206 26.61 00.086 1481.2 
34.150 26.63 1482.7 
34.210 26.66 1483.0 
34-320 26.68 1485.0 
34.547 26.77 1487.6 
34.820 26.86 1490 26 
34.937 26.85 1452.9 
34044U 26.66 1483.2 
34.44 26.86 00.119 1483.2 
34.480 26.90 1483.2 
34.980 26.57 1451.4 
24.965 26.98 1491.2 
35.03 27.01 00.148 1491.9 
352063 27.01 1492.3 
25.160 27.02 1494.0 
35017¢ 27.03 1494.0 
35240 27204 1454.9 
35.18 27.05 00.174 1494.0 
35-165 27.06 1453.4 
35.140 27.09 1492.6 
35.020 27.10 1490.3 
34.72 27.08 00.200 1484.8 
34.68u 27.09 1483.5 
34.675 27.11 1483.3 
34.667 27.14 1482.3 
34.65u 27.17 1481.2 
34.650 27.18 1481.0 
35.025 27-20 1489.0 
35.03 27.20 00.248 1489.0 
35.036 27.20 1489.0 
34.992 27.21 1488.2 
34.886 27.19 1486.5 
34.900 27.25 1485.7 
34.87 27224 00.294 1485.7 
34.870 27-24 1485.7 
34-880 27.27 1485.3 
34.905 27.26 1486.1 
34.910 27.27 1486.0 
34.955 27.31 1486.2 
35.020 27-32 1487.3 
34.990 27.31 1487.1 
34.660 27.34 1478.6 
34.70 27234 00.335 1479.5 
34.790 27.37 1481.2 
34.663 27.35 1478.6 
34.640 27.37 1477.6 
34.685 27.36 1479.0 
34-830 27.40 1481.7 
34.825 27240 1481.8 
34.870 27.45 1482.1 
34.83 27244 00.410 1481.3 
34-810 27244 1480.9 
34.855 27.48 1480.9 
34.890 27.47 1482.1 
35-040 27.49 1485.5 
35.000 27.54 1483.4 
352030 27.54 1484.3 
35-2040 27.55 1484.3 
352120 27.58 1485.5 
35.010 27.59 1462.7 
34.83u 27-58 1478.1 
34.94 27.63 00.471 1479.7 
342940 27.63 1479.8 
34.890 27-62 1478.9 
34.870 27266 1477.2 
34.900 27.66 1479.3 
34.90 27266 00.523 1478.9 
34.893 27.67 1476.8 
34.950 27.71 1479.4 
35.0lu 27.71 1481.7 
35.03 27.72 00.571 1482.6 
35.030 27.72 1482.6 
35.040 27.73 1483.4 
35.04 27.75 00.617 1483.6 
35-040 27.75 1483.6 
35.030 27.75 1484.0 
35.03 27.76 00.663 1484.6 
35.030 27-76 1484.6 
35.030 27.77 1485.1 
35.02 27.77 00.707 148546 
35.2020 27.77 1485.6 
352020 27.77 1485.8 
SSeeeessesseeses 


23 
12 


x2 


INST STO RECORDER 
TRACE DIR Oo 
DURATION 00.5 
ORIG O11 5830014 


PO4 TOT P NO2 NO3 


TEN SQ 1307 
5 SQUARE 1 
2 SQUARE 20 
1 SQUARE 20 


$103 PH 


105 


REFID 31 68370 
CONSEC 0094 
LAT 42 38.2N 
LONG 050 19.0W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


17.2 


106 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 09 
HOUR 17-2 
DEPTH 
STD 00000 
obs 00001 
OBS 00007 
STD 00010 
OBS 00011 
OBS 00015 
STD 00020 
obs 00020 
OBS 00026 
sto 00030 
OBS 00030 
oss 00032 
OBS 00034 
OBS 00040 
OBS 00043 
OBS 00045 
std 00050 
OBS 00051 
OBS 00059 
OBS 00060 
OBS 00062 
obs 00068 
OBS 00070 
STO 00075 
OBS 00076 
OBS 00078 
OBS 00079 
OBS 00081 
sto 00100 
OBS 00100 
OBS 00112 
STO 00125 
OBS 00125 
STO 00150 
OBS 00150 
OBS 00152 
OBS 00156 
OBS 00165 
OBS 00169 
obs 00173 
OBS 00180 
OBS 00186 
OBS 00196 
STO 00200 
OBS 00201 
oBs 00203 
obs 00209 
oBs 00211 
OBS 00215 
OBS 00226 
sto 00250 
OBS 00251 
OBS 00272 
OBS 00289 
STO 00300 
OBS 00300 
OBS 00304 
OBS 00316 
OBS 00321 
OBS 00323 
OBS 00335 
obs 00352 
obs 00366 
OBS 00397 
STO 00400 
oBs 00407 
OBS 00451 
STD 00500 
obs 00500 
obs 00552 
STO 00600 
obs 00601 
OBS 00651 
sto 00700 
oBs 00702 
obs 00750 
sto 00800 
obs 00803 
obs 00850 
STO 00900 
OBS 00900 
OBS 00951 
obs 00997 
STO 01000 
OBS 01001 
obs 01012 
obs 01026 


BOTDP 01650 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


07.03 
07.03 
07.06 
07.64 
07.89 
06.26 
08.17 
08.15 
07.93 
08.09 
08.13 
08.30 
07.76 
07.73 
09.28 
09.34 
09.27 
09.14 
07.53 
07.62 
08. 34 
08.20 
06.48 
06.37 
08.34 
08.65 
08.73 
09.00 
09.64% 
09.68 
10.35 
10.52 
10.52 
10.22 
10.22 
10.20 
09.59 
09.03 
08.40 
08.32 
09244 
09.56 
086.85 
08.78 
08.77 
08.77 
09.73 
09.73 
10.07 
10.02 
09.39 
09.36 
08.88 
08.37 
07.85 
07.82 
o7.71 
07.03 
06.10 
06.01 
05.31 
05.20 
05.09 
04.41 
04.42 
04.44 
04.49 
03.97 
03.96 
03.61 
03.69 
03.69 
03.79 
03.86 
03.86 
03.90 
03-91 
03.S1 
03.86 
03.84 
03.84 
03.84 
03.82 
03.81 
03.80 
03.80 
03.80 


1 
05 


AIR TEMP 12.5 OIR HG 
WET BULB 10.9 14 3 
BAROMETR 1005-8 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNOPTH 
32-90 25.78 00.000 
32.900 25.78 
33.060 25-91 
33236 26206 00.021 
33-480 26.12 
332560 26.13 
33.61 26017 00.040 
33.610 26.18 
33.613 26222 
33.77 26.31 00.058 
33-780 26.32 
33.800 26.31 
33.730 26.33 
332730 26.34 
342130 26.41 
34-160 26243 
34.16 26.44 00.091 
34-157 26246 
33.863 26.47 
33.930 26.51 
342080 26.52 
34.125 26.58 
34.275 26.65 
34.31 26.70 00.128 
34-343 26.73 
342410 26.73 
34-440 26.74 
34.510 26.75 
34.76 26.85 00.161 
34.775 26.85 
34.975 26.89 
34.99 26.87 00.191 
34.990 26.87 
34-98 26292 00.221 
34.980 26.92 
34.980 26.92 
34.840 26292 
34.750 26.94 
34-639 26.95 
34.660 26.98 
34.950 27.03 
34.990 27.04 
34.850 27.04 
34.84 27.04 00.278 
34.830 27.04 
34-860 27.07 
35.100 27.10 
35-100 27.10 
35-200 27212 
352180 27-11 
35212 27.17 00.328 
352120 27.17 
35.2100 27.24 
34.990 27.23 
35.00 27.32 00.373 
35.000 27.32 
34.985 27.33 
34.860 27.32 
342740 27.36 
34-740 27.37 
342645 27.38 
34-650 27-40 
34.750 27249 
342650 27-49 
34268 27.51 00.445 
34.750 27.56 
34.800 27.60 
34.79 27.64 00.502 
34.790 27.65 
34.760 27.66 
34.78 27.67 00.551 
34.785 27267 
34.780 27.65 
34.83 27.69 00.600 
34.836 27.69 
34-860 27.71 
34.84 27.69 00.648 
34.840 27.65 
34.840 27.70 
34.84 27.70 00.697 
34.845 27.70 
34.864 27.71 
34-870 27.72 
34.86 27.72 00.745 
34-860 27.72 
34-860 27.72 
34.87 27.73 
oeeeeee seeseses 


T PER WIND-DIR 16 INST STD RECORDER 
2 WIND-SPD 12 TRACE DIR 0 
WIND-FOR DURATION 00.6 

WEATHER X5 ORIG 011 5840020 


SND VEL OXYG P04 TOT P Nno2 NO3. 


1476.4 
1476.4 
1416.9 
1479.6 
1480.7 
1482.3 
1482.1 
1482.0 
1481.3 
1482 2 
1482.3 
1483.0 
1480.9 
1480.9 
1487.3 
1487.6 
1487.4 
1487.0 
1480.6 
1481.1 
1484.1 
1463.7 
1485.0 
1484.7 
1484.6 
1485.9 
1486 3 
1487.4 
1450.4 
1490.6 
1493.5 
1494.3 
1494.3 
1453 6 
1493 6 
1493.6 
1491.2 
1489.2 
1486.7 
1486.5 
1491.2 
1451.8 
1489.2 
1489.0 
1488.9 
1489.0 
1493.0 
1493.0 
145424 
149424 
1492.4 
1492.3 
1490.8 
1489.1 
1487.3 
1487.2 
1486.8 
1484.2 
1480.4 
1480.1 
1477.3 
1477-2 
1477.4 
1474.7 
1474.8 
1475-1 
1476.1 
1474.7 
1474.7 
1474.0 
1475.1 
1475.2 
1476.4 
1477.6 
1477.6 
1478.6 
1479.5 
1479.5 
1480.1 
1480.9 
1480.9 
1461.7 
1482.4 
1482.4 
1482.4 
1482.6 
1482.8 


TEN SQ 1307 
5 SQUARE 1 
2 SQUARE 20 
1 SQUARE 20 


$103 PH 


REFID 31 8370 
CONSEC 0095 
Lat 42 44.5N 
LONG 050 18.5W 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
OAY 09 
HOUR 20.1 


CASTNUM/TIME LVLTYP DEPTH 


20.1 


sto 00000 
oes 00003 
OBS 00007 

sto 00010 
oes oooll 

STD 00020 
oBs 00020 
08s 00022 
oss 00024 
oBs 00028 

sto 00030 
oes 00030 
OBS 00034 
oss 00036 
oBs 00038 
oBs 00041 
oss 00049 

sto 00050 
obs 00053 
o8s 00057 
oss 00064 
oss 00070 

sto 00075 
obs 00076 

sto 00100 
oss 00100 
obs 00102 
oe8s 00106 
oss 00112 
OBS 00118 
oss 00121 

STO 00125 
oBs 00125 
oss 00135 

sto 00150 
oss 00150 
osBs 00175 
oss 00192 
oes 00198 

STO 00200 
obs 00201 
OBS 00207 
OBS 00211 
oss 00218 
obs 00220 
oss 00224 
oss 00226 
oss 00237 
OBS 00247 

STO 00250 
oBs 00255 
obs 00270 
oss 00272 
oss 00274 
oss 00261 
oss 00289 
oss 00295 

STO 00300 
oes 00300 
oss 00308 
obs 00335 
OBS 00350 
oes 00356 

STO 00400 
obs 00403 
oBs 00451 

sto 00500 
oes 00500 
oes 00550 

STO 00600 
obs 00601 
oB8s 00651 

STO 00700 
osBs 00700 
oes 00750 
sto 00800 
oes 00850 
OBS 00892 
STO 00900 
oss 00900 


BOTOP 00921 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


05.76 
05.76 
05.76 
05.73 
05.71 
05.54 
05.53 
05.50 
05.60 
07.34 
07.43 
07.47 
07.89 
06.73 
06.23 
06.02 
10.61 
10.74 
11.15 
10.74 
12.00 
12.14 
12.39 
12.44 
12.57 
12.57 
12.44 
12.04 
11.59 
11.63 
12.29 
12.27 
12.26 
12.14 
11.30 
11.28 
10.30 
10.26 
09.44 
09.04 
c8.80 
086.79 
07.99 
07.91 
07.66 
08.22 
08.17 
08.22 
05.69 
05.35 
04.82 
04.51 
04.21 
04.19 
03.34 
04.10 
04.22 
03.96 
03.95 
04.40 
04.51 
03.99 
03.92 
03.67 
03.66 
03.62 
03.65 
03.65 
03.64 
03.72 
03.72 
03-85 
03.94 
03.94 
03.92 
03.88 
03.88 
03.90 
03.90 
03.90 


1 
05 


AIR TEMP 08.8 


WET BULB 08.6 ey bl 
BAROMETR 1002.4 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNOPTH 
32.69 25.78 00.000 
32.690 25.78 
322680 25.77 
32.68 25.78 00.022 
322680 25.78 
32.71 25.82 00.044 
32.710 25.82 
32-710 25.83 
32.900 25.57 
33-410 26.14 
33.45 26.16 00.065 
33.460 26.16 
33-600 26621 
33.400 26222 
33.560 26.41 
33.700 26.55 
34-720 26.65 
34.76 26.66 00.097 
34.910 26.70 
34.820 26.70 
352149 26.72 
35.2210 26.74 
35-27 26.74 00.132 
352280 26.74 
35-36 26.77 00.165 
35-360 26.78 
35.336 26.78 
35-230 26.78 
352140 26.79 
35.210 26.84 
35.420 26.88 
35.41 26.88 00.196 
35-410 26.88 
35-37C 26.87 
35.25 26.94 00.226 
35-250 26.94 
35.150 27.04 
35-170 27.06 
34.990 27.06 
34.91 27.06 00.261 
34.860 27.06 
34-890 27.09 
34.730 27.08 
34.740 27.10 
34.700 27.11 
342830 27213 
34.830 27.13 
34.830 27.13 
342390 27.13 
34.35 27.14 00.332 
342290 27.16 
342340 27.23 
34.350 27.27 
342460 27-36 
34.430 27242 
34.520 27242 
34.550 27.43 
34.55 27245 00.373 
34.550 27.46 
342680 27.51 
34.770 27.57 
34-710 27.58 
34.690 27.57 
34.72 27.62 00.432 
34.720 27.62 
34.740 27.64 
34.76 27.65 00.482 
34.760 27.65 
34.760 27265 
34.79 27267 00.531 
34.790 27.67 
34.2810 27-67 
34.83 27.68 00.580 
34.830 27.68 
34-840 27.69 
34.85 27.70 00.628 
342850 27.70 
34-850 27.70 
3485 27.70 00.677 
34-850 27.70 
$406008 0088854 


DIR HGT PER WIND-DIR 03 INST STD RECORDER 


2 WINO-SPD 04 TRACE DIR D 
WIND-FOR DURATION 00.4 
WEATHER X6 ORIG O11 5850016 


SND VEL OxYG PO4 TOT P NO2 NO3 


1471.1 
1471.1 
1471.2 
1471.1 
1471.0 
1470.5 
1470.5 
1470.4 
1471.1 
1478.8 
1479.2 
1479.4 
1481.2 
1476.5 
1474.7 
1474.1 
1493.0 
1493.6 
1495.3 
1493.8 
1498.7 
1459.4 
1500.4 
1500.6 
1501.5 
1501.5 
1501.1 
1499.6 
1498.1 
1498.4 
1501.0 
1500.9 
1500.9 
1500.6 
1497.8 
1457.7 
1454.5 
1494.7 
1491.6 
1490.0 
1489.1 
1489.2 
1486.0 
1485.8 
1484.8 
1487.2 
1487.1 
1487.4 
1477.61 
1475.7 
1473.5 
1472.5 
1471.3 
1471.4 
1467.9 
1471.4 
1472.0 
1471.0 
1471.0 
1473.2 
1474.2 
1472.2 
1472.0 
1471.7 
1471.7 
1472.3 
1473.3 
1473.3 
1474.1 
1475 3 
1475.3 
1476.7 
1477.9 
1477.9 
1478.7 
1479.4 
1480.2 
1481.0 
1461.1 
1481.1 


TEN SQ 1307 
5 SQUARE 1 
2 SQUARE 20 
1 SQUARE 20 


$103 PH 


107 


REFIO 31 
CONSEC 0096 
LAT 42 50.0N 
LONG 050 17.0W 


8370 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


22.0 


REFID 31 
CONSEC 0097 
LAT 42 55.4N 
LONG 050 18.0W 


8370 


CASTNUM/T IME 


23.0 


108 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 09 
HOUR 22.0 
DEPTH 
STD 00000 
OBS 00005 
STD 00010 
OBS oooll 
STO 00020 
oBs 00020 
STD 00030 
OBS 00032 
OBS 00034 
OBS 00036 
OBS 00045 
OBS 00049 
STD 00050 
OBS 00051 
OBS 00055 
OBS 00068 
STO 00075 
OBS 00076 
obs 00085 
OBS oo0091 
OBS 00093 
OBS 00095 
OBS 00097 
STO 00100 
OBS 00100 
OBS 00102 
OBS 00108 
OBS 00123 
STO 00125 
OBS 00139 
OBS 00142 
OBS 00146 
STO 00150 
OBS 00150 
OBS 00152 
OBS 00156 
OBS 00159 
oss 00175 
OBS 00177 
OBS 00186 
obs 00188 
OBS 00198 
STO 00200 
OBS 00201 
OBS 00203 
OBS 00205 
OBS 00211 
OBS 00228 
OBS 00234 
YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 09 
HOUR 23.0 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00005 
STD 00010 
OBS 00011 
STO 00020 
OBS 00022 
STD 00030 
OBS 00030 
OBS 00034 
OBS 00038 
OBS 00049 
STO 00050 
OBS 00051 
OBS 00059 
oBs 00064 
STO 00075 
obs 00076 
OBS 00081 
obs 00085 
OBS 00089 
OBS 00091 
OBS 00097 
STO 00100 
obs 00100 
OBS 00106 
OBS 00110 
OBS 00118 
STO 00125 
OBS 00125 


BOTDP 00252 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


05.29 

5.29 
05.26 
05.24 
05.06 
05.03 
04.75 
04.58 
04.42 
04.02 
03.18 
03242 
04.14 
05.85 
08.09 
05.27 
08.89 
08.84 
08.47 
05.76 
05.26 
04.46 
04.20 
03.47 
03.19 
02.52 
02.38 
03.78 
04.13 
05.48 
05.07 
04.05 
03.72 
03.71 
03.72 
04.37 
04.13 
04.39 
04.08 
04.20 
03.83 
03-45 
02.73 
02.34 
02-20 
02.22 
02.76 
02.93 
02.91 


BOTOP 00 
SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


05.17 
05.17 
05.15 
05.14 
05.04 
04.94 
04.55 
04.52 
04.25 
03.10 
01.71 
01.42 
00.74 
00.44 
- 0.29 
- 1.02 
- 1.06 
- 1.17 
~ 0.95 
00.37 
00.41 
00.93 
00.96 
00.98 
01.23 
03.01 
02.92 
03.01 
03.01 


1 
05 


126 


AIR TEMP 07.5 DIR HGT PER WIND-DIR 03 
WET BULB 07.5 rE) 2 WINO-SPD 04 
BAKOMETR 1000.0 SEA WIND-FOR 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X5 

SAL SIGMA-T DYNOPTH SND VEL OXYG P04 

32-51 25269 00.000 1468.9 

32.510 25269 1469 .0 

32.56 25.73 00.023 1469.0 

32.570 25.75 1468.9 

32204 25.83 00.045 1468.4 

32.650 25.83 1468.3 

32.71 25-91 00.067 1467.4 

32.730 25.95 1466.8 

32-720 25.95 1466.1 

32-830 26.08 1464.6 

33.020 26.31 1461.4 

332040 26-31 1462.6 

33.16 26.33 00.105 1465.8 

33-450 26.37 1473.3 

33.860 20.35 1482.7 

34.230 26049 1487.8 

34017 26.50 00.145 1486.5 

342160 26.51 1486.3 

34-160 26.56 1485.0 

33.680 26.56 1473.9 

33.600 26.56 1471.7 

33.530 26.59 1468.4 

332540 26.63 1467.3 

33.56 26.72 00.182 1464.3 

33-580 26.76 1463 22 

332640 26.86 1460.4 

33.740 26.96 1460.0 

33.930 26.98 1466.5 

33.98 26.99 00.212 1468.1 

34.180 26.99 1474.2 

34-110 26.98 1472.5 

33-97C 26.98 1468.1 

33.99 27.04 00.239 1466.8 

34.000 27.04 1466.8 

342040 27.07 1466.9 

342130 27.08 1469.8 

34.090 27.07 1468.8 

34-210 27.14 1470.3 

34.170 27.14 1469.0 

34-250 27.19 1469.8 

342200 27.19 1468.2 

34.170 27.20 1466.7 

34.08 27.20 00.287 1463.5 

34.080 27.23 1461.8 

34.15u 27.30 1461.3 

34el4u 27.29 1461.4 

34-220 27-31 1464.0 

34.260 27232 1465.1 

34-260 27.32 1465.41 

eeeeeeseeeeeens 
Alk TEMP 06.5 DIR HGT PER WINO-DIR 29 
WET BULB 06.4 34 2 3 WINO-SPD 12 
BAROMETR 1000.1 SEA wIND-FOR 
CLGUD T/A CL/TR WEATHER X4 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG P04 

32.60 25.78 00.000 1468.5 

32.600 25.78 1468.6 

32.65 25-82 00.022 1468.7 

32.660 25.83 1468.7 

32.66 25.84 00.044 1468.4 

32.660 25.85 1468.0 

32.69 25292 00.065 1466.6 

32.690 25.92 1466.4 

322690 25.95 1465.4 

32.690 26.06 1460.5 

32.960 26.38 1455.0 

32.96 26240 00.103 1453.7 

32.970 26245 1450.7 

33.050 26.53 1449.6 

33.030 26.55 1446.3 

33.14 26.67 00.140 1443.2 

33-150 26.68 1443-1 

33-210 26.73 1442.7 

33.300 26.80 1443.9 

33.380 26.80 1450.2 

332400 26.82 1450.4 

332430 26.81 1452.9 

33245 26.83 00.173 1453-1 

33.460 26.83 1453.3 

33.560 26.90 1454.6 

33.830 26.97 1462.9 

33.820 26.97 1462.6 

33.83 26.97 00.202 1463.1 

33.830 26.97 1463.1 

SOSeS8e OOF ee HOS 


TOT P 


TOT P 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR 

DURATION 00. 
ORIG O11 5860019 


NO2 NO3 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR 
OURATION 
ORIG Oll 587 


00. 


NO2 NO3 


t) 
3 


0 
i 


$103 


$103 


TEN SQ 1307 
5 SQUARE 1 
2 SQUARE 20 
1 SQUARE 20 


PH 


TEN SQ 1307 
5 SQUARE 1 
2 SQUARE 20 
1 SQUARE 20 


PH 


REFID 31 8370 
CONSEC * 0098 
LAT 43 04.5N 
LONG 050 20.0W 


CASTNUM/TIME 


00.3 


REFID 31 
CONSEC 0099 
LAT 43 15.0N 
LONG 050 22.3W 


8370 


CASTNUM/T IME 


01.8 


REFID 31 
CONSEC 0100 
LAT 43 24.5N 
LONG 049 27.3W 


8370 


CASTNUM/TIME 


05.8 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 10 
HOUR 00.3 
LVLT YP OEPTH 
sto 00000 
OBS 00001 
sTD 00010 
OBS 00011 
sto 00020 
OBS 00020 
STD 00030 
OBS 00030 
OBS 00034 
OBS 00036 
OBS 00040 
OBS 00041 
OBS 00047 
OBS 00049 
STO 00050 
OBS 00051 
OBS 00053 
OBS 00064 
oBs ooo71 
STO 00075 
OBS 00075 
YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 10 
HOUR 01.8 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00001 
sto 00010 
OBS 00011 
std 00020 
OBS 00020 
STO 00030 
OBS 00030 
OBS 00034 
obs 00036 
OBS 00038 
OBS 00041 
sto 00050 
OBS 00051 
OBS 00059 
YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 10 
HOUR 05.8 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
obs 00003 
STD 00010 
OBS oooll 
OBS 00017 
OBS 00019 
Se) 00020 
OBS 00020 
OBS 00022 
OBS 00024 
sto 00030 
OBS 00030 
OBS 00034 
obs 00036 
OBS 00041 
OBS 00043 
STO 00050 
OBS 00051 
STO 00075 
OBS 00076 
OBS 00099 
STO 00100 
OBS 00100 
oBs 00102 


BOTOP 00077 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


05.25 
05.25 
05.19 
05.17 
05.03 
05.02 
04.91 
* 04.90 
04.83 
04.57 
03.83 
03.74 
03.18 
02.85 
02.57 
01.86 
01.08 
oo.1l 
00.90 
00.93 
00.93 


1 
05 


BOTOP 00071 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


05.12 
05-12 
05.07 
05.05 
04.80 
04.78 
04.76 
04.74 
04.53 
04.09 
03.38 
02.42 
01.56 
01.44 
00.90 


1 
05 


BOTOP 00115 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


03.90 
03.90 
03.90 
03.90 
03.75 
03.42 
03.38 
03.33 
03.16 
02.74 
02.31 
02.28 
02.12 
01.45 
01.00 
00.62 
00.35 
00.30 

0.28 

0.31 

0.93 

0.97 

0.99 

1.01 


- 
05 


AIR TEMP 07.8 DIR HGT PER WIND-DIR 26 INST STO RECORDER 
WET BULB 0722 Zier iy res WINO-SPD 16 TRACE DIR D 
BAROMETR 1000.3 SEA WIND-FOR DURATION 00.1 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X2 ORIG O11 588 
SAL SIGMA-T DYNOPTH SNO VEL OXYG PO4 TOT P NO2 NO3 
32243 25264 00.000 1468.6 
32.430 25.64 1468.6 
32.45 25.66 00.024 1468.5 
32.450 25.66 1468.5 
32047 25.69 00.047 1468.1 
32.470 25.69 1468.1 
32.49 25.72 00.070 1467.8 
32.490 25.72 1467.8 
32.500 25.74 1467.5 
322510 25.77 1466.5 
32.660 25.57 1463 .6 
32.690 26.00 1463.3 
32.710 26.07 1461.1 
32.720 26.10 1459.7 
32.72 26.13 00.112 1458.5 
32.750 20.20 1455.4 
32.830 26.32 1452.1 
32.990 26.50 1448.1 
33.050 26.51 1451.8 
33.10 26.55 00.154 1452.1 
33.100 20.55 1452.1 
PSSEESE SES ESE TS 
AIR TEMP 0604 DIR HGT PER WIND-DIR 27 INST STD RECORDER 
WET BULB 06.2 ray A WIND-SPD 18 TRACE DIR D 
BARCMETR 1001.0 SEA wIND=FOR DURATION 00.1 
CLUUD T/A CL/TR WEATHER X2 ORIG 011 569 
SAL SIGMA-T DYNOPTH SND VEL OXYG P04 TOTP NO2 NO3 
32.36 25.55 00.000 1468.9 
32.360 25.55 1468.0 
32.34 25.55 00.024 1467.9 
32.340 25.59 1467.9 
32237 25.64 00.048 1467.0 
32.370 25.64 1466.9 
32.41 25.67 00.071 1467-1 
32.420 25.68 1467.0 
32.510 25.78 1466.3 
322440 25.77 1404 24 
32.510 25.89 1461.5 
32.650 26.08 1457.6 
32.74 26.22 00.113 1454.1 
32.760 26.24 1453.6 
32.876 26.36 1451.4 
Ste Seer seeseces 
AIR TEMP 05.0 DIR HGT PER WIND-DIR 28 INST STO RECORDER 
WET BULB 04.1 20) eyes WIND-SPD 13 TRACE DIR o 
BARCMETR 1002.5 SEA WIND-FOR DURATION 00.1 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER x2 ORIG 011 590 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG P04 TOTP NO2 NO3 
32.67 25.97 00.000 1463.3 
32.676 25.97 1463.4 
32.67 25.97 00.020 1463.5 
32.670 25.97 1463.5 
32.650 25.57 1462.9 
32.670 26.01 1461.6 
32.70 26.04 00.041 1461.5 
32-710 26.05 1461.3 
32.710 26.07 1460.6 
32-700 26.10 1458.8 
32.77 26.18 00.060 1457.1 
32.770 26.19 1456.9 
32.780 26.21 1456 23 
32.770 26.25 1453.4 
32.870 26.36 1451.6 
32.880 26.39 1449.9 
32.96 26.46 00.094 1448.9 
32.970 26.48 1448.7 
33.06 26.57 00.132 1446.5 
33-060 26.58 1446 04 
33.140 26.67 1444.0 
33.16 26.68 00.167 1443.9 
33-170 26.69 1443.8 
33-180 26.70 1443.8 
SESSSSS SS SHS Se 


$103 


$103 


$103 


TEN SQ 1307 
5 SQUARE 1 
2 SQUARE 20 
1 SQUARE 30 


PH 


TEN SQ 1307 
5 SQUARE 1 
2 SQUARE 20 
1 SQUARE 30 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 28 
1 SQUARE 39 


PH 


109 


REFID 31 
CONSEC 


LAT 


LONG 


8370 
0101 
43 23.0N 
049 24.5W 


CASTNUM/TIME 


110 


06.8 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 10 
HOUR 06.8 
LVLTYe DEPTH 
STO 00000 
OBS 00001 
STO 00010 
OBS oooll 
STO 00020 
OBS 00020 
OBS 00026 
STO 00030 
OBS 00030 
OBS 00040 
OBS 00041 
OBS 00043 
STO 00050 
OBS 00051 
OBS 00055 
OBS 00060 
OBS 00064 
OBS 00068 
OBS 00072 
STD 00075 
OBS 00076 
STD 00100 
oBs 00100 
STD 00125 
OBS 00125 
STO 00150 
OBS 00150 
OBS 00154 
OBS 00158 
OBS 00163 
oBs 00165 
OBS 00171 
obs 00178 
OBS 00196 
OBS 00199 
STO 00200 
oBs 00203 
obs 00207 


BOTDP 00219 


SHI 
DAT 
ARE 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


03.69 
03.69 
03.69 
03.69 
03.65 
03.65 
03.62 
03.32 
03.28 
02.81 
02.33 
01.63 
01.58 
01.54 
01.39 
00.56 
00.43 
0.16 
C.56 
0.76 
0.84 
1.32 
1.33 
1.44 
1.44 
0.96 
0.96 
0.97 
0.63 
0.22 
0.14 
0.52 
0.31 
00.21 
00.65 
00.65 
00.75 
01.23 


1 
05 


AIR TEMP 05.0 OIR HGT PER WIND-DIR 28 INST STD RECORDER 
WET BULB 04.1 28 2 2 WIND-SPD 13 TRACE DIR i) 
BAROMETR 1002.5 SEA WIND-FOR DURATION 00-2 
CLGUD T/A CL/TR WEATHER X2 ORIG O11 591 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 

32.74 26.04 00.000 1462.5 

322740 26.04 1462.5 

32.73 26.04 00.020 1462.7 

32.730 26.04 1462.7 

32.74 26.05 00.040 1462.7 

32.740 26.05 1462.7 

32.730 26.04 1462.6 

32.69 26.04 00.059 1461.3 

32.69u 26.04 1461.2 

32-730 26.11 1459.4 

32.690 26.12 1457.2 

32.840 2629 145424 

32.86 26.31 00.096 1454.3 

32.870 26.32 1454.1 

32.900 26.36 1453.6 

32.940 26.44 1450.0 

32-960 26246 1449.5 

32-970 26.50 1446.9 

33.030 26.56 1445.2 

33-07 26.61 00.136 1444.3 

33.090 26.62 1444.0 

33-18 26.71 00-170 1442.3 

33.180 26.71 1442 «2 

33.26 26.78 00.203 1442.2 

33.260 26.78 1442 2 

33244 26.91 00.233 1445.1 

33-440 26.91 1445.2 

332470 26.93 1445.2 

33.590 27.02 1447.0 

332610 27.02 1449.0 

33.620 27.02 1449.5 

33.580 27.01 1447.7 

33-680 27.08 1449.0 

33-750 27.11 1451.8 

33-800 27212 1453.9 

33.80 27.13 00.286 1453.9 

33.860 27-17 1454.5 

33.910 27.18 1456.8 

SSSSEES SORES SE 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 28 
1 SQUARE 39 


$103 PH 


REFID 31 8370 
CONSEC 0102 
LAT 43 18.5N 
LONG 049 20.0W 


CASTNUM/TIME 


07.9 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 10 
HOUR 07.9 
Lvitye DEPTH 
STD 00000 
OBS 00003 
Sto 00010 
OBS ooo11 
obs 00017 
OBS 00019 
STO 00020 
oBs 00020 
STD 00030 
OBS 00030 
OBS 00034 
OBS 00038 
OBS 00041 
OBS 00049 
STD 00050 
OBS 00051 
obs 00060 
STO 00075 
OBS 00076 
OBS 00087 
STO 00100 
OBS 00100 
STO 00125 
OBS 00125 
STO 00150 
OBS 00150 
OBS 00175 
STO 00200 
OBS 00201 
OBS 00207 
OBS 00209 
OBS 00211 
obs 00228 
STO 00250 
OBS 00264 
OBS 00276 
OBS 00279 
OBS 00285 
OBS 00289 
OBS 00295 
S$TD 00300 
OBS 00302 
OBS 00350 
OBS 00399 
STD 00400 
OBS 00401 
OBS 00451 
STD 00500 
OBS 00500 
OBS 00552 
STD 00600 
OBS 00603 
OBS 00651 
STO 00700 
OBS 00750 
obs 00759 


BOTDP 00810 


SHI 
DAT. 
ARE 


Voy Ooo eo oy oo 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


03.66 
03.66 
03.68 
03.68 
03.67 
03.49 
03.41 
03.34 
02.82 
02.76 
02.17 
01.86 
01.08 
00.43 
00.20 

0.38 

1.16 

1.42 

1.43 

1.52 

1.51 

1.51 

1.42 

1.42 

1.22 

1.22 

c.99 

0.51 

0.45 

0.23 
00.11 
00.75 
01.00 
01-91 
02.49 
02.92 
02.93 
02.67 
02.99 
02.72 
02.40 
02.25 
03.15 
03.45 
03.45 
03.47 
03.63 
03.69 
03.69 
03.76 
03.79 
03.79 
03.81 
03.62 
03.83 
03.81 


1 
05 


AIR TEMP 04.5 
WET BULS 03.5 
BAROMETR 1004.5 


CLOUD T/A 
SAL SIGMA-T 0 
32.75 26.205 
322750 26.05 
32.75 26.05 
32-750 26205 
32-750 26.05 
322730 26.05 
32.75 26.07 
32-760 26.09 
32.84 26.20 
322840 26.21 
322840 26225 
32.870 26230 
32.840 26.33 
32-990 26249 
32.99 26.50 
32.990 26.52 
33.150 26268 
33.20 26.73 
33-200 26.73 
33.250 26.77 
33-27 26.79 
33-27C 26.79 
33-33 26.83 
332330 26.83 
33240 26.88 
332400 26.89 
33-470 26.93 
33.64 27.05 
332670 27.08 
33.800 27.17 
33.890 27.23 
332960 27.25 
34.000 27-26 
34.13 27.31 
34-260 27.36 
34.380 27.42 
34-390 27243 
34.370 27-43 
342410 27.44 
34-410 27.46 
34.42 27.50 
342430 27252 
34.650 27.61 
34e71u 27.63 
34.71 27.63 
34.710 27263 
34-760 27.65 
34.78 27-66 
34.780 27.66 
34.810 27.68 
34.81 27.68 
34-810 27.68 
342830 27.69 
34.84 27.70 
34.850 27-71 
34.850 27.71 


seseeee 


DIR HG 
cay ie 
SEA 

CL/TR 


VNOPTH 
00.000 
0C.020 


00.039 
00.058 


00.092 


00.128 


00.160 
00.191 
00.221 


00.275 


00.320 


00,355 


00.411 


00.460 


00.508 


00.555 


T PER WIND-DIR 29 INST STD RECORDER 
2 WIND-SPD 15 TRACE DIR o 
WIND-FOR DURATION 00.3 


WEATHER Xl ORIG O11 5920016 


SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 


1462.4 
1462.4 
1462.6 
1462.7 
1462.7 
1461.9 
1461.6 
1461.4 
1459.4 
1459.61 
145626 
1455.4 
1451.9 
1449.3 
1448.2 
1445.6 
1442.3 
1441.4 
1441 24 
1441.2 
1441.5 
1441.5 
1442.4 
1442.4 
1443.9 
1443.9 
1445.5 
1448.3 
1448.7 
1450.0 
1451.7 
1454.7 
1456.2 
1460.8 
1463.7 
1466.0 
1466.1 
1465.0 
1466.5 
1465.5 
1464.2 
1463.6 
1468.5 
1470.7 
1470.7 
1470.8 
1472.4 
1473.5 
1473.5 
1474.7 
1475.6 
1475.7 
1476.6 
1477.4 
1478 3 
1478.4 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 28 
1 SQUARE 39 


$103 PH 


111 


REFID 31 68370 
CONSEC 0103 
LAT 43 14.0N 
LONG 049 14.46 


CASTNUM/TIME 


09.5 


112 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 10 
HOUR 09.5 

LVLTYP DEPTH 

STO 00000 
oBs 00001 
STO 0010 
oBs 00011 
08s 00017 
STD 00020 
oBs 00020 
08s 00026 
STD 00030 
oBs 00032 
08S 00034 
oBs 00040 
STD 00050 
oes 00053 
STD 90075 
oBs 00076 
STD 00100 
oss 00102 
STO 00125 
oBs 00125 
STD 00150 
oes 00150 
oBs 00171 
OBS 00175 
STD 00200 
oBs 00203 
08s 00218 
oBs 00226 
STD 00250 
oBs 00251 
oBs 00268 
oBs 00276 
STD 00300 
oBs 00300 
oBs 00352 
STD 00400 
oBs 00401 
oBs 00451 
STD 00500 
oBs 00500 
oBs 00552 
STD 00600 
oBs 00601 
08s 00652 
STD 00700 
oBs 00700 
oBs 00750 
STD 00800 
Bs 00801 
oes 00850 
STD 00900 
oBs 00902 
oes 00953 
STO 01000 
oBs 01001 
oBs 01026 


BOTOP 01244 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


03.45 
03.45 
03.44 
03.44 
03.35 
01.96 
01.65 
00.98 
00.52 
00.25 
00.07 
00.02 
01.01 
01.24 
01.51 
01.52 
01.41 
01.38 
00.93 
00.92 
00.67 
00.66 
00.32 
00.34 
00.04 
co.00 
00.68 
01.00 
01.22 
01.24 
01.66 
01.99 
02.08 
02.09 
02.74 
02.97 
02.98 
03.38 
03.52 
03.52 
03.77 
03.85 
03.85 
03.87 
03.90 
03.90 
03.92 
03.90 
03.90 
03.88 
03.85 
03.85 
03.81 
03.79 
03.79 
03.78 


1 
05 


AIR TEMP 04.0 
WET BULB 03.5 


OIR HG 
27 4 


BAROMETR 1004.5 SEA 
CLCUD T/A CL/TR 

SAL SIGMA-T OYNDPTH 
32.79 26.11 00.000 
32.790 26.11 
32.80 26.11 00.019 
32-800 26.11 
32.790 26.11 
32.81 26.24 00.038 
32-820 26.28 
32.930 26.41 
33.00 26.49 00.054 
33.040 26.54 
33-060 26.56 
33-040 26.55 
33213 26.57 00.085 
332160 26.57 

33.29 26.66 00.120 
33-300 26.67 
33.37 26.73 00.154 
33-380 26.74 
33254 26.90 00.185 
33.540 26.90 
33-61 26.97 00.214 
33.610 26.97 
33.700 27.06 
33.700 27.06 
33.86 27.20 00.263 
33.890 27.23 
34.050 27.32 

34.070 27.32 
34-20 27.41 00.302 
34.210 27.42 
34-300 27246 
342380 27.50 
34.44 27.54 00.333 
342440 27.54 
34-590 27.60 

34265 27.63 00.387 
34.650 27.63 

34.730 27.66 

34.77 27.67 00.435 
34.770 27.67 
342830 27.70 
34.84 27.70 00.482 
34.840 27.70 
34.850 27.70 

34.87 27.71 00.528 
34-870 27.71 

34-870 27.71 
34.87 27.71 00.574 
34-870 27.71 
34.880 27.72 
34.89 27.74 00.620 
34.890 27.74 
34.890 27.74 
34.89 27.74 00.665 
34-890 27.74 
342890 27.74 

SFSSSes Seeteeeee 


T PER WINO-DIR 28 INST STD RECORDER 
3 WINO-SPD 10 TRACE DIR o 
WIND-FOR DURATION 00.4 


WEATHER x2 ORIG O11 593 


SND VEL OXxYG PO4 TOT P NO2 NO3 


1461.5 
1461.6 
1461.7 
1461.7 
1461.4 
1455.4 
1454.1 
1451.3 
1449.4 
1448.2 
1447.5 
1447.3 
1452-1 
1453.2 
1455.0 
145561 
1455.61 
1455.0 
1453.5 
1453.5 
1452.9 
1452.8 
145128 
1451.9 
1451.2 
1451.1 
1454.7 
1456.3 
1457.8 
1456.0 
1460.2 
1461.9 
1462.8 
1462.8 
1466.7 
1468.6 
1468.7 
1471.3 
1472.8 
1472.8 
1474.8 
1475.9 
1475.9 
1476.9 
1477.8 
1477.8 
1478.7 
1479.5 
1479.5 
1480.3 
1461.0 
1481.0 
1481.7 
1482 4 
1482.4 
1482.6 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 28 
1 SQUARE 39 


S103 PH 


REFID 31 8370 
CONSEC 0104 
Lat 43 08.0N 
LONG 049 14.2 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


11.0 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 10 
HOUR 11.0 
DEPTH 
STD 00000 
oBs 00005 
sto 00010 
oBs ooo1l 
OBS 00013 
STD 00020 
OBS 00020 
STO 00030 
ops 00030 
OBS 00032 
OBS 00036 
OBS 00040 
sto 00050 
obs 00051 
oBs 00066 
STO 00075 
OBS 00076 
STO 00100 
oss 00102 
STO 00125 
OBS 00125 
STO 00150 
OBS 00152 
OBS 00156 
OBS 00163 
OBS 00173 
obs 00178 
OBS 00182 
OBS 00186 
OBS 00190 
obs 00194 
STO 00200 
obs 00201 
oss 00226 
STO 00250 
OBS 00251 
OBS 00277 
sto 00300 
obs 00302 
obs 00352 
STO 00400 
OBS 00401 
obs 00451 
std 00500 
obs 00502 
OBS 00550 
STD 00600 
obs 00601 
OBS 00658 
STO 00700 
OBS 00702 
oBs 00753 
Sto 00800 
OBS 00801 
OBS 00858 
STO 00900 
oBs 00900 
ops 00953 
sto 01000 
obs 01001 
OBS 01026 


BOTOP 01097 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


03.25 
03.25 
03.23 
02.23 
03.09 
01.35 
01.18 
00.30 
00.27 
00.19 
1.02 
1.26 
1.39 
1.41 
1.53 
1.48 
1.47 
1.25 
1.22 
1.03 
1.02 
0.73 
0.72 
0.72 
0.31 
00.07 
00.41 
00.43 
- 0.02 
00.09 
00.37 
00.67 
00.75 
01.34 
01.59 
01.61 
02.00 
02.09 
02.11 
02.52 
02.87 
02.88 
03.26 
03.52 
03.54 
03.87 
03.90 
03.90 
03.91 
03.96 
03.96 
03.90 
03.81 
03-81 
03.79 
03.79 
03.79 
03.79 
03.78 
03.78 
03.76 


1 
05 


AIR TEMP 04.2 


DIR HG 


WET BULB 03.7 27 2 
BAROMETR 1005.4 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 
32.86 26.18 00.000 
322860 26.18 
32-86 26.18 00.018 
32.660 26.18 
32-850 26.19 
32.87 26.34 00.036 
32.880 26.35 
32.97 26.47 00.052 
32.970 26.48 
322950 26247 
33.090 26.63 
332220 26.74 
33-26 26.78 00.081 
33.270 26.79 
33.320 26.83 
33.36 26.86 00.112 
332360 26.86 
33-46 26.94 00.141 
33.470 26.94 
33.53 26.98 00.168 
33-2530 26.98 
33.60 27.03 00.195 
33-610 27204 
332630 27.05 
33.750 27.13 
33.780 27.14 
33.830 27.16 
33-810 27215 
33.810 27.17 
33.960 27.28 
34-010 27.31 
34.11 27.37 00.238 
342140 27.39 
342270 27.46 
34.35 27.50 00.271 
34-350 27-50 
342450 27.55 
34.48 27.57 00.300 
34-480 27.57 
34.590 27.62 
34.65 27264 00.351 
34.650 27.64 
342740 27.68 
34.80 27.69 00.399 
34.800 27.70 
34.870 27272 
34.87 27.71 00.443 
34-870 27.71 
34.890 27.73 
34.92 27.75 00.487 
342920 27.75 
342910 27.75 
34.91 27.76 00.530 
34.910 27.76 
342910 27.76 
34.91 27.76 00.572 
34-910 27.76 
34.910 27.76 
34.91 27.76 00.616 
34-910 27.76 
34-910 27.76 
SeSSSSE ESTES ESE 


T PER WIND-DIR 23 INST STD RECORDER 
3 WIND-SPD 07 TRACE DIR 1) 
WIND-FOR DURATION 00.5 

WEATHER XL ORIG O11 5940016 


SND VEL OXYG POS TOT P NO2 NO3 


1460.8 
1460.9 
1460.9 
1460.9 
1460.3 
1452.8 
1452-61 
1448.3 
1448.2 
1447.8 
1442.5 
1441.6 
1441.2 
1441.2 
1440.9 
1441.4 
1441.4 
1443.0 
1443.2 
144426 
1444.6 
1446.5 
1446.5 
1446.6 
1448.8 
1450.8 
1452.5 
1452.6 
1450.6 
1451.4 
1452.8 
145424 
1454.8 
1458.1 
1459.7 
1459.8 
1462.1 
1462.9 
1463.0 
1465.8 
1468.2 
1468.2 
1470.8 
1472.8 
1472.9 
147542 
1476.2 
1476.2 
1477.2 
1478.1 
1478.2 
1478.8 
1479.2 
1479.2 
1480.0 
1480.7 
1480.7 
1481.6 
1462.4 
1482.4 
1482.7 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 28 
1 SQUARE 39 


$103 PH 


113 


REFID 31 
CONSEC 


LAT 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


114 


8370 
0105 
43 02.2N 
LONG 049 04.8W 


12.8 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 10 
HOUR 12.8 
DEPTH 
STO 00000 
OBS 00000 
STO 00010 
obs 00015 
OBS 00019 
STO 00020 
STO 00030 
ops 00030 
obs 00034 
OBS 00040 
OBS 00049 
STD 00050 
OBS 00060 
OBS 00064 
STO 00075 
obs 00081 
STO 00100 
OBS 00100 
obs 00110 
STO 00125 
oBs 00129 
St) 00150 
OBS 00150 
OBS 00180 
STO 00200 
OBS 00209 
OBS 00230 
OBS 00249 
STO 00250 
STO 00300 
OBS 00302 
OBS 00325 
oBs 00352 
oBs 00375 
OBS 00399 
STO 00400 
obs 00449 
STO 00500 
obs 00500 
OBS 00550 
obs 00599 
STD 00600 
OBS 00649 
STD 00700 
obs 00700 
obs 00751 
obs 00799 
STO 00800 
OBS 00852 
STO 00900 
obs 00902 
OBS 00949 
STO 01000 
obs 01001 
obs 01020 


BOT 
SHI 
DAT 
ARE 


OP 01706 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


02.91 
02.91 
02.90 
02.90 
02.88 
02.73 
01.76 
01.74 
01.65 
00.84 
00.41 
00.34 

0.73 

0.93 

0.82 

0.74 

0.57 

0.54 

0.18 
00.15 
00.24 
00.56 
00.57 
00.89 
01.05 
01.17 
01.56 
01.65 
01.66 
02.09 
02.11 
03.49 
04.15 
04.64 
04.67 
04.67 
04.78 
04.67 
04.67 
04.49 
04.46 
04.46 
04240 
04.30 
04.30 
04.26 
04.13 
04.13 
04.10 
04.05 
04.05 
03.97 
03.96 
03296 
03.95 


1 
05 


AIR TEMP 05.2 


DIR HGT PER WINO-DIR OL 


WET BULB 04.5 ol 3 
BARCMETR 1005.5 SEA 
CLCUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 
32.97 26230 00.000 
32-976 26.30 
32.98 26.30 00.017 
32.980 26.31 
32.970 26.30 
32.99 26232 00.035 
33.09 26.48 00.051 
33.090 26248 
33.100 26.50 
33-210 26.64 
33.410 26.82 
33.40 26282 00.079 
33.390 26.86 
33.480 26.94 
33.57 27-01 00.108 
33.620 27205 
33.73 27213 00.132 
33-2740 27.14 
33.810 27.18 
33-91 27.24 00.155 
33.940 27.26 
34.05 27.33 00.175 
34.050 27.33 
34-140 27.38 
34.19 27.41 00.210 
342230 27.44 
34.350 27.51 
34-380 27-52 
34238 27.52 00.242 
34.48 27-57 00.270 
34.490 27.58 
34.680 27.61 
34-820 27-65 
34-900 27266 
342920 27.67 
34.92 27.67 00.320 
342960 27.69 
34.96 27.70 00.367 
34.960 27.70 
342950 27.72 
34-950 27272 
34.95 27272 00.413 
342960 27.73 
34.95 27-74 00.457 
342950 27.74 
34-960 272.75 
342950 27.75 
34.95 27.75 00.501 
34.950 27.76 
34.95 27.76 00.544 
34.950 27.76 
34.950 27.77 
34.95 27.77 00.587 
34.950 27.77 
342940 27.77 
SSSSSSS SESS SESS 


INST STD RECORDER TEN SQ 1306 
2 WIND-SPD 08 TRACE DIR t) 5 SQUARE 2 
WIND-FOR OURATION 00.5 2 SQUARE 28 
WEATHER X2 ORIG O11 595 1 SQUARE 39 


SND VEL OXYG PO4 TOT P NO2 NO3 S103 PH 


1459.5 
1459.5 
1459.6 
1459.7 
1459.6 
1459.0 
1455.1 
1455.0 
1454.7 
1451.3 
1449.8 
1449.5 
1444.7 
1443.9 
1444.8 
1445.3 
1446.6 
1446.7 
1448.6 
1450.5 
1451.1 
1453.0 
1453-1 
1455.61 
1456.2 
1457.0 
1459 2 
1460.0 
1460.0 
1462.9 
1463.0 
1469.6 
1473.0 
1475.6 
1476.1 
147661 
1477.5 
1477.8 
1477.8 
1477.9 
1478.6 
1478.6 
1479.2 
1479 6 
1479.6 
1480 .3 
1480.5 
1480.6 
1481.3 
1481.9 
1461.9 
1482.4 
1483.2 
1483 .2 
1483.5 


REFID 31 8370 
CONSEC 0106 
LAT 42 49.3N 
LONG 048 55.1W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


15.5 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


VEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 10 
HOUR 15-5 
DEPTH 
STO 00000 
obs 00000 
STO 00010 
OBS 00015 
OBS 00019 
STD 00020 
OBS 00024 
sto 00030 
obs 00030 
obs 00034 
STD 00050 
OBS 00055 
OBS 00060 
obs 00074 
STO 00075 
o8s 00079 
obs 00087 
oes 00089 
STD 00100 
obs 00100 
OBS 00119 
STO 00125 
STO 00150 
OBS 00150 
OBS 00159 
obs 00180 
obs 00190 
oBs 00199 
sto 00200 
oes 00209 
OBS 00232 
STO 00250 
STD 00300 
OBS 00304 
oes 00350 
obs 00399 
0) 00400 
oBs 00449 
STO 00500 
OBS 00502 
OBS 00550 
OBS 00599 
STO 00600 
OBS 00650 
STO 00700 
OBS 00700 
oBs 00750 
oBs 00799 
sto 00800 
OBS 00850 
STD 00900 
OBS 00900 
OBS 00949 
OBS 00999 
STD 01000 
obs 01072 


BOTOP 02983 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


06.50 
06.50 
06.43 
06.36 
06.30 
06.27 
05.90 
05.10 
04.97 
03.67 
01.37 
00.95 
00.68 
01.21 
01.22 
01.25 
02.06 
02.06 
02.22 
02.24 
02.81 
03.27 
04.29 
04.29 
04.14 
04.32 
04.31 
03.90 
03.91 
04.48 
04.55 
04.56 
04.61 
04.61 
04.51 
04.58 
04.58 
04.56 
04.48 
04.48 
04240 
04.46 
04.46 
04.31 
04.26 
04.26 
04.15 
04.10 
04.10 
04.03 
03.96 
03.96 
03.92 
03.87 
03.87 
03.87 


1 
05 


AIR TEMP 09.0 


DIR HGT PER WIND-DIR 30 


WET BULB 08.5 cA) Es 2 WIND-SPD 08 

BAROMETR 1004.8 SEA WIND-FOR 

CLGUD T/A CL/TR WEATHER X1 

SAL SIGMA-T OYNOPTH SND VEL OXYG P04 
33.28 26.15 00.000 1474.8 
33.280 26.15 1474.8 
33.28 26216 00.019 1474.7 
33.280 26.17 1474.5 
33.270 26.17 1414.3 
33226 26017 00.037 1474.2 
33.200 26.17 1472.7 
33-14 26222 00.056 1469.4 
33.140 26.23 1468.9 
332130 26.36 N 1463.5 
33-30 26.68 00.088 1454.0 
332420 26280 1452.3 
33-590 26.95 145164 
33.710 27.02 1454 02 
33.71 27.02 00.118 1454.3 
33-760 27.05 1454.5 
33-900 27-11 1458.5 
33.910 27.12 1458.5 
34202 27.19 00.142 1459.5 
34.030 27.20 1459.6 
34.230 27.31 1462.7 
34029 27-31 00.163 1464.8 
34.48 27.36 00.182 1469.8 
34-480 27.36 1469.8 
34-510 27240 1469.4 
34-590 27245 1470.6 
34.600 27.46 1470.8 
34.540 27.45 1469.1 
34054 27245 00.217 1469.1 
34.690 27.51 1471.9 
34-710 27.52 147226 
34.75 27255 00.248 1473.0 
34282 27.60 00.275 1474.1 
342830 27.61 1474.2 
34-860 27.64 1474.6 
34.920 27-68 1475.8 
34.92 27.68 00.325 1475.8 
34-930 27.69 1476.5 
34.93 27.70 00.371 1477.0 
34-930 27.70 1477.1 
34.940 27.72 1477.5 
34.950 27.72 1478 66 
34.95 27.72 00.417 1478.6 
34.950 27.73 1478.8 
34.95 27.74 00.461 1479.4 
34.950 27.74 1479 64 
342940 27.74 1479.8 
342940 27.75 1480.4 
34294 27.75 00.505 1480.4 
342940 27.76 1481.0 
34-92 27.75 00.549 1481.5 
34-920 27.75 1481.5 
34.930 27.76 1482.1 
342930 27.77 1462.8 
34.93 27.77 00.593 1482.8 
34-930 27.77 1483.1 
ORSRKE RESORT EE 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR 0 
DURATION 00.5 
ORIG O11 596 


TOT P NO2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 28 
1 SQUARE 28 


$103 PH 


115 


REFID 31 8370 
CONSEC 0107 
LAT 42 36.1N 
LONG 048 43.0W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


18.2 


116 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 10 
HOUR 18.2 
DEPTH 
STO 00000 
obs 00003 
oBs 00005 
OBS 00009 
STD 00010 
OBS 00013 
STD 00020 
obs 00020 
OBS 00028 
STO 00030 
OBS 00030 
OBS 00032 
obs 00036 
OBS 00041 
OBS 00047 
OBS 00049 
STD 00050 
OBS 00053 
OBS 00055 
obs 00059 
OBS 00062 
OBS 00064 
OBS 00068 
OBS 00074 
STD 00075 
oBs 00078 
OBS 00083 
OBS 00087 
OBS 00089 
OBS 00095 
STD 00100 
OBS 00104 
OBS 00108 
OBS 00119 
STO 00125 
OBS 00127 
OBS 00129 
OBS 00131 
OBS 00133 
STD 00150 
OBS 00150 
OBS 90169 
OBS 00175 
OBS 00177 
OBS 00182 
obs 00184 
OBS 00190 
obs 00198 
STD 00200 
oBs 00201 
obs 00205 
OBS 00218 
OBS 00226 
OBS 00228 
STD 00250 
OBS 00276 
OBS 00295 
STO 00300 
OBS 00300 
oBs 00346 
obs 00363 
sto 00400 
OBS 00401 
OBS 00441 
obs 00447 
OBS 00454 
STO 00500 
OBS 00500 
OBS 00552 
STO 00600 
OBS 00601 
OBS 00620 
OBS 00624 
OBS 00628 
OBS 00651 
STD 00700 
OBS 00702 
OBS 00751 
STO 00800 
OBS 00801 
OBS 00850 
STD 00900 
OBS 00900 
obs 00953 
STO 01000 
OBS 01001 
obs 01022 


BOTDP 02930 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


04.09 
04.09 
04.08 
04.05 
03.82 
02.71 
02.68 
02.68 
01.17 
01.14 
01.05 
00.37 
00.50 
01.11 
00.70 
00.81 
00.89 
01.23 
01.31 
02.06 
02.36 
02.41 
02.93 
02.96 
03.04 
03.42 
04.62 
04.96 
04.96 
05.33 
06.06 
06.28 
06.11 
05.28 
04.68 
04.52 
04.46 
04.27 
04.71 
05.93 
05.94 
05.28 
04.74 
04.60 
04.87 
04.87 
03.59 
03.60 
03.61 
03.62 
04.13 
04.53 
05.16 
05.25 
04.47 
03.88 
03.69 
03.74 
03.75 
03.90 
03.44 
03.49 
03.50 
03.94 
03.90 
04.08 
04.01 
04.01 
04.03 
03.97 
03.97 
03.96 
03.96 
03.96 
03.94 
03.92 
03.92 
03.88 
03.88 
03.88 
03.83 
03.78 
03.78 
03.78 
03.78 
93.78 
03.79 


1 
05 


AIR TEMP 11.0 
WET BULB 10.0 


BAROMETR 1004.0 
CLOUD T/A 

SAL SIGMA-T 
32.88 26212 
32.880 26.12 
32.87u 26.11 
32.890 26.13 
32.91 26.16 
33.000 26.34 
33.10 26242 
33.110 26.43 
33.130 26.56 
33212 26.55 
33-11lu 26.55 
33.260 26.71 
33-410 26.82 
33.480 26.84 
33.460 26.85 
33-52u 26.89 
33.53 26.90 
33.600 26.93 
33.620 26.94 
33.730 26.97 
33.740 26.96 
33.750 26.96 
33.800 26.96 
33.850 26.99 
33.86 27.00 
33.920 27.01 
34.090 27.02 
34.150 27.03 
34-160 27.04 
34.270 27.08 
34.41 27.10 
34.460 27.11 
34.430 27.11 
34-280 27.09 
34.23 27.13 
34-200 27.12 
34.170 27.10 
34.376 27.28 
34-2430 27.28 
34.61 27227 
34.610 27-27 
34.500 27.27 
34.420 27.27 
34-2440 27.30 
34.500 27.32 
34-490 27.31 
34.390 27.32 
34.390 27.36 
34242 27.38 
34.440 27-40 
34.500 27.40 
34-620 27.45 
34.760 27.49 
34.760 27248 
34.69 27.51 
34-640 27.53 
34.620 27.54 
34.62 27.53 
34.620 27.53 
34.740 27.61 
34-720 27.64 
34.77 27.67 
34.770 27.68 
34-820 27.67 
342830 27.68 
342840 27.67 
34.84 27.68 
34-840 27.68 
34.850 27.69 
34.83 27.68 
34.830 27.68 
34.830 27.68 
342830 27.68 
34.830 27.68 
34.834 27.68 
34.83 27.08 
34-836 27.68 
34-840 27.09 
34.84 27.69 
34.840 27.69 
34.840 27.70 
34.84 27.70 
34-840 27.70 
34.840 27.70 
34.86 27.72 
34.860 27.72 
34.930 27.77 


DIR HG 
2m 3 
SEA 

CL/TR 


OYNDPTH 


00.000 


0c.019 


00.036 


00.052 


00.078 


00.106 


00.132 


00.156 


00.179 


00.218 


00.251 


00.281 


00.333 


00.380 


00.428 


00.476 


00.525 


00.573 


00.621 


see oeeeeeeee eee 


T PER WINO-DIR 31 
5 WIND~SPD 05 
WIND-FOR 


WEATHER X2 


SND VEL OXYG PO4 


1464.4 
1464 24 
1464.4 
1464.4 
1463.5 
1458.9 
1459.0 
1459.0 
1452.5 
1452.3 
1451.9 
1449.1 
1450.0 
1452.9 
1451.1 
1451.7 
1452.1 
1453.8 
1454.2 
1457.8 
1459.1 
1459.4 
1461.8 
1462.1 
1462.4 
1464.2 
1469.6 
1471.2 
1471.2 
1473.0 
1476,2 
1477.2 
1476.5 
1473.2 
1470.7 
1470.1 
1469.8 
1469.3 
1471.2 
1476.7 
1476.8 
1474.3 
1472.0 
1471.5 
1472.8 
1472.8 
1469.1 
1467.6 
1467.7 
1467.8 
1470.1 
1472.2 
1475.61 
1475.5 
1472.5 
1470.4 
1469.9 
1470.2 
1470.2 
1471.8 
1470.1 
1471.0 
1471.0 
1473.6 
1473.6 
1474.5 
1474.9 
1474.9 
1475.9 
1476 24 
1476.4 
1476.7 
1476.8 
1476.8 
1477.1 
1477.9 
1477.9 
1478.6 
1479.44 
1475.4 
1480.0 
1480.6 
1480.6 
1481.5 
1482.3 
1482.3 
1482.8 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR o 
DURATION 00.4 
ORIG O11 597 


TOT P NO2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 28 
1 SQUARE 28 


$103 PH 


REFID. 31 8370 
CONSEC 0108 
LAT 42 20.9N 
LONG 048 25.8W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


21.7 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 10 
HOUR 21.7 
DEPTH 
STO 00000 
obs 00000 
STO 00010 
oss 00015 
OBS 00019 
std 00020 
OBS 00024 
STO 00030 
oBs 00034 
OBS 00049 
STD 00050 
OBS 00059 
sto 00075 
obs 00076 
OBS 00081 
OBS 00089 
STD 00100 
sTD 00125 
obs 00140 
sTD 00150 
OBS 00150 
OBS 00159 
OBS 00169 
OBS 00180 
sTD 00200 
oBS 00201 
OBS 00220 
OBS 00239 
STO 00250 
OBS 00274 
STD 00300 
obs 00300 
OBS 00325 
OBS 00350 
OBS 00375 
STO 00400 
OBS 00449 
STO 00500 
oBs 00502 
OBS 00552 
obs 00599 
std 00600 
OBS 00649 
STO 00700 
obs 00750 
oBs 00799 
STO 00800 
oss 00850 
std 00900 
OBS 00900 
OBS 00949 
STO 01000 
OBS 01001 
OBS 01020 


BOTOP 01829 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


05.24 
05.24 
05.22 
04.56 
04.66 
04.46 
04.40 
07.22 
06.70 
08.06 
07.94% 
06.18 
04.93 
04.88 
04.71 
04.17 
04.63 
05.72 
06.42 
05.98 
05.96 
07.97 
07.97 
07.27 
08.02 
08.09 
05.71 
04.01 
03.34 
03.06 
04.685 
04.87 
04.73 
06.21 
05.91 
05.44 
04.98 
05.19 
05.19 
05.17 
04.92 
04.92 
04.83 
04.681 
04.73 
04.60 
04.60 
04.48 
04.35 
04.35 
04.24 
04.15 
04.15 
04.13 


1 
05 


AIR TEMP 06.0 DIR HG 
WET BULB 0562 28 3 
BAROMETR 1007-6 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNOPTH 
32.77 25.91 00.000 
32.770 25.91 
32.84 25296 00.021 
32.880 26.02 
32.820 26.01 
32.89 26.09 00.041 
33.250 26.38 
33.76 26.43 00.058 
34.050 26.44 
34.166 26.63 
34.17 26.65 00.089 
34.220 26.94 
34.04 26.95 00.120 
34.030 26.94 
342110 27.02 
34-150 27-11 
34.32 27.20 00.146 
34.53 27.24 00.167 
34.536 27.15 * 
34248 27-17 00.190 
34-480 27-17 
34.840 27-17 
34.830 27.17 
34.766 27.21 
34.95 27225 00.235 
34.970 27.26 
34.610 27.30 
34-2410 27.34 
34.40 27.40 00.274 
34.380 27-41 
34.61 27-41 00.309 
34.620 27.41 
34.740 27.52 
34.980 27.53 
34-980 27.57 
34.89 27.56 00.375 
34.840 27.57 
34.97 27265 00.430 
34.970 27.65 
34.980 27266 
34.960 27.67 
34296 27-67 00.480 
34.970 27.69 
34.97 27.70 00.530 
34.970 27.70 
34.970 27.72 
34.97 27.72 00.578 
34.960 27.72 
34.96 27.74 00.625 
34.960 27.74 
34.960 27275 
34.95 27.75 00.671 
34-950 27.75 
34.950 27.75 
FOR 004E 29505584 


T PER 
3 


SND VEL 


1469.0 
1469.0 
1469.2 
1468 23 
1467.0 
1466 .3 
1466.6 
1478 8 
1484.9 
1482-9 
1482.4 
1475.7 
1470.7 
1470.5 
1470.0 
1467.9 
1470.2 
1475-4 
1478.5 
1476.8 
1476.7 
148562 
1485 04 
1482.8 
148622 
1486.5 
1477.0 
1470.0 
1467.4 
1466.5 
1474.8 
1474-9 
147429 
1481.7 
1480.9 
1479 2 
1478.1 
1480.0 
1480.0 
1480.8 
1480.5 
1480.5 
1481.0 
1481.7 
1482-2 
1482.5 
1482.5 
1482.9 
1483.2 
1483.2 
1483.5 
1484.0 
1484.0 
1484.2 


WINDO-DIR 32 


WINO-SPD 
WIND-FOR 
WEATHER 


Oxy G 


12 TRACE DIR 
DURATION 


x2 ORIG 011 598 


POS TOT P 


NO2 


INST STD RECORDER 


o 
00.3 


NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 28 
1 SQUARE 28 


$103 PH 


117 


REFID 31 
CONSEC 


LAT 


LONG 


8370 
0109 
42 04.3N 
048 12.26 


CASTNUM/TIME 


118 


23.8 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 17 
HOUR 23.8 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
obs 00001 
sto 90010 
OBS oooll 
OBS 00013 
OBS 00017 
oss 00019 
STD 00020 
OBS 00020 
OBS 00024 
OBS 00026 
STO 00030 
OBS 00030 
OBS 00032 
OBS 00038 
OBS 00041 
STO 00050 
OBS 00051 
OBS 00053 
OBS 00055 
oBs 00062 
OBS 00068 
STO 00075 
OBS 00078 
OBS 00099 
Si) 00100 
OBS 00102 
OBS 00112 
OBS 00118 
OBS 00121 
STD 00125 
OBS 00127 
OBS 00133 
OBS 00137 
OBS 00142 
sTO 00150 
OBS 00150 
OBS 00152 
obs 00156 
OBS 00158 
OBS 00161 
obs 00173 
OBS 00175 
OBS 00178 
OBS 00184 
OBS 00188 
OBS 00190 
OBS 00196 
oBs 00198 
STO 00200 
OBS 00207 
oBs 00237 
STD 00250 
OBS 00251 
OBS 00270 
OBS 00272 
OBS 00274 
OBS 00291 
STO 00300 
OBS 00300 
OBS 00312 
OBS 00317 
OBS 00327 
OBS 00333 
obs 00350 
OBS 00367 
OBS 00382 
OBS 00394 
STO 00400 
OBS 00401 
OBS 00403 
OBS 00405 
OBS 00407 
OBS 00415 
obs 00420 
OBS 00422 
OBS 00424 
oBs 00428 
obs 00439 
obs 00454 
OBS 00470 
OBS 00477 
OBS 00489 
STO 00500 
OBS 00506 
OBS 00538 
OBS 00563 
STO 00600 
OBS 00601 
obs 00603 
obs 00651 
STO 00700 
obs 00700 
OBS 00750 
sTO 00800 
obs 00801 
OBS 00850 
sto 00900 
OBS 00900 
oss 00951 
STO 01000 
OBS 01001 
obs 01020 


BOTDP 03568 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


08.44 
08.44 
08.51 
08.52 
c8.80 
09.32 
09.53 
10.34 
10.98 
12.80 
14.14 
14.15 
14.15 
14.02 
14.08 
14.33 
14.14 
14.05 
13.90 
13.90 
12.95 
12.62 
12.92 
13.00 
12.68 
12.50 
11.87 
08.20 
06.18 
06.54 
06.75 
06.84 
06.84 
06.25 
04.48 
04.48 
04.48 
04.99 
05.07 
05. 84 
07.05 
06.96 
07.20 
07.44 
08.09 
08.40 
08.42 
08.17 
086.47 
08.42 
08.31 
09.28 
08.74 
c8.70 
08.52 
08.25 
08.25 
05.51 
05.42 
05.41 
05.39 
06.45 
06.34 
05.48 
04.99 
05.28 
02.80 
02.52 
03.16 
03.24 
03.28 
03.72 
03.75 
04.53 
04.65 
05.12 
05.23 
05.65 
05.89 
05.62 
05.52 
05.76 
06.00 
06.20 
06.27 
06.12 
C5.60 
05.28 
05.28 
05.28 
05.08 
04.97 
04.97 
04.73 
94.65 
04.65 
04.54 
04.31 
04.31 
04.21 
04.07 
04.07 
04.09 


1 
05 


AIR TEMP 10.6 
WET BULB 10.4 
BARGMETR 1008.1 


CLOUD T/A 
SAL SIGMA-T 
33611 25.75 
33-114 = 25.75 
33615 25.77 
33.15 25.77 
33.325 25.86 
332477 25290 
33.677 26.02 
34.12 26.22 
342440 26.36 
35.050 26.49 
35.520 26458 
35.53 26.58 
35.530 26.58 
35525 26461 
35.570 26.63 
35.667 26.65 
35.66 26.68 
35.659 26.70 
352635 26.72 
350640 26672 
35.435 26476 
35-330 26.74 
35.47 26.79 
35-517 26.81 
35.450 26482 
35.40 26.82 
35.245 26.82 
34.480 26.86 
34.605 26496 
34.295 26.95 
34.35 26.97 
34.380 26.97 
34.380 26.97 
34.270 26.97 
34.037 26.99 
34.08 27.03 
34.090 27.03 
34.150 27.02 
34.150 27.02 
34-300 27.04 
34.510 27.05 
34.495 27.05 
34.573 27.08 
34.640 27.09 
34.770 27-10 
34.860 = 27212 
34.850 27.11 
34.815 27612 
34.850 27.10 
34284 27-11 
34.830 27.11 
35.049 27412 
34.97 27.16 
34.970 27.16 
34.990 27221 
34.960 27222 
34.960 27.22 
34.500 27424 
34.49 27.24 
34.487 27424 
34.480 27424 
34.750 27.32 
34.735 27.32 
34.620 27434 
34.537 2733 
34.620 27436 
34.295 27.36 
342300 27.39 
34.40 27.41 
34.420 27242 
34.440 = 27443 
34.510 27645 
34.505 2744 
34.625 27.45 
34.640 2745 
34.760 = 27249 
34.760 27.48 
34.840 27.49 
34.895 27.50 
34.850 27.50 
34.830 27.50 
34.950 27.56 
34.990 27.57 
35.05 27.59 
35.080 27.60 
35.07G = 27.61 
34.975 27260 
34.97 27.64 
34.975 = 27264 
342965 27264 
34.980 27.67 
34.98 27.68 
34.980 27.68 
34.965 27470 
34.97 27.71 
34.970 = 27271 
34.960 27.72 
34.94 27.73 
342940 27.73 
34.940 27474 
34.92 27.74 
34.920 27474 
34.930 27.74 


DIR HG 
27 3 
SEA 

CL/TR 


ADYNOPTH 
00.000 


00.022 


00.043 


00.059 


00.088 


00.121 


00.153 


00.183 


00.210 


00.261 


00.311 


00.357 


00.435 


00.500 


00.555 


00.607 


00.656 


00.704 


00.751 


eoeeeeeeeeeeeee 


T PER WINO-DIR 32 INST STD RECORDER 
2 WINO-SPD 12 TRACE DIR o 
WINO-FOR OURATION 00.5 


WEATHER X2 ORIG O11 599 


SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NOB 
1482.2 
1482.2 
1462.6 
1482.7 
1484.0 
1486.2 
1487.3 
1490.8 
1493-5 
1500.7 
1505.7 
1505.8 
1505.8 
1505.4 
1505.8 
1506.8 
1506.3 
1506.0 
1505.5 
1505.5 
1502.3 
1501.1 
1502.4 
1502.8 
1502.0 
1501.3 
1499.0 
1484.9 
1485.0 
1478.3 
1479.2 
1479.7 
1479.8 
147724 
1469.9 
147061 
147061 
1472.3 
1472.7 
1476.61 
1461.3 
1481.1 
1482.1 
1483.2 
1486.0 
1487.4 
1487.5 
1466.5 
1487.8 
1487.6 
1487.3 
1491.7 
1489.8 
1489.7 
1489.3 
1488.3 
1488.3 
1477.2 
1477.0 
1477.0 
1477.0 
1481.8 
1461.5 
147729 
1476.1 
1477.7 
1467.1 
1466.1 
1469 1 
1469.5 
1469.7 
1471.7 
1471.8 
14754 
1476.0 
1478.1 
1478.6 
1480.5 
1481.7 
1460.8 
1480.7 
1461.9 
1483.1 
1484.2 
1484.6 
1484.5 
1482.7 
1482.0 
1482.0 
1462.1 
1482.0 
1462.4 
1482.4 
1482.2 
1462.7 
1462.8 
1483 ol 
1483.0 
1483.0 
1483.4 
1483.6 
1483.6 
1484.0 


TEN SQ 2306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 26 
1 SQUARE 28 


$103 PH 


REFID 31 8370 
CONSEC 0110 
LaT 41 41.5N 
LONG 047 53.5W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


03.2 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 11 
HOUR 03.2 
DEPTH 
STD 00000 
oBs 00001 
STD 00010 
oBs 00011 
STD 00020 
08s 00020 
08s 00028 
STO 00030 
oes 00032 
oes 00036 
OBS 00040 
oBs 00043 
OBS 00045 
oBs 00047 
STD 00050 
oBs 00051 
STD 00075 
oBs 00076 
oBs 00078 
STD 00100 
OBS 00100 
OBS 00119 
STD 00125 
ops 00129 
STD 00150 
oBs 00152 
OBS 00156 
oBs 00177 
ops 00184 
oBs 00186 
OBS 00188 
STD 00200 
ops 00201 
ops 00205 
obs 00211 
oes 00213 
oBs 00215 
oBs 00217 
oes 00222 
oBs 00228 
OBS 00232 
OBS 00245 
STD 00250 
oss 00251 
OBS 00260 
oes 00266 
oBs 00281 
ops 00291 
oBs 00297 
STD 00300 
oBs 00302 
OBS 00306 
oes 00312 
obs 00323 
ops 00327 
OBS 00333 
oBs 00356 
OBS 00357 
OBS 00361 
oBs 00371 
ops 00373 
08S 00378 
OBS 00386 
OBS 00390 
oBS 00392 
oBs 00397 
STD 00400 
ops 00403 
ops 00413 
oBs 00418 
ops 00426 
ops 00432 
oBs 00443 
oes 00451 
ops 00470 
OBS 00477 
OBS 00481 
oBs 00494 
STD 00500 
OBS 00500 
OBS 00504 
OBS 00506 
oBs 00512 
OBS 00550 
STD 00600 
oBs 00601 
OBS 00652 
oBs 00660 
OBS 00675 
STD 00700 
OBS 00704 
oBs 00750 
STO 00800 
OBS 00801 
oBs 00852 
STO 00900 
oes 00902 
OBS 00951 
STD 01000 
OBS 01001 
oBs 01020 
OBS 01022 


BOTOP 03845 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


12-01 
12.01 
12.01 
12.01 
12.02 
12.02 
12.03 
12.19 
12.41 
12.59 
13.00 
13.48 
13.94 
14.13 
14.06 
14.02 
13.75 
13.74 
14.07 
13.98 
13.97 
13.64 
13.42 
13.28 
13.20 
13.16 
13.07 
12.23 
11.47 
11.44 
11.21 
11.15 
11.08 
10.87 
10.39 
10.37 
10.01 
09.94 
10.33 
10.21 
09.73 
07.63 
07.28 
07.20 
06.88 
06.44 
06.52 
06.40 
05.91 
05.88 
05.85 
06.19 
05.63 
05.60 
05.79 
06.30 
06.21 
06.25 
06.06 
05.27 
05.23 
05.60 
05.51 
05.71 
05.50 
05.32 
05.76 
06.25 
06.14 
05.84 
05.94 
06.36 
05.78 
05.19 
05.35 
05.02 
04.99 
04.68 
04.80 
04.83 
05.15 
05.21 
05.66 
06.07 
05.98 
05.57 
05.59 
05.56 
05.21 
04.99 
04.96 
04.90 
04.75 
04.75 
04.67 
04.52 
04.51 
04.24 
04.28 
04.28 
04.22 
04.24 


1 
05 


AIR TEMP 06.9 
WET BULB 06.3 
BARCMETR 1008.1 


CLCUD T/A 

SAL SIGMA-T 
34249 26-21 
342490 26621 
34.49 26.21 
34.490 26.21 
34249 26.21 
342490 26-21 
342490 26.21 
34.54 26.22 
34.633 26224 
34.780 26232 
34.983 26.40 
35.237 26.50 
352473 26.58 
35-520 26.58 
35.52 26.60 
35.527 26.61 
35252 26.66 
35.523 26.66 
352650 26.69 
35.66 26.72 
352665 26.72 
35-620 26.76 
35.56 26.76 
352530 26.76 
35.62 26285 
35.623 26.86 
352620 26.88 
352460 26.92 
352310 26.95 
35-310 26.95 
35.3006 26.99 
35-31 27.01 
35.310 27.02 
35-270 27.03 
35.195 27.06 
35-170 27.04 
35.090 27.04 
35.090 27.05 
35-2180 27.05 
352185 27.08 
35.090 27.09 
34.720 27213 
34.64 27.12 
34.627 27.12 
342560 27-11 
34.490 27.11 
34-510 27.12 
34.505 27.13 
34.425 27.13 
34.43 27.14 
342440 27.15 
342497 27.15 
34.425 27.17 
342440 27.18 
342494 27.20 
34-587 27.21 
34.646 27226 
34.640 27.26 
342610 27.26 
342497 27-27 
34.505 27.28 
342620 27.32 
34-610 27.33 
34.640 27.33 
342600 27-32 
34.620 27.36 
34.69 27.36 
34.770 27.36 
34.740 27.35 
342720 27237 
34-770 27240 
342830 27.39 
34-767 27242 
342720 27245 
34-770 27.47 
34-740 27.49 
34.730 27.48 
34.735 27.52 
34-76 27.53 
34.770 27-53 
34-830 27.54 
342840 27.55 
342905 27.54 
34.990 27256 
35.09 27.65 
352095 27265 
35.070 27.68 
35.076 27.68 
342990 27.66 
34.98 27.68 
34-975 27.68 
34-970 27.68 
34.97 27.71 
34.975 27.71 
34.970 27.71 
34099 27-74 
34-990 27.74 
34.950 27.74 
34.97 27.75 
34-970 27.75 
342960 27.75 
34.970 27.76 


DIR HG 
00 0 
SEA 

CL/TR 


DYNOPTH 
0C.000 
00.018 
00.036 


00.055 


00.087 
00.123 


00.158 


00.192 
00.224 


00.283 


00.335 


00.385 


00.472 


00.542 


00.600 


00.652 


00.702 


00.749 


00.795 


SERSSRS SOSSEE SE 


T PER WIND-DIR 31 

ie) WIND-SPD 10 
WIND-FOR 

WEATHER X2 


SND VEL OXYG P04 


1456.9 
1496.9 
1497.0 
1497.0 
1497.2 
1497.22 
1497.4 
1498.0 
1498.9 
1499.8 
1501.5 
1503.5 
1505.3 
1506.0 
1505.8 
1505.7 
1505.2 
1505.2 
1506.5 
1506 6 
1506.6 
1505.7 
1505.0 
1504.6 
1504.8 
1504.7 
1504.4 
1501.7 
1499.0 
1499.0 
1498.2 
1498.2 
1498.0 
1497.2 
1495.5 
149564 
1454.1 
1493.8 
1495.5 
1495-1 
1493 3 
1485.2 
1483.8 
1483.5 
1482.3 
1480.5 
1461.1 
1480.8 
1478.8 
1478 8 
1478.7 
1480.2 
1476.0 
1478.0 
1478.9 
1481.2 
1481.3 
1481.5 
1480.7 
1477.6 
1477.4 
1479.2 
1478.9 
1479.8 
1479.0 
1478 .4 
1480.3 
1482.4 
1482.1 
1480.9 
1481.5 
1483.4 
1481.2 
1478-8 
1479.9 
1478.6 
1478.5 
1477.5 
1478.1 
1478.2 
1479.7 
1480.0 
1482.0 
1484.4 
1485.0 
1485.0 
1484.3 
1484.3 
1483.0 
1482.5 
1482.4 
1482.9 
1483.2 
1483 2 
1483.7 
1483.9 
1483.9 
1483.5 
1484.5 
1484.6 
1484.6 
1464.7 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR oO 
CURATION 00.5 
CRIG O11 600 


TOT P NO2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 06 
1 SQUARE 17 


$103 PH 


119 


REFID 31 68370 
CONSEC Olll 
LAT 41 17.8N 
LONG 047 33.2W 


CASTNUM/ TIME 


06.9 


120 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY ll 
HOUR 06.9 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00001 
STO 00010 
OBS ooo1l 
STD 00020 
OBS 00020 
OBS 00028 
STO 00030 
OBS 00034 
OBS 00036 
OBS 00041 
OBS 00047 
OBS 00049 
sto 00050 
OBS 00051 
OBS 00068 
OBS 00070 
obs 00072 
STD 00075 
OBS 00076 
OBS 00078 
OBS 00081 
ops 00085 
OBS 00087 
sto 00100 
OBS 00102 
OBS 00112 
OBS 00114 
OBS 00118 
OBS 00123 
STD 00125 
oBs 00127 
OBS 00137 
OBS 00140 
STD 00150 
OBS 00152 
obs 00175 
OBS 00178 
OBS 00162 
OBS 00188 
OBS 00192 
OBS 00196 
sto 00200 
OBS 00201 
OBS 00203 
OBS 00205 
OBS 00209 
OBS 00228 
STD 00250 
obs 00251 
OBS 00276 
OBS 00277 
OBS 00289 
STD 00300 
OBS 00302 
OBS 00312 
obs 00319 
OBS 00331 
OBS 00335 
oBs 00338 
OBS 00348 
OBS 00350 
OBS 00359 
STO 00400 
OBS 00403 
oBs 00407 
OBS 00415 
oBs 00454 
STO 00500 
oBs 00500 
obs 00550 
sto 00600 
obs 00601 
OBS 00654 
STD 00700 
OBS 00700 
OBS 00750 
STD 00800 
OBS 00801 
OBS 00850 
STO 00900 
OBS 00902 
oes 00953 
STO 01000 
obs 01001 
obs 01018 


BOTOP 03777 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


07.73 
07.73 
07.73 
07.73 
07.78 
07.79 
07.61 
07.11 
05.57 
04.89 
04.31 
02.38 
02.26 
02.16 
01.91 
01.55 
01.50 
01.45 
01.63 
01.72 
01.91 
02.76 
01.68 
01.75 
06.87 
07-41 
07.56 
07.43 
06.86 
07.06 
06.51 
06.69 
06.50 
06.00 
05.95 
05.54 
06.44 
06.41 
07.11 
06.68 
06.53 
05.85 
05.84 
05.8% 
05.62 
05.61 
06.14 
06.39 
05.63 
05.59 
04.96 
04.92 
05.47 
04.77 
04.64 
04.32 
04.682 
04.60 
05.16 
05.23 
05.85 
05.85 
05.82 
04.44 
04.44 
04.46 
04.76 
05.08 
04.98 
04.98 
04.96 
05.15 
05.16 
04.90 
04.78 
04.78 
04.80 
04.69 
04.69 
04.50 
04.38 
04.38 
04.26 
04.21 
04.21 
04.18 


1 
05 


AIR TEMP 07.0 


DIR HGT PER WIND-DIR 23 INST STD RECORDER 


WET BULB 05.5 23) 2 
BAKCMETR 1008.7 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNOPTH 
33-11 25.86 00.000 
33.115 25.86 
33-11 25.86 00.022 
33-115 25.86 
33-12 25.85 00.043 
33.120 25.85 
33.203 25.94 
33-02 25.87 * 00.065 
32-930 25.99 
33.125 26222 
332125 26.295 
33.050 26.40 
33-100 26245 
33-11 26.47 00.102 
33-13 26.50 
33.370 26.69 
33.390 26.74 
33-37 26.73 
33.44 26.77 00.136 
332465 26.79 
33-520 20.82 
33.645 26.85 
33.590 26.89 
332610 26.90 
34041 26.99 00.167 
34.49u 26.98 
34.505 26.57 
342490 26.98 
342390 26.98 
34.487 27.03 
34.46 27.02 00.194 
34.413 27.02 
34-460 27.08 
34-410 27.11 
34043 27.13 00.220 
340430 27.13 
340495 27.12 
34.490 27212 
34.040 27.14 
34.570 27.14 
34.597 27219 
34.480 27218 
34249 27.19 00.267 
342500 27.20 
342490 27.22 
342490 27222 
342599 27.23 
342615 27.22 
34.48 27.221 00.312 
34.480 27.221 
342490 27230 
34-500 27231 
342630 27.35 
34.51 27.34 00.354 
34.500 27.34 
34.495 27.37 
342620 27242 
34.650 27.44 
34.730 27246 
34.740 27246 
34.2830 27246 
34.830 27246 
34.830 27.46 
34.66 27.49 00.425 
342645 27.48 
34.650 27.48 
34.760 27.53 
34.850 27.57 
34284 27-57 00.486 
342840 27.57 
34.940 27.65 
34.99 27.67 00.541 
342990 27.67 
34-970 27.68 
34.99 27-71 00.590 
34.990 27.71 
34.980 27.70 
34.97 27.71 00.638 
34-970 27.71 
34.987 27.74 
34.97 27.74 00.685 
342970 27.74 
34-970 27.75 
34.96 27.75 00.730 
342960 27.75 
342960 27.76 
eeeenee PrTT Titty 


2 WIND-SPD O7 TRACE DIR LY) 
WIND-FOR DURATION 00.4 
WEATHER X2 ORIG O11 601 


SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 


1479 4 
1479.5 
1479.6 
1479.6 
1480.0 
1480.0 
1479.5 
1477.4 
1471.2 
1468.6 
1466 23 
1458.0 
1457.6 
1457.2 
145661 
1456.9 
1455.0 
1454.8 
1455.7 
1456.2 
1457.1 
1461.1 
1456.3 
1456.7 
1479.4 
1461.7 
1482.4 
1481.9 
1479.6 
1480.6 
1480.0 
1479.61 
1478.6 
1476 .6 
1476.6 
1476.6 
1479.0 
1479.0 
1482.0 
1480.3 
1479.8 
1477.0 
1477.1 
1477 61 
1476.2 
1476.2 
1478.5 
1479.9 
1477.0 
1476.9 
1474.7 
1474.6 
1477.2 
1474.4 
1473.8 
1472.7 
1475.0 
1475.2 
1476.8 
1477.2 
1480.0 
1480.0 
1480.0 
1474.8 
1474.9 
1475.0 
1476.5 
1478.6 
1479.0 
1479.0 
1479.8 
1481.5 
1461.6 
1481.4 
1481 6 
1461.7 
1462.5 
1482.9 
1482.9 
1483.0 
1483.3 
1483.3 
1483.8 
1484.2 
1484.2 
1484.4 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 06 
1 SQUARE 17 


$103 PH 


REFID 31 8371 
CONSEC 0001 
LAT 43 04.0N 
LONG 046 33.0W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


18.2 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY ll 
HOUR 18.2 
DEPTH 
STD 00000 
OBS 00000 
STD 00010 
OBS 00010 
STD 00020 
OBS 00020 
STD 00030 
OBS 00030 
STD 00a50 
OBS 00050 
STD 00075 
STD 00100 
OBS 00100 
STD 00125 
sTD 00150 
OBS 00175 
oBs 00195 
STO 00200 
ops 00200 
OBS 00215 
OBS 00225 
ops 00240 
STO 00250 
OBS 00250 
OBS 00260 
STD 00300 
OBS 00300 
OBS 00390 
STO 00460 
OBS 00400 
OBS 00420 
OBS 00430 
oBs 00450 
OBS 00460 
STD 00500 
oBs 00570 
OBS 00580 
STD 00600 
OBS 00600 
STD 00700 
OBS 00700 
STD 00800 
OBS 00800 
STO 00900 
OBS 00900 
obs 00950 
sTD 01000 
OBS 01000 


BCTDP 04153 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


16.86 
16.86 
16.87 
16.87 
16.87 
16.87 
16.87 
16.87 
16.88 
16.88 
16230 
15.80 
15.80 
15.41 
15.09 
14.62 
14.65 
14.80 
14.80 
14.54 
14.50 
14.55 
13.88 
12.88 
14.05 
13.50 
13.50 
11.42 
11.25 
11.25 
10.66 
10.60 
10.26 
10.25 
05.39 
08.35 
08.25 
07.90 
07.90 
06.73 
06.73 
05.96 
05.96 
05.68 
05.68 
04.90 
04-92 
04.92 


1 
05 


AIR TEMP 08-2 OIR HG 
WET BULB 07.9 eye) 
BAKOMETR 1009.9 SEA 
CLLUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNOPTH 
36.06 26238 00.000 
36.060 26.38 
36.06 26.38 00.017 
36.065 26.38 
36.06 26.38 00.033 
362065 26.38 
36.07 26.38 00.050 
36.070 26.38 
36.07 26238 00.083 
36.070 26.38 
36.04 26.50 00.124 
36.01 26.59 00.162 
36.010 26.59 
35.96 26264 00.199 
35.91 26.67 00.235 
35.2850 26.68 
35.800 26268 
35.83 26.67 00.306 
35.830 26.67 
35.775 26.69 
352846 26.75 
35.885 26.77 
35.68 26.76 00.376 
35.685 26.76 
35.800 26.81 
35.71 26.86 00.443 
35-710 26.86 
35.400 27.03 
35243 27.08 00.561 
352430 27.08 
35.295 27.09 
352345 27.13 
35.290 27-15 
35.305 27.17 
35011 27.16 00.667 
35.105 27.32 
350146 27.37 
35-17 27-44 00.755 
35.170 27644 
35.08 27-54 00.827 
352080 27.54 
35.07 27264 00.889 
35.075 27.64 
35-11 27.70 00.943 
35-110 27-70 
35.002 27.71 
35203 27.73 00.994 
35.035 27.73 
SORSSEE SESE SSS 


T PER WIND-DIK 30 INST STO RECORDER 
3 WIND-SPD 22 TRACE DIR oO 
WINO-FOR OURATION 00.4 


WEATHER X2 ORIG O11 602 


SNO VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 


1514.4 
1514.4 
151426 
1514.6 
1514.8 
1514.8 
1514.9 
1514.9 
1515.3 
1515.3 
1513.9 
1512.8 
1512.8 
1511.9 
1511.2 
1510.7 
1510.5 
1511.1 
1511.1 
1510.4 
1510.5 
1511.0 
1508.7 
1508.7 
1509.6 
1506.3 
1508.3 
1502.4 
1502.0 
1502.0 
1500.0 
1500.0 
1499.2 
1499 62 
1456.5 
1493.8 
1493.6 
1492.6 
1492.6 
1489.6 
1489.6 
1488.2 
1488.2 
1488.8 
1488.8 
1486.3 
1487.3 
1487.3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 26 
1 SQUARE 36 


$103 PH 


121 


REFIO 31 8371 
CONSEC 0002 
LAT 43 13.5N 
LONG 047 06.3W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


2368 


122 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 1l 
HOUR 23.8 
DEPTH 
STO 00000 
oss 00003 
STD 00010 
OBS ooolL 
OBS 00013 
OBS 00015 
OBS 00017 
obs 00019 
STO 00020 
oss 00022 
OBS 00028 
sto 00030 
oBs 00030 
OBS 00034 
oBs 00038 
OBS 00040 
OBS 00045 
oBs 00049 
STD 00050 
obs 00051 
OBS 00057 
OBS 00059 
oBs 00060 
STO 00075 
oes 00076 
OBS 00078 
OBS 00079 
OBS 00081 
i) 00100 
STO 00125 
STO 00150 
OBS 00196 
STO 00200 
OBS 00201 
oes 00205 
OBS 00209 
OBS 00222 
oBs 00226 
OBS 00239 
OBS 00249 
STO 00250 
OBS 00255 
oBs 00270 
obs 00276 
OBS 00285 
STO 00300 
obs 00300 
oBs 00308 
OBS 00321 
obs 00329 
oBs 00336 
OBS 00350 
ops 00386 
STO 00400 
OBS 00405 
obs 00428 
obs 00434 
obs 00453 
OBS 00460 
STD 00500 
obs 00502 
oss 00546 
OBS 00550 
OBS 00584 
STO 00600 
OBS 00611 
obs 00651 
STD 00700 
OBS 00700 
OBS 00776 
sto 00800 
obs 00801 
OBS 00852 
sto 00900 
OBS 00900 
OBS 00953 
sto 01000 
OBS 01001 


BOTDOP 04218 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


06.09 
08.09 
08.07 
08.07 
07.99 
07.53 
06.70 
06.18 
06.13 
06.03 
06.09 
07.55 
07.94 
08.52 
08.02 
06.92 
06.59 
06.56 
06.41 
06.02 
04.99 
03.95 
03.51 
03.16 
03.10 
02.99 
03.08 
03.60 
03.84 
04.21 
04.65 
05.59 
05.63 
05.72 
06.04 
06.09 
05.86 
06.35 
06.37 
06.03 
05.99 
05.78 
06.28 
06.28 
05.83 
05.61 
05.60 
05.90 
04.15 
03.08 
04.13 
03.11 
02.55 
02.64 
02.68 
02.85 
03.15 
03.78 
03.33 
02.50 
03.52 
03.95 
03.98 
03.99 
04.31 
04.46 
04.48 
04.37 
04.37 
04.37 
04-21 
04.21 
04.58 
04.39 
04.39 
04.26 
04.14 
04.14 


1 
05 


Alm TEMP 06.5 OIR HGT PER WIND-DIR 31 INST STO RECORDER 
WET BULB 06.3 ale 3 3 WINO-SPD 12 TRACE DIR 1) 
BARCMETR 1004.5 SEA WIND-FOR OURATION 00.5 
CLCUD T/A CL/TR WEATHER XL ORIG O11 603 
SAL SIGMA-T DYNOPTH SND VEL OxYG P04 TOT P No2 NO3 
33.07 25677 00.000 1480.8 
33.076 25-77 1480.8 
33.06 25.76 00.022 1480.8 
332060 25276 1480.9 
33.04u 25476 1480.6 
32095 25.75 1478.7 
32.857 25.79 1475.3 
32.933 25292 1473.4 
32.94 25293 00.044 1473.2 
33-015 26.00 1472.9 
332433 26233 1473.8 
33.74 26.37 00.063 1480.0 
33.820 26.38 1481.7 
342005 26.44 1484.2 
33.960 26248 1482.3 
33.750 26047 1477.7 
33.763 26252 1476.6 
33.847 26.59 1476.6 
33.81 26259 00.094 1476.0 
33-745 26.58 1474.3 
33.72u 26.68 1470.2 
33.640 26.73 1465.8 
33-616 26.715 1463.9 
33.75 26.89 00.127 1462.8 
33-756 26.90 1462.6 
33.750 26.91 1462.1 
342030 27.13 1462.9 
34.080 27.12 1465.3 
34215 27.15 00.154 1466.7 
34224 27.18 00.177 1468.8 
34.33 27.20 00.199 1471.1 
342496 27223 1476.0 
34.54% 27225 00.243 1476.3 
34.560 27.26 1476.7 
340617 27.27 1478.1 
34.630 27-27 1478.4 
340634 27230 1477.7 
34.750 27.33 1479.9 
34.740 27.32 1480.2 
34.685 27.32 1478.9 
34.68 27.32 00.284 1478.7 
342640 27232 1477.9 
34.830 27.40 1480.4 
34-830 27240 1480.5 
34.755 27.40 1478.8 
34.75 27243 90.321 1478.1 
34.750 27243 1478.1 
34.850 27-47 1479.5 
342610 27.48 1472.3 
342490 27249 1467.7 
34.620 27.49 1472.4 
34.490 27.49 1468.2 
342503 27.55 1466.4 
34.50 27.54 00.386 1467.0 
342500 27.54 1467.2 
34.600 27.60 1468.5 
34.2640 27.61 1469.9 
34.720 27.61 1473.0 
34.65 27.60 1471.1 
34.67 27.60 00.442 1472.6 
34.673 27.60 1472.7 
34.767 27.63 1475.3 
34.770 27.63 1475.5 
34.780 27263 1476.2 
34.83 27.64 00.495 1477.8 
342850 27.64 1478.7 
34.840 27.63 1479 24 
34.83 27.63 00.548 1479.7 
34.830 27.63 1479.7 
34.859 27265 1481.0 
34.85 27.66 00.601 1480.8 
34.845 27.66 1480.8 
34.980 27.73 1483.3 
34296 27.73 00.651 1483.3 
34.96u 27.73 1463 .3 
34.947 27.74 1483.7 
34093 27.74 00.697 1483.9 
342930 27.74 1483.9 
SOS Se ee Se ESE Eee 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 26 
1 SQUARE 37 


$103 PH 


REFID 31 68371 
CONSEC 0003 
LAT 43 25.0N 
LONG 047 38.6W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


03.9 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 12 
HOUR 03.9 
DEPTH 
STD 00000 
oss 00005 
STD 00010 
oBs 00011 
STD 00020 
OBS 00020 
oss 00026 
STD 00030 
OBS 00032 
oss 00036 
OBS 00038 
oBs 00043 
obs 00045 
oes 00049 
STO 00050 
OBS 00053 
oBs 00055 
STD 00075 
oBs 00078 
oss 00081 
oBs 00097 
STD 00100 
oss 00100 
oBs 00106 
STD 00125 
oBs 00125 
STD 00150 
oBs 00152 
oss 00175 
sto 00200 
OBS 00205 
oBs 00226 
STD 00250 
oBs 00253 
oBs 00276 
STD 00300 
oBs 00302 
oss 00356 
STD 00400 
oBS 00405 
oes 00451 
STD 00500 
oss 00500 
oBs 00553 
STD 00600 
obs 00601 
OBS 00651 
STD 00700 
oBs 00700 
OBS 00751 
STD 00800 
oss 00803 
oBs 00854 
STD 00900 
oes 00900 
oss 00951 
STD 01000 
oes 01001 
oss 01020 


BOTOP 03735 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


05.87 
05.87 
05.87 
05.87 
05.87 
05.87 
05.84 
05.64 
05.34 
04.58 
03.27 
02.22 
02.02 
01.52 
01.45 
01.31 
01.47 
00.70 
00.58 
01.04 
01.31 
01.18 
01.18 
01.58 
01.65 
01.66 
02.53 
02.58 
02.76 
03.13 
02.22 
03.60 
03.80 
03.83 
04.05 
04-20 
04.21 
04.32 
04.31 
04.31 
04.26 
04.19 
04.19 
04.05 
03.99 
03.99 
03.92 
03.88 
03.88 
03.85 
03.81 
03.81 
03.76 
03.74 
03.74 
03.70 
03.65 
03.65 
03.65 


1 
05 


Alk TEMP 05.5 OIR HG 
WET BULB 04.5 28 3 
BAROMETR 1016.3 SEA 
CLuUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 
33-12 26-11 00.000 
332120 26.11 
33.11 26.10 0c.019 
33-110 26.10 
33.12 26-11 00.038 
33.120 26.11 
33-125 26-11 
33.10 26.12 00.058 
33.075 26.13 
33.030 26.18 
33.053 26.33 
33.082 26.44 
33.100 26.47 
332130 26.53 
33.16 26.56 00.091 
33-260 26265 
33-270 26.65 
33.35 26.76 00.126 
33-435 26.84 
33.570 26.92 
33.593 26.92 
33.61 26.94 00.156 
332620 26.95 
33-743 27.202 
33.93 27.17 00.182 
332940 27.17 
34.06 27.20 00.204 
34.080 27.21 
34-260 27.34 
34.39 27-41 00.244 
34.430 27.43 
342590 27.52 
34.63 27.53 00.276 
342640 27.54 
34.750 27.60 
34.77 27.60 00.303 
34-770 27.60 
34.830 27.64 
34.86 27266 00.354 
34.860 27.66 
34.850 27.66 
34.93 27.73 00.399 
342930 27273 
34.937 27.75 
34-294 27.76 00.441 
342940 27.76 
34.950 27.78 
34.95 27.78 00.481 
34.950 27.78 
34.95 27.78 
34.95 27.79 00.520 
34.950 27.79 
342950 27.79 
34.95 27.79 00.560 
342950 27.79 
34.950 27.80 
34.95 27.60 00.599 
34.95u 27.80 
34.950 27.80 
SOE eeSTESE RE 


T PER WIND-DIR 31 

2 WIND-SPD 18 
WIND-FOR 

WEATHER XO 


SND VEL OXYG P04 


147261 
1472.2 
1472.2 
147222 
147244 
1472 24 
1472 24 
1471.6 
1470.4 
1467.2 
1461.8 
1457 23 
1456.5 
1454.4 
1454.1 
1453.7 
1454.4 
1451.4 
1451.1 
1453.4 
1454.9 
1454.4 
1454.4 
1456.4 
1457.3 
1457.4 
1461.8 
1462.0 
146304 
1465.6 
1466.2 
1468.3 
1469.6 
1469.8 
1471.3 
1472.3 
1472.4 
1473.6 
1474.6 
1474.6 
1475.2 
1475.8 
1475.8 
147661 
1476.6 
1476.7 
1477.2 
1477.8 
1477.9 
1478.6 
1479.2 
1479.3 
1479.9 
1480.6 
1460.6 
1481.3 
1481.9 
1461.9 
1482-2 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR oO 
OQURATION 00.4 
ORIG O11 604 


TOT P NO2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 26 
1 SQUARE 37 


$103 PH 


123 


REFID 31 68371 
CONSEC 0004 
LAT 43 34.5N 
LONG 048 03.3W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


06.7 


124 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 12 
HOUR 06.7 
OEPTH 
STD 00000 
OBS 00003 
STO 00010 
OBS 00011 
STD 00020 
OBS 00020 
OBS 00028 
STD 00030 
OBS 00034 
OBS 00041 
OBS 00043 
OBS 00049 
STO 00050 
oss 00051 
OBS 00053 
OBS 00059 
STD 00075 
OBS 00076 
OBS 00095 
STO 00100 
oes 00100 
OBS 00106 
OBS 00108 
OBS 00112 
OBS 00114 
STO 00125 
oBs 00125 
OBS 00127 
OBS 00131 
OBS 00135 
OBS 00139 
OBS 00146 
STO 00150 
OBS 00152 
OBS - 00156 
OBS 00161 
OBS 00175 
OBS 00180 
OBS 00188 
OBS 00192 
OBS 00194 
STO 00200 
obs 00203 
obs 00213 
OBS 00222 
STO 00250 
OBS 00251 
OBS 00276 
STO 00300 
OBS 00302 
OBS 00350 
STD 00400 
OBS 00401 
OBS 00426 
OBS 00432 
OBS 00451 
a) 00500 
OBS 00500 
OBS 00550 
STO 00600 
oss 00601 
OBS 00651 
STO 00700 
OBS 00700 
OBS 00750 
STO 00800 
OBS 00801 
obs 00850 
STO 00900 
OBS 00900 
OBS 00951 
STD 01000 
OBS 01001 
obs 01018 


BOTDP 03700 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


05.66 
05.66 
05.64% 
05.64 
05.62 
05.62 
05.60 
05.30 
04.19 
02.17 
01.73 
01.32 
01.08 
00.60 
00.37 
00.62 
00.47 
00.46 
00.73 
01.18 
01.27 
01.90 
02.02 
02.58 
02.77 
02.77 
02.77 
02.78 
03.36 
03.59 
03.65 
04.42 
04.52 
04.62 
04.82 
05.35 
05.51 
05.48 
05.15 
04.95 
04. 86 
05.06 
05.08 
04.74 
04.71 
04.13 
04.12 
04.37 
04.66 
04.69 
04.92 
05.06 
05.06 
04.76 
04.57 
04.56 
04.76 
04.76 
04.51 
04.58 
04.58 
04.37 
04.24 
04.24 
04.12 
04.06 
04.06 
03.97 
03.96 
03.96 
03.90 
03.87 
03.87 
03.87 


1 
05 


AIk TEMP 05.5 
WET BULB 04.5 


DIR HG 
28 3 


BAROMETR 1016.2 SEA 
CLLUD T/A CL/TR 

SAL SIGMA-T OYNOPTH 
33.12 26.13 00.000 
33-llo 26.13 
33-12 26013 0c.019 
33-120 26.13 
33.12 26.14 00.038 
332120 26.14 

33.165 26.17 
3315 26.20 00.056 
33-125 26.30 
33-14u 26.49 
33-250 26.61 
33.260 26.65 
33.26 26.67 00.089 
332263 20.70 
33.2390 26.81 
33-445 26.84 
33.58 26.96 00.120 
33.595 26.97 
33.810 27.13 
33.92 27.19 00.145 
33-940 27220 
34.050 27.24 
34.07y 27.25 
34-125 27.225 
34.140 27.24 
34.14 27.24 00.166 
34.150 27.25 
34.187 27.28 
342290 27-31 
342407 27.38 
34.40u 27.37 
342500 27.37 
34.57 27.41 00.185 
34.605 27243 
34.640 27243 

34-735 27244 
34.747 27.44 
34.74 27.43 
34.680 27.43 
34.040 27242 
34.630 27.42 

34272 27.47 00.219 
34.76u 27.50 
342760 27254 
24.730 27.52 
34.72 27.57 00.249 
34-720 27.57 
34.78u 27.59 
34.82 27.60 00.276 
342830 27260 
34.98 27.69 
34.98 27.67 00.327 
34.980 27.67 
34.980 27.71 
342950 27.71 
34.96u 27.72 
34.99 27.¥2 00.373 
34.99 27.72 
34.96 27.74 
34.97 27.72 00.418 
34.9Tu 27.72 
34.990 27.76 
34.97 27.76 00.461 
34.970 27.76 
34.960 27.76 
34.96 27.77 00.503 
34.96u 27.77 
342950 27.77 
34.95 27.78 00.545 
34.955 27.78 
34.950 27.78 
34.95 27.78 00.587 
34.950 27.78 
34-955 27.79 

Fseeees seseeess 


T PER WIND-DIR 30 INST STD RECORDER 
2 WIND-SPD 16 TRACE DIR oO 
WIND=FOR OURATION 00.4 


WEATHER XO ORIG 011 605 


SND VEL OXYG PO& TCT P Naz Na3 


1471.2 
1471.3 
1471.3 
1471.3 
147164 
1471.4 
1471.7 
1470.3 
1465.7 
1457.2 
1455.4 
1453.7 
145206 
1450.5 
1449.6 
1450.9 
1450.7 
1450.7 
1452.5 
1454.8 
1455.2 
1458.3 
1458.9 
1461.4 
1462.3 
1462.5 
1462.5 
1462.6 
1465.3 
1466.5 
1466.9 
1470.4 
1470.9 
1471.4 
1472.4 
1474.8 
1475.6 
1475.6 
1474.3 
1473.5 
1473.1 
1474.2 
1414.4 
1473.1 
147361 
1471.1 
1471.1 
1472.7 
1474.3 
1474.5 
1476.4 
1477.8 
1477.8 
1477.0 
1476.3 
1476.6 
1478.2 
1478.3 
1478.0 
1479.1 
1479.2 
1479.1 
1479.4 
1479.24 
1479.7 
1480.3 
1480 .3 
1480.7 
1481.5 
1481.5 
1482.1 
1482.8 
1482.8 
1483.1 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 28 
1 SQUARE 38 


$103 PH 


REFID _31 8371 
CONSEC 0005 
LAT 43 46.2N 
LONG 048 35.7 


CASTNUM/ TIME 


10.2 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 12 
HOUR 10.2 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00003 
STD 00010 
obs 00011 
STD 00020 
obs 00020 
sto 00030 
OBS 00030 
OBS 00036 
obs 00038 
STO 00050 
OBS 00051 
OBS 00055 
OBS 00060 
obs 00066 
STD 00075 
oBs 00076 
STO 00100 
OBS 00100 
STO 00125 
OBS 00125 
STD 00150 
OBS 00150 
oBs 00175 
STD 00200 
OBS 00201 
OBS 00228 
OBS 00232 
OBS 00239 
STD 00250 
OBS 00255 
OBS 00260 
OBS 00266 
OBS 00276 
STD 00300 
obs 00300 
OBS 00316 
oBs 00323 
OBS 00329 
OBS 00331 
OBS 00350 
sTO 00400 
OBS 00403 
OBS 00458 
STO 00500 
obs 00502 
OBS 00552 
STD 00600 
OBS 00601 
obs 00652 
STO 00700 
obs 00700 
OBS 00750 
STO 00800 
OBS oo8ol 
OBS 00850 
STO 00900 
OBS 00900 
obs 00955 
STO 01000 
OBS 01001 
OBS 01020 


BOTDP 02210 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


03.28 
03.28 
03.28 
03.28 
03.17 
03.15 
02.80 
02.72 
01.34 
01.15 
01.06 
01.00 
00.80 
- 0.07 
- 0.11 
- O11 
- 0.10 
00.56 
00.58 
00.76 
00.77 
01.12 
01.13 
01.52 
01.90 
01.92 
02.08 
02.15 
02.56 
02.49 
02.45 
03.15 
03.40 
03.44% 
03.65 
03.65 
03.71 
03.08 
03.10 
03.53 
03.58 
03.54 
03.54 
03.73 
03.84 
03.85 
03.94 
03.96 
03.96 
04.05 
04.03 
04.03 
03.92 
03.88 
03.88 
03.76 
03.72 
03.72 
03.69 
03.67 
03.¢7 
03.65 


1 
05 


AIK TEMP 06.9 


OIR HGT PER WIND-DIR 26 


WET BULB 06.1 26 4 
BAKOMETR 1021.8 SEA 
CLLUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNOPTH 
32.90 26.21 00.000 
32.900 26.21 
32.90 26.21 00.018 
32.900 26221 
32-92 26.23 00.036 
32.920 26224 
32.92 26.27 00.054 
32.92uU 26.27 
32.900 26.36 
33-147 26.57 
33224 26.65 00.086 
332250 26.66 
33.270 26.65 
33.490 26.91 
33.582 26.99 
33.69 27.08 00-116 
33.705 27.09 
33.94 27.24 00.138 
33-950 27225 
34.08 27234 00.158 
34.08 27.34 
34.20 27.41 00.176 
34.200 27242 
34.285 27446 
34244 27.56 00.207 
34-450 27.56 
342490 27.58 
34.505 27.59 
342606 27.63 
34.61 27264 00.232 
34.62U 27265 
34.700 27.65 
34.730 27.65 
34.730 27265 
34.77 27.66 00.256 
34.770 27.66 
34.78u 27.66 
34.73 27.68 
34.730 27-68 
34-770 27.67 
34.775 27.67 
34.78 27.68 00.302 
34.780 27-68 
34.840 27.71 
34.85 27.70 00.347 
34.850 27.70 
34.840 27269 
34.85 27.69 00.393 
34.850 27.69 
34.94u 27.75 
34.94 27.76 00.437 
34.94u 27.76 
34.945 27.77 
34.94 27.77 00.479 
34.940 27.77 
34.940 27.78 
34.93 27.78 00.520 
34.930 27.78 
34.930 27.78 
34.93 27.79 00.561 
342930 27.79 
34.918 27-78 
Fe S048 298088 oe 


7 WINO-SPD 10 
WIND-FOR 
WEATHER X1 


SND VEL OXYG PO4 


1461.0 
1461.0 
1461.1 
1461.1 
1460.9 
1460.8 
1459.4 
1459.1 
1453.0 
1452.6 
1452.5 
1452.3 
1451.4 
1447.9 
1447.9 
1448.2 
1448.3 
1452.0 
1452.1 
1453.5 
1453.6 
1455.7 
1455.8 
1458.0 
1460.4 
1460.5 
146147 
1462.1 
1464.1 
1464.0 
1463.9 
1467.1 
1468.3 
1468.7 
1470.0 
1470.0 
1470.5 
1467.9 
1468.1 
1470.0 
1470.5 
1471.2 
1471.3 
147361 
1474.2 
1474.3 
1475.5 
1476.4 
1476.4 
1477.8 
1478.5 
1478.5 
1478.8 
1479.5 
1479.5 
1479.8 
1480.5 
1480.5 
1481.3 
1481.9 
1482.0 
1482.2 


INST STO RECORDER 
TRACE OIR 0 
DURATION 00.5 
CRIG O11 606 


TOT P NO2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 28 
1 SQUARE 38 


$103 PH 


125 


REFIO 31 8371 
CONSEC 0006 
LAT 43 49.2N 
LONG 046 55.0W 


CASTNUM/TIME 


12.2 


REFID 31 6371 
CONSEC 0007 
LAT 43 54.8N 
LONG 049 03.8W 


CASTNUM/TIME 


13.9 


126 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 12 
HOUR 12.42 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00001 
STO 00010 
OBS 00013 
sto 00020 
oss 00020 
OBS 00022 
OBS 00026 
sTO 00030 
OBS 00030 
OBS 00034 
OBS 00036 
OBS 00040 
OBS 00041 
OBS 00047 
obs 00049 
sto 00050 
OBS 00051 
OBS 00057 
STO 00075 
OBS 00076 
STD 00100 
OBS 00100 
STD 00125 
OBS 00127 
sTO 00150 
OBS 00152 
OBS 00177 
STD 00200 
OBS 00201 
OBS 00226 
STD 00250 
obs 00251 
OBS 00276 
STD 00300 
OBS 00300 
OBS 00342 
OBS 00352 
STO 00400 
OBS 00401 
OBS 00451 
STD 90500 
OBS 00502 
OBS 00550 
STO 00600 
obs 00601 
OBS 00651 
OBS 00660 
YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 12 
HOUR 13.9 
LVLTYP DEPTH 
STO 90000 
OBS 00003 
sTD 00010 
OBS oooll 
OBS 00017 
STD 00020 
obs 00020 
OBS 00022 
obs 00024 
obs 00026 
sTD 00030 
OBS 00034 
OBS 00047 
STD 90050 
OBS 00051 
obs 00062 
STD 00075 
OBS 00076 
STD 00100 
OBS 00100 
STO 00125 
obs 00127 
OBS 00142 
STO 00150 
OBS 00150 
OBS OOL77 
STO 09200 
OBS 00201 
OBS 00222 
OBS 00228 
STO 00250 
obs 00251 
OBS 00257 
oss 00262 
obs 00276 
obs 0027S 


BOTDP 00670 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


03.48 
03.48 
03.36 
03.25 
03.17 
02.88 
02.06 
00.72 
00.37 
0C.34 
00.23 
0.23 
0.47 
1.04 
1.27 
1.54 
1.56 
1.61 
1.63 
1.58 
1.58 
1.52 
1.51 
1.21 
1.17 
0.68 
0.64 
0.34 
00.34 
00.38 
0C.84 
01.22 
01.25 
01.84 
02.15 
02.16 
02.49 
02.67 
03.06 
03.07 
03.49 
03.73 
03.74 
03.79 
03.84 
03.84 
03.87 
03.85 


1 
05 


BOTDP 00281 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


03.78 
03.78 
03.65 
03.63 
02.60 
03.24 
03.17 
03.08 
02.75 
02.63 
02.00 
01.36 
00.42 
0.03 
0.24 
0.49 
1.21 
1.26 
1.506 
1.56 
1.46 
1.45 
1.43 
1.35 
1.34 
c.70 
0.19 
0.05 
00.c7 
oc.93 
01.41 
01.43 
01.52 
01.96 
02.04 
02-05 


1L 
05 


AIK TEMP 06.9 DIR HGT PER WIND-DIR 26 INST STO RECORDER 
WET BULB 06-1 36 3 4 WINO-SPD 10 TRACE DIR oO 
BAKOMETR 1021.8 SEA WIND-FOR DURATION 00.3 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER XL ORIG O1ll 607 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG PO4 TOT P No2 NO3 

32.78 26.10 00.000 1461.7 

32.78< 26.10 1461.7 

32.77 26.10 00.019 1461.3 

32.77u 26.11 1460.9 

32.77 26.12 00.038 1460.6 

32.77¢ 26.14 1459.4 

32.690 26.14 1455.7 

32-915 26.41 1450.1 

33.02 26.51 00.056 1448.7 

33-030 26.52 1448.6 

33.030 26.53 1448.2 

33.05 26.57 1446.1 

33-040 26-57 1445461 

33.093 26.63 1442.5 

33.10u 26.64 1441.5 

33.120 26.67 1440.3 

33.15 26.69 00.084 1440.3 

33-215 26.75 1440.2 

33.270 26.79 1440.2 

33.27 26.79 00.117 1440.7 

33.27C 26.79 1440.8 

33.39 26.89 00.147 1441.6 

334395 26.89 1441.7 

33-44 26.91 00.176 1443.6 

33.450 26.92 1443.8 

33.69 27.10 00.203 1446.8 

33.7035 27.11 1447.1 

33.780 27-16 1449.0 

33.96 27.27 00.247 1452.7 

33.97 27.28 1452.9 

34.140 27.35 1455.7 

34.25 27.45 00.284 1457.9 

34.26u 27246 1458.1 

342440 27.56 1461.3 

34.49 27.57 00.313 1463.2— 

342490 27.57 1463.2 

34.613 27.64 1465.5 

34.620 27.63 1466.5 

34.73 27.68 00.363 1469.1 

34.73uU 27.68 1469 .2 

34.78 27.68 1471.8 

34.83 27.70 00.408 1473.7 

34.830 27.70 147328 

34.850 27.71 1474.8 

34.83 27.65 00.454 1475.8 

34.83u 27.65 147569 

34.840 27.69 1476.8 

34.85 27.70 1476.9 

SHKEKRS OHSS EE SS 

Alm TEMP 08.5 OIR HGT PEK WIND-DIR 26 INST STD RECORDER 
WET BULB 08.0 PAE we! é WINO-SPD 06 TRACE DIR 1?) 
BSAnOMETR 1021.5 SEA WIND-FOR OURATION 00.2 
CLuUD T/A CL/TR WEATHER XL ORIG Ol 608 

SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG PO4 TOT P NO2 NO3 

32.70 26.01 00-000 1462.3 

32-705 26.01 1462.9 

32-73 26.04 00.020 1462.5 

32.737 26.05 1462.4 

22-760 26.07 146244 

32.77 26611 0C.03S 1460.9 

32e7TTa 26.12 1460.7 

32.760 26.12 1460.3 

32-767 26.15 145369 

32.790 26.18 145844 

32-77 26.21 00.058 1455.7 

32.776 26425 1452.9 

32.905 26442 1449.1 

33.00 26.52 00.091 1447.2 

33-050 26.57 1446.3 

33.07 26.59 1445.64 

33.12 26.65 00.128 1442.3 

33-12 26.66 1442.1 

33.25 26.77 OO.16L 1441.3 

33.25 26.77 1441.3 

33428 26.79 00.193 1442.2 

334290 26.380 1442 23 

33.36u 26.88 1442.7 

33.38 26.87 90.223 1443.3 

334385 26.88 1443.3 

33-0lu 27.04 1447.0 

33.78 27.15 00.276 1450.4 

33.805 27.16 1450.7 

34.067 27235 1454.7 

34-16 27240 1456.1 

34.27 27.45 00.315 1458.8 

34.290 27447 1458.9 

34-39 27.54 1459.5 

34.420 27.53 1461.6 

346420 27.53 1462.2 

34-436 27253 1462.3 

Seoeoeeseseeeee 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 28 
1 SQUARE 38 


S103 PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 28 
1 SQUARE 39 


$103 PH 


REFID 31 8371 
CONSEC 0008 
LAT 43 56.8N 


LONG 049 12.0W 


CASTNUM/TIME 

15.0 
REFIO 31 8371 
CONSEC 0009 
LAT = #3: 59..2N 
LONG 049 18.0W 

CASTNUM/T IME 

15.4 
REFID 31 8371 
CONSEC 0010 
LAT 44 (03-5N 


LONG 049 27.5W 


CASTNUM/TIME 


16.8 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 12 
HOUR 15.0 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS ooooL 
OBS 00003 
OBS 00005 
STO 00010 
OBS ooo11 
STO 00020 
OBS 00022 
STD 00030 
OBS 00030 
OBS 00036 
OBS 00038 
OBS 00040 
OBS 00045 
STO 00050 
OBS 00051 
OBS 00057 
OBS 00059 
STD 00075 
OBS 00078 
OBS 00087 
OBS 00091 
YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 12 
HOUR 1544 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00000 
OBS 00003 
OBS 00007 
STD 00010 
OBS oooll 
OBS 00013 
OBS 00017 
OBS 00019 
STD 00020 
OBS 00020 
OBS 00022 
sTO 00030 
OBS 00030 
OBS 00043 
YEAR 1974 
MONTH O06 
DAY le 
HOUR 16.8 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS ooooL 
OBS 00007 
STO 90010 
OBS ooo11 
STD 00020 
OBS 00020 
OBS 00022 
OBS 00024 
OBS 00028 
STO 00030 
OBS 00039 
OBS 00038 
OBS 00049 


BOTDP 00091 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


04243 
04.43 
04.48 
04.35 
04.29 
04.27 
04.14 
04.07 
03.80 
03.78 
03.53 
02.78 
02.36 
01.12 
00.58 
00.45 
oo.1l 
- 0.30 
0.99 
1.08 
1.26 
1.26 


1 
05 


BOTDP 00044 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


02.00 
02.00 
04.76 
04.47 
04.43 
04.41 
04.39 
04.08 
03.65 
03-30 
02.99 
02.37 
01.76 
01.73 
01.63 


1 
05 


BOTOP 00042 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


04.83 
04.83 
04.55 
04.4E 
04.44 
04.09 
032.98 
02.65 
02.20 
02.89 
02.87 
02.80 
02.82 
92.62 


i 
05 


AIR TEMP 10.3 OIR HGT PER WINO-DIR 26 INST STD RECORDER 
WET BULB 10.1 zy! 4 WINOD-SPD 10 TRACE OIR 
BAROMETR 1021.2 SEA WIND-FOR OURATION 00. 
CLLUD T/A CL/TR WEATHER X1 ORIG O11 6090016 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG PO& TOT P NO2 NO3 
32270 25294 00.000 1465.6 
32.697 25.94 1465.6 
32-690 25292 1465.8 
32.670 25.92 1465.3 
32.69 25295 00.021 1465.1 
32.700 25.95 1465.1 
32269 25.96 00.041 1464.7 
32.685 25.96 1464.4 
32-70 26.00 00.062 1463.4 
32-700 26.00 1463.3 
32-70u 26.03 146224 
32.735 262.12 1459.2 
32.735 26215 1457.4 
32.90 26.37 1452.2 
33.00 26.49 00.097 1450.0 
33.02u 26.51 1449 64 
33.035 26.54 1448.0 
33.005 26.53 1446.1 
33.21 26.72 000133 144344 
33.23u 26.74 1443.1 
33.27 26.78 1442.5 
332260 26.77 1442.5 
PrPreror ror rrr 
Alm TEMP 10.5 DIR HGT PER WIND-OIR 20 INST STO RECORDER 
WET BULB 10.2 chy E} 3 WINO-SPD 06 TRACE DIR 
BAROMETR 1021.2 SEA WIND-FOR DURATION 00. 
CLLUD T/A CL/TR WEATHER Xl GRIG O11 610 
SAL SIGMA-T DYNOPTH SND VEL OXYG PO& TOT P NO2 NO3 
32.63 26.10 00.000 1455.0 
32.635 25.85 * 1466.9 
32.643 25.89 1465.8 
32.68 25-92 00.020 1465.7 
32.667 25.93 1465.7 
32-695 25294 1465.6 
32.680 25-96 1464.4 
32.627 =. 25.96 1462.5 
32260 25-97 00.041 1461.0 
32.570 25657 1459.6 
32.774 26.18 145722 
32.87 26.31 00.060 1454.8 
32.88uU 26.32 1454.7 
32.907 26235 1454.5 
SESSSEE TOR SEE SE 
Aln TEMP 10.5 DIR HGT PER WIND-OIR 20 INST STD RECORDER 
wET BULB 08.5 =e 3 wWINO-SPD 08 TRACE DIR 
BAnCMETR 1021.9 SEA wIND-FOR DURATION 00. 
CLLUD T/A CL/TR WEATHER Xl CRIG O11 611 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXxYG PO4 TCT P NO2 NO3 
22006 25-67 00.900 14¢7.2 
32.664 25.37 1467.2 
32-64¢ 25.89 1466.0 
22466 25.90 00.021 1465.5 
B2ebTe 25.51 1465.8 
32-c9 25257 00.042 1404.5 
32.695 25298 1464.0 
5266Su 20.00 1462.8 
32-090 20.05 1400.7 
32.775 26.14 1459.6 
320768 26.15 00.062 1459.5 
32078 26615 1459.5 
32.777 26.15 1459.4 
32.780 20.15 1459.5 


SEESKSS OHSS ES 


o 
1 


i) 
1 


$103 


$103 


$103 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 28 
1 SQUARE 39 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 28 
1 SQUARE 39 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 4€ 
1 SQUARE 4<¢ 


PH 


127 


REFID 31 
CONSEC ooll 
LAT 44 46.5N 
LONG 049 21.8W 


8371 


CASTNUM/TIME 


06.8 


REFID 31 
CONSEC 0012 
LAT 44 45.5N 
LONG 049 14.2W 


8371 


CASTNUM/TIME 
07.9 
REFID 31 8371 
CONSEC 0013 
LAT 44 44.0N 
LONG 049 03.0h 


CASTNUM/T IME 


06.8 


128 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 13 
HOUR 06.8 
LVLTYP DEPTH 
$TO 00000 
OBS 00000 
sto 00010 
OBS 00010 
OBS 00015 
sto 00020 
OBS 00020 
OBS 00025 
STD 00030 
OBS 00030 
OBS 00035 
OBS 00040 
STD 00050 
OBS 00050 
oBs 00055 
obs 00057 
YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 13 
HOUR 07.9 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00000 
OBS 00005 
STO 00010 
OBS 00010 
OBS 00015 
STD 00020 
OBS 00020 
OBS 00025 
Sto 00030 
OBS 00030 
OBS 00035 
OBS 00040 
oss 00045 
STO 00050 
OBS 00050 
OBS 00055 
OBS 00060 
YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 13 
HOUR 06.8 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00003 
OBS 00005 
sTo 00010 
OBS 00013 
STO 00020 
OBS 00020 
STD 00030 
OBS 00032 
OBS 00034 
obs 00040 
OBS 00043 
STD 00050 
oBs 00051 
obs 00059 
STO 00075 
OBS 00076 
STD 00100 
obs 00100 
sto 00125 
OBS 00125 
OBS 00140 
STO 00150 
obs 00150 
OBS 00175 
OBS 00192 
OBS 00196 
sTD 00200 
obs 00201 
OBS 00211 
OBS 00228 
STO 00250 
oBs 00253 
OBS 00274 


BOTOP 00064 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


03.96 
03.96 
03.91 
03.91 
03.36 
03.30 
03.30 
03.21 
02.03 
02.03 
00.63 
0.09 
0.56 
0.56 
0.60 
0.81 


1 
05 


BOTDP 00064 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


03.51 
03.S1 
03.92 
03.72 
03.72 
02.59 
02.86 
02.86 
02.38 
02.05 
02.05 
01.71 
00.50 

0.20 

0.33 

0.33 

1.05 

1.09 


1 
05 


BOTOP 00284 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


02.52 
02.52 
02.52 
03.16 
02.96 
02.62 
02.79 
02.66 
02.25 
01.82 
0.52 
0.66 
1.47 
1.56 
1.70 
1.607 
1.67 
1.67 
1.67 
1.58 
1.58 
1644 
1.29 
1.28 
0.53 
0.16 
00.38 
01.22 
01.56 
02.92 
02.36 
01.89 
01.86 
01.86 


1 
05 


AIk TEMP 08.5 DIR HGT PER WIND-DIR 19 INST STO RECORDER 
WET BULB 06.5 LoL 3 WIND-SPD 14 TRACE DIR 0 
BAKOMETR 1023.8 SEA WINO-FOR DURATION 00.1 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X2 CRIG O11 612 
SAL SIGMA-T DYNOPTH SND VEL OXYG POS TCT P NO2 NO3 
32.71 25.99 00.000 1463.6 
32-710 25.99 1463 .6 
32.71 26.00 00.020 1463.6 
32-710 26.00 1463.6 
322650 26.00 1461.2 
32.73 26.07 00.040 1461.1 
32.730 26.07 1461.1 
32-750 26210 1460.9 
32.67 26-13 0C.059 1455.7 
32.670 26.13 1455.7 
32-860 26.37 1449.8 
32.950 26.48 1446.7 
33.07 26.60 00.093 1444.8 
33.070 26.60 1444.8 
332140 26.66 1443.9 
33.150 26.67 1443.9 
oeeeeseseeesene 
AIk TEMP 06.5 DIR HGT PER WIND-DIR 19 INST STD RECORDER 
WET BULB 05.9 jh ph 3 WIND-SPD 14 TRACE OIR 1) 
BAKOMETR 1023-8 SEA WIND-FOR DURATION 00.1 
CLUUD T/A CL/TR WEATHER X2 GRIG Oll 613 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 
32-81 26.08 00.000 1463.5 
32.810 26.08 1463.5 
32.810 26.08 1463-7 
32282 26210 00.019 1462-9 
32-82u 26.10 1462.9 
32.80uU 26015 1459.8 
32.81 26.17 00.038 1459.4 
32-81u 26.17 1459.4 
32.780 26.19 1457.3 
32.79 26.22 00.056 1455.5 
32.790 26222 1455-9 
32-900 26.33 1454.7 
32.85u 26.37 1449.3 
33.070 26.58 144624 
33.05 26.57 00.089 1445.9 
33-050 26.57 1445.9 
33.130 26 266 1442.7 
33.15u 26.68 1442-7 
9059989999992 4% 
Alkw TEMP DIR HGT PER WIND-DIR 19 INST STO RECORDER 
WET BULB Gigs. 2 WINOD-SPD 72 TRACE OIR 1?) 
BAROMETR 1024.1 SEA WIND-FOR DURATION 00.1 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X2 CRIG O11 614 
SAL SIGMA-T OYNDPTH SND VEL OxYG P04 TOT P NO2 NO3 
32.78 26.10 00.000 1461.8 
32.785 26.10 1461.9 
32.787 26.10 1461.5 
32.77 26212 O0C.019 1460.4 
32.765 26213 1459.6 
22.76 26.14 00.038 1455.1 
32.765 26.14 1459.0 
32.75 26.15 00.057 1458.0 
32.756 26.18 1456.8 
320720 26218 145429 
32-910 26047 144406 
32.910 26248 144361 
33.10 26265 00.050 1440.6 
33.125 26.67 1440.3 
330120 26.67 145967 
32.23 26.76 00.123 1440.3 
33.234 26.76 1440.3 
33225 26.77 00.155 1440.7 
33-250 20.78 1440.7 
33238 26.88 00.166 1441.7 
33-380 26.88 1441.8 
334410 26.90 1442.7 
23046 26.94 00.215 1443.6 
322465 26.94 1443.7 
33-60u 27.02 1447.8 
33280u 27.17 1450.0 
332855 27618 1452.7 
33.93 27.19 00.265 1456.6 
33.964 27.19 1458.2 
34-105 27.20 1464.5 
34.15¢ 27.28 1462 4 
34-16 27.33 00.306 1460.8 
34.16 27.33 1460.7 
34-16U 27.33 1461.0 


bhai ia aia diadadndiadadadinded 


$103 


$103 


$103 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 48 
1 SQUARE 49 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 48 
1 SQUARE 49 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 48 
Ll SQUARE 49 


PH 


REFID 31 68371 
CONSEC 0014 
tat 44 41.0N 
LONG 048 56.3W 


CASTNUM/TIME 


12.5 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 13 
HOUR 12.5 
LVLTYP DEPTH 
Su) 00000 
OBS 00001 
OBS 00009 
STD 00010 
oBs 00017 
STO 00020 
OBS 00020 
obs 00026 
STD 00030 
OBS 00032 
OBS 00036 
OBS 00038 
OBS 00040 
STD 00050 
OBS 00051 
STD 00075 
OBS 00076 
obs 00083 
STD 00100 
OBS 00100 
STO 00125 
OBS 00127 
OBS 00139 
oBs 00146 
sto 00150 
OBS 00152 
OBS 00175 
STD 00200 
obs 00201 
oBs 00226 
OBS 00245 
STO 00250 
OBS 00251 


BOTDP 00252 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


02.85 
02.85 
02.83 
02.78 
02.34 
02.33 
02.33 
02.02 
00.45 
0.25 
C.66 
1.06 
1.31 
1.59 
1.62 
1.70 
1.70 
1.72 
1.69 
1.69 
1.44 
1.42 
1.35 
1.20 
1.13 
1.09 
0.92 
0.61 
0.59 
0.26 
00.57 
00.59 
00.59 


GU UT OTe Odo Uo Oo oe 


1 
05 


AIR TEMP 07.3 


OIR HGT PER WIND-OIR 20 INST STD RECORDER 


WET BULB 06.8 197 12 
BAROMETR 1025.0 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T OYNOPTH 
32.88 26.23 00.000 
32-875 26.23 
32-876 26022 
32.87 26.23 00.018 
32-865 26.26 
32.87 26426 00.036 
32.870 26226 
32-876 26229 
32-81 26234 00.053 
32.776 26.34 
332020 26.56 
33.003 26.56 
33-070 26262 
33.11 26.66 00.084 
332120 26.67 
33.23 26.76 00.117 
332235 26.76 
33-25 26.78 
33.26 26.79 00.149 
332265 26.79 
33.37 26.87 00.180 
33.380 26.87 
332400 26.89 
332460 26.93 
33.46 26.93 00.209 
33-460 26293 
332565 27.01 
33.59 27.02 00.263 
332600 27.02 
33.735 27.12 
33.960 27226 
33.96 27.25 00.309 
33.950 27225 
SeCSEES FORCES EE 


2 WIND-SPD 12 TRACE DIR 0 
WINO-FOR OURATION 0001 
WEATHER X2 CRIG O11 615 


SND VEL OXxYG P04 TOT P NO2 NO3 


145961 
1459-1 
145961 
1458.9 
145701 
145721 
1457.1 
1455695 
1448.8 
1445.6 
144461 
1442.2 
1441.2 
1440.1 
1440.0 
1440.2 
1440.2 
1440.2 
1440.6 
1440.7 
1442.4 
1442.5 
1443.1 
1444.0 
1444.4 
1444.6 
1445.65 
1447.8 
1448.0 
1450.1 
1454.5 
1454.6 
1454.7 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 48 
1 SQUARE 48 


$103 PH 


129 


REFID 31 8371 
CONSEC 0015 
LAT 44 40.5N 
LONG 048 48.0W 


CASTNUM/TIME 


13.7 


130 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 13 
HOUR 13.7 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00000 
OBS 00007 
STD 00010 
OBS ooolL 
OBS 00017 
OBS 00019 
std 00020 
OBS 00020 
OBS 00026 
OBS 00028 
STO 00030 
OBS 00032 
OBS 00034 
OBS 00038 
OBS 00040 
OBS 00049 
sto 00050 
OBS 00051 
STD 00075 
obs 00079 
STD 00100 
OBS 00100 
STO 00125 
OBS 00125 
STD 00150 
OBS 00150 
OBS 00175 
STO 00200 
OBS 00201 
OBS 00226 
STD 00250 
OBS 00251 
OBS 00257 
OBS 00260 
oBs 00266 
OBS 00270 
oBs 00279 
OBS 00283 
ops 00289 
oBs 00297 
STO 00300 
oBs 00300 
OBS 00321 
OBS 00350 
obs 00373 
OBS 00386 
STO 00400 
OBS 00401 
OBS 00403 
obs 00413 
obs 00426 
OBS 00451 
STO 00500 
OBS 00502 
oBs 00550 
STD 00600 
oBs 00603 
OBS 00651 
STD 00700 
OBS 00700 
OBS 00750 
STD 00800 
obs 00803 
OBS 00854 
sto 00900 
OBS 00900 
OBS 00951 
STO 01000 
OBS 01001 
OBS 01026 


BOTOP 02169 


SHI 
OAT 
ARE 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


03.29 
02.29 
03.24 
02.84 
02.67 
02.49 
02-24 
01.89 
01.59 


- O.ll 


0.29 
C.40 
0.84 
1.40 
1.67 
1.63 
1.71 
1.70 
1.69 
1.66 
1.65 
1.17 
1.15 
0.87 
0.86 
0.66 
0.66 
0.52 
0.35 
0.32 
00.30 
00.63 
00.71 
01.16 
01.12 
01.33 
C1.25 
02.36 
02.46 
01.86 
01.48 
01.44 
01.43 
01.48 
01-91 
02.36 
03.63 
03.67 
03.68 
03.67 
03.85 
04.33 
03.90 
03.73 
03.72 
03.90 
03.97 
03.97 
03.90 
03.96 
03.96 
03.96 
032.92 
03.92 
03.85 
02.79 
03.79 
03.74 
03.72 
03.72 
03.71 


1 
05 


AIk TEMP 07.2 


DIR HGT PER WIND-DIR 14 INST STD RECORDER 


WET BULB 06.7 15 3 
BAROMETR 1025.0 SEA 
CLUUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA~T OYNOPTH 
32.78 26611 00.000 
32.78 26.11 
32-770 2611 
32.72 26011 0C.019 
32-710 26011 
32.780 26.18 
32.770 26.19 
32.74 26.20 00.038 
32273 26221 
32.913 26245 
33.020 26254 
33-01 26.5% 00.055 
32.987 26.54 
33.050 26.61 
33.130 26.68 
33-13u 26.68 
33.250 26.78 
33225 26.78 00.082 
332250 26.78 
33233 26284 00.113 
33.35u 26.86 
33045 26-92 00.143 
33.455 26.93 
33.59 27203 00.170 
33.590 27.02 
33.60 27.02 00.196 
33.597 27.03 
33.620 27.04 
33.72 27-11 00.246 
33.733 27.12 
33293u 27.25 
34.05 27.33 00.288 
34.060 27.33 
34.090 27.33 
34.110 27.24 
34.145 27.36 
34-150 27.37 
34.280 27.39 
34.285 27.38 
34.260 27.41 
340240 27242 
34226 27645 00.324 
342270 27245 
34.300 27.47 
342430 27254 
342490 27-56 
34.630 27.55 
34262 27.54 00.386 
342626 27.54 
34-620 27.54 
34.725 27.60 
34.780 27.60 
34.770 27.64 
34.77 27.66 00.440 
34-775 27.66 
34.836 27.68 
34-85 27.695 00.488 
34.850 27.69 
34.830 27.68 
34.85 27.69 00.535 
34.850 27-69 
34.845 27-69 
34.86 27270 00.583 
34.860 27.70 
34.860 27-71 
34.86 27.72 00.630 
34.864 27.72 
34.85u 27.72 
34.85 27.72 00.677 
342850 27.72 
34-850 27.72 
SOTEKES TOES THE 


2 WIND-SPD 16 TRACE DIR t?) 
WIND-FOR DURATION 00.4 
WEATHER X2 ORIG O11 616 


SND VEL OXYG PO4 TOT P NO2 NO3 


1460.8 
1460.8 
1460.7 
1459.0 
1458.3 
1457.7 
1456.6 
1455.0 
145367 
1446.3 
1445.7 
1445 22 
1443.1 
1440.6 
1439.5 
1439.8 
1439.7 
1439.7 
143928 
1440.5 
1440.6 
1443 4 
1443.5 
144564 
1445.4 
1446.28 
1446.8 
1447.9 
1449.2 
1449.4 
1452.9 
1455.0 
145524 
1457.5 
145704 
1458.5 
1458.2 
146365 
1464.0 
1461.4 
1459.8 
1459.7 
1459.7 
1460.3 
1462.9 
1465.3 
1471.2 
1471.6 
1471.6 
1471.6 
1472.7 
1475.0 
1473-6 
1473.7 
1473.7 
1475.3 
1476.4 
1476.5 
1477.0 
1478.0 
1478.1 
1478.9 
1479.6 
1479.6 
1480.2 
1480.7 
1480.7 
1481.3 
1482.0 
148261 
1482.4 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 48 
1 SQUARE 48 


$103 PH 


REFID 31 8371 
CONSEC 0016 
LAT 44 32.0N 
LONG 048 18.0W 


CASTNUM/TIME 


16.4 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH O06 
DAY 13 
HOUR 16.4 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00001 
STD 00010 
OBS oooll 
STD 00020 
OBS 00020 
OBS 00022 
ops 00024 
STO 00030 
OBS 00030 
OBS 00032 
OBS 00034 
OBS 00045 
STO 00050 
OBS 00051 
STD 00075 
OBS 00078 
OBS 00061 
OBS 00085 
OBS 00093 
OBS 00097 
STO 00100 
OBS 00102 
OBS 00106 
OBS 00114 
sto 00125 
OBS 00125 
STD 00150 
OBS 00150 
OBS 00177 
STD 00200 
OBS 00203 
OBS 00226 
STO 00250 
OBS oo251 
oBs 00276 
STD 00300 
OBS 00300 
OBS 00336 
OBS 00361 
STO 00400 
OBS 00401 
OBS 00451 
STO 00500 
OBS 00500 
ops 00519 
STO 00600 
OBS 00658 
OBS 00662 
STO 00700 
OBS 00715 
OBS 00750 
STD 00800 
oBs 00801 
oBs 00850 
STO 00900 
OBS 00900 
OBS 00951 
STO 010090 
OBS 01001 
OBS 01020 


BOTDP 03065 


SHI 
DAT 
ARE 


CU ee at a 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


03.16 
03.16 
02.77 
02.72 
02.54 
02.51 
02-43 
01.70 

0.21 

0.37 

C.95 

1.34 

1.63 

1.57 

1.55 

1.49 

1.42 

1.31 

0.77 

0.93 

0.77 

0.60 

0.47 

0.36 

0.07 
00.23 
00.25 
01.00 
01.01 
01.16 
01.52 
01.56 
01.75 
02.03 
02.04 
02.18 
02.39 
02.40 
02.59 
04.71 
04.74 
04.74 
04.69 
04.62 
04.62 
04.55 
04.41 
04.20 
04.26 
04.15 
04.11 
04.02 
04.01 
04.01 
03.99 
02.97 
03.57 
03.52 
02.81 
03.81 
02.79 


1 
05 


Alm TEMP 08.1 


DIR HGT PER 


WET BULB 06.5 eg ok 
BAKOMETR 1024.0 SEA 
CLuUUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNOPTH 
32.91 26.23 0c.000 
32-907 26.23 
32.90 26.25 00.018 
32.900 26.26 
32.91 20.28 00.036 
32.910 26.28 
32.905 26.28 
32-900 26.34 
33.07 26.56 00.052 
33.07¢ 26.55 
33.060 26.60 
332120 26.66 
332250 26.78 
33.31 26.82 0c.079 
332327 26.84 
33.37 26.87 00.109 
33-400 26.89 
33.450 26.93 
33.248 26.93 . 
33-48u 26.94 
33.61u 27.04 
33.668 27.09 00.136 
33.720 27-12 
33.74u 27.13 
33-800 27.16 
33.89 27.22 00.159 
33-90 27-23 
34.06 27.33 00.179 
34.085 27.33 
34-160 27.38 
34.26 27244 00.214 
34-27 27244 
34.300 27245 
34.44 27.54 00.245 
34244u 27-54 
34-460 27.56 
34.50 27.56 00.273 
34.590 27.56 
34-510 27.55 
34-830 27.60 
34.85 27.61 00.327 
34-85 27.61 
34.85y 27.61 
34.86 27.63 00.361 
34.56 27.63 
34.560 27.64 
34.65 27.65 00.433 
34-6850 27.60 
34.850 27.66 
34485 27.66 00.484 
34.630 27.66 
34.845 27.68 
34.84 27.68 00.535 
34.840 27.08 
34.84e 27.68 
34.83 27.68 00.586 
34.536 27.68 
34.84u 27.65 
34-83 27.209 00.636 
34283u 27.69 
34.83u 27.65 
Serseeseeesetes 


WIND-DIR 22 
2 WIND-SPD 14 
WIND-FOR 

WEATHER X1 


SNC VEL OXYG 


1460.5 
1460.5 
1456.5 
1456.7 
1456.1 
1458.0 
1457.7 
1454.5 
1446.1 
1445.4 
1442.7 
1441.0 
1440.0 
1440.5 
1440.0 
1441.3 
1441.8 
1442.4 
1445.0 
144424 
1445.4 
1446.4 
1447.0 
1447.6 
1449.2 
1450.9 
1451.0 
1455.0 
1455.1 
1456.3 
1458.4 
1456.7 
1455.5 
1461.7 
1461.8 
1462.9 
1464.2 
1404.3 
1465.7 
1475.5 
1476.3 
147624 
1477.0 
1477.5 
1477.5 
1477.5 
1478.3 
1478.8 
1478.7 
1478.8 
1478.9 
1479.1 
1479.9 
1479.9 
1480.7 
1481.4 
1481.4 
1482.1 
1482.4 
1482.4 
1482.6 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR oO 
CURATICN 00.4 
ORIG O11 617 


PO4 TOT P NO2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 48 
1 SQUARE 48 


$103 PH 


131 


REFID 31 8371 
CONSEC oo17 
LAT 44 27.0N 
LONG 047 46.8W 


CASTNUM/TIME 


19.8 


132 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 13 
HOUR 19.8 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00003 
STD 00010 
OBS ooo11 
oes 00013 
obs 00015 
obs 00019 
sTD 00020 
OBS 00020 
OBS 00026 
obs 00028 
STO 00030 
oBs 00030 
OBS 00032 
OBS 00036 
OBS 00045 
STO 00050 
OBS 00051 
STD 00075 
OBS 00076 
oBS 00081 
OBS 00085 
obs 00091 
oss 00095 
STO 00100 
obs 00102 
OBS 00104 
OBS 00114 
STO 00125 
obs 00125 
OBS 00139 
oBSs 00146 
obs 00148 
sto 00150 
OBS 00154 
OBS 00161 
OBS 00173 
obs 00175 
i) 00200 
obs 00205 
obs 00207 
OBS oo211 
OBS 00217 
OBS 00222 
OBS 00226 
OBS 00230 
OBS 00241 
std 00250 
OBS 00251 
OBS 00262 
oBs 00272 
obs 00276 
obs 00297 
oBs 00298 
STO 00300 
obs 00300 
OBS 00304 
obs 00314 
oBsS 00317 
obs 00319 
obs 00325 
OBS 00340 
OBS 00350 
STD 00400 
OBS 00403 
OBS 00426 
obs 00439 
obs 00454 
STD 00500 
obs 00500 
OBS 00550 
STO 00600 
OBS 00601 
OBS 00614 
oBs 00666 
a) 00700 
ops 00700 
OBS 00750 
STO 00800 
OBS oosol 
OBS 00850 
STD 00900 
oBs 00900 
oss 00951 
obs 00999 
STD 01000 
OBS 01001 
oes 01022 


BOTOP 02656 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


10.25 
10.25 
10.27 
10.27 
10.22 
09.87 
09.65 
0S.65 
09.65 
0S.75 
10.13 
10.64 
10.78 
11.16 
12-30 
13.22 
13.28 
12.29 
13.15 
13.14 
13.06 
12.62 
12.78 
12.39 
10.75 
09.96 
09.49 
0&.74 
08.61 
08.60 
08.37 
08.55 
08.58 
08.65 
08.77 
06.63 
06.73 
08.58 
08.23 
08.15 
08.18 
08.45 
06.19 
07.48 
07.41 
07.43 
07.81 
07.56 
07.54 
07.54 
06.66 
0€.55 
06.45 
05.80 
05.75 
05.71 
05246 
04.94 
05.03 
05.26 
05.55 
05.30 
05.19 
05.05 
05.03 
04.92 
05.17 
05.10 
04.85 
04.85 
04.65 
04.65 
04.64 
04.56 
04.17 
04.38 
04.38 
04.30 
04.17 
04.17 
04.28 
04226 
04.26 
04.11 
03.88 
03.89 
03.90 
03.94 


1 
05 


AIk TEMP 07.4 
WET BULB 06.7 
BAKOMETR 1027.0 


CLOUD T/A 

SAL SIGMA-T 
34.27 26 236 
34-270 26.36 
34.29 26.38 
34.300 26.38 
34.287 26.38 
34-270 26242 
34.247 26.44 
34.26 26.45 
34.270 26.46 
34.290 26246 
34.572 26262 
34.69 26262 
342730 26.62 
34-830 26.63 
350180 26.69 
35-465 26.73 
35246 26.71 
352465 26.71 
35046 26.74 
35-460 26.74 
35.465 26.76 
35.397 26.79 
35-5le 26.85 
352420 26.86 
35.00 26.84 
34-840 26285 
34.763 26.87 
34.757 26.99 
34.77 27.02 
34.773 27.02 
34.780 27.07 
34.837 27.08 
342855 27.05 
34.87 27.09 
34.910 27.10 
34.930 27214 
34.967 27.16 
342940 27.16 
34.94 27-21 
342940 27222 
34.960 27.24 
34.990 27.22 
34.960 27.23 
34.850 27225 
34.830 27-25 
34-930 27.232 
34.990 27.31 
34.98 27234 
34-980 27.35 
34.970 27.34 
34.813 27.34 
34.850 27.38 
34.850 27.40 
34.770 27242 
34.76 27242 
34-760 27-42 
34.750 27244 
34.730 27.49 
34-740 27.49 
34.780 27249 
34-860 27.52 
34.830 27.53 
34.840 27255 
34.83 27-56 
34-830 27.56 
34.845 27.58 
34.930 27262 
342960 27.65 
34.95 27.67 
342950 27.67 
34-940 27.69 
34.96 27.70 
34.960 27-71 
34.930 27.69 
34.900 27.71 
34.95 27.73 
34.950 27.73 
342945 27.73 
34294 27.74 
34.940 27.74 
34296U 27.75 
34.97 27.76 
34.970 27.76 
34.950 27.76 
34.930 27.76 
34.93 27.76 
34-930 27.76 
342940 27.77 


OIR HGT PER WINO-DIR 23 


23 
SEA 
CL/TR 


DYNOPTH 
00.000 
00.017 


00.033 


00.048 


00.076 
00.110 


00.142 


00.171 


00.197 


00.244 


00.287 


00.324 


00.389 


00.443 


00.490 


00.536 


00.581 


00.625 


00.669 


1 


PESSC EE SOE SD Bee 


2 WIND-SPD 03 
WIND-FOR 
WEATHER X2 


SND VEL OXYG 


1490.4 
1490 64 
1490.6 
1490.7 
1450.5 
1489.2 
1488.5 
1488.5 
1488.5 
1489.0 
1490.8 
1492.8 
1453-4 
1454.9 
1499.3 
1502.9 
150362 
1503.3 
1503 «2 
1503 «2 
1503.0 
1501.5 
1502.3 
1500.9 
1494.7 
1451.7 
1489.9 
1487.3 
1487.0 
1487.0 
1486.3 
1487.2 
1487 4 
1487.7 
1488.3 
1487.9 
1488.5 
1487.9 
1487.0 
1486.8 
1487.0 
1488.1 
1487.2 
1484.4 
1484.1 
1484.4 
1486.2 
1485.3 
1485.3 
1485.4 
1481.9 
1481.6 
1481.6 
1478.9 
1478.7 
1478.5 
147726 
1475.6 
1476.0 
1477.0 
1478.4 
1477.6 
1477.3 
1477.6 
1477.6 
1477.5 
1478.9 
1478.9 
1478.6 
1478.6 
1478.6 
1479 64 
1479.4 
1479.2 
1478.4 
1479.9 
1479.9 
1480.4 
1480.7 
1480.7 
1482.0 
1482.8 
1482.6 
1483.0 
1482.8 
1482.8 
1482.9 
1483.4 


INST STO RECORDER 
TRACE DIR L) 
OURATION 00.4 
ORIG O11 618 


P04 TOT P NO2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 47 


$103 PH 


REFID .31 8371 
CONSEC 0018 
LAT 44 22.0N 
LONG 047 14.9 


CASTNUM/TIME 


2361 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 13 
HOUR 23-1 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
oss 00001 
obs 00007 
STO 00010 
OBS oooll 
STD 00020 
OBS 00020 
OBS 00022 
OBS 00024 
OBS 00028 
STD 00030 
OBS 00030 
OBS 00036 
OBS 00041 
STO 00050 
oss 00051 
OBS 00066 
sto 00075 
oBs 00076 
STO 00100 
OBS 00100 
ops 00116 
STO 00125 
ops 00125 
obs 00133 
OBS 00140 
obs 00148 
STO 00150 
obs 00154 
OBS 90159 
obs 00175 
OBS 00196 
STO 00200 
OBS 00201 
OBS 00218 
obs 00224 
OBS 00228 
oBs 00234 
OBS 00243 
obs 00247 
STO 00250 
OBS 00251 
oBs 00260 
OBS 00266 
cBs 00276 
OBS 00295 
STD 00300 
OBS 00300 
OBS 00302 
obs 00308 
obs 00350 
OBS 00354 
OBS 00361 
ops 00376 
OBS 00388 
OBS 00397 
STO 00400 
obs 00401 
obs 00420 
OBS 00447 
OBS 00451 
OBS 00464 
OBS 00474 
OBS 00489 
STO 00500 
obs 00502 
OBS 00508 
ops 00550 
oBs 00578 
obs 00595 
STO 00690 
OBS 00605 
OBS 90651 
sTD 00700 
OBS 00700 
OBS 00753 
STD 00800 
OBS o0o8ol 
oBs 00850 
STD 00900 
oBs 00900 
oBs 00951 
STO 01000 
OBS 01003 
OBS 01022 


BOTOP 03831 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


10.71 
10.71 
10.44 
10.24 
10.16 
10.31 
10.33 
10.18 
10.25 
10.78 
1€.92 
10.S0 
11.C5 
11.55 
11.57 
11.99 
12.c4 
12.48 
12.46 
11.92 
11.91 
11.85 
11.62 
11.60 
11.24 
10.75 
10.49 
10.39 
0S.S7 
09.12 
07.82 
07.63 
07.89 
07.99 
08.07 
07.79 
07.18 
07.04 
07.82 
07.97 
08.22 
06.29 
07.68 
07.54 
07.93 
07.25 
06.14 
06.07 
06.02 
05.33 
05.07 
05.02 
04.39 
04.72 
04.99 
04.73 
04.73 
04.73 
04.37 
04.24 
04.17 
04.13 
03.83 
03.58 
03.68 
03.83 
04.35 
04.65 
04.64 
04.97 
04.94 
04.90 
04.78 
04.65 
04.65 
04.70 
04.62 
04.62 
04.52 
04.42 
04.42 
04.34 
04.22 
04.22 
04.22 


1 
05 


ATR TEMP 10.8 


DIR HGT PER WIND-DIR 24 INST STO RECORDER 


WET BULB 10.2 30 0 2 WIND-SPD 05 TRACE DIR L?) 

BARCMETR 1029.5 SEA WIND+FOR OURATION 00.4 

CLuUD T/A CL/TR WEATHER Xl ORIG O11 619 
SAL SIGMA-T OYNOPTH SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 
34242 26.40 00.000 145242 
342425 20240 145202 
34.355 26.39 1451.3 
34.36 26243 00.016 1450.6 
34.370 26245 1490.3 
34.39 26.44 00.032 14Slel 
342409 26445 1451.2 
34.417 26249 1490.7 
34.487 26.53 1491.0 
34.730 26.62 1493.3 
34.74 26261 00.047 1453.9 
34.750 26.61 1494.0 
34.797 26.63 1494.5 
352047 260265 1498.0 
35.07 26.67 00.076 1458.3 
35.085 26.68 1498.4 
352350 26.75 1501.2 
35232 26.76 00.110 1500.8 
35-320 26.77 1500.7 
35.32 26.87 00.141 1459.2 
35-317 26.87 1499.2 
35.377 26.93 1459.3 
35.32 26.93 00.171 1498.6 
35e32u 26.93 1458.5 
35.290 26.98 145724 
35.188 26.99 1495.6 
35.180 27.03 1454.8 
35.15 27.02 00.199 1494.4 
35.04C 27.01 1452.9 
34.88u 27.02 1489.6 
34-760 27.13 1484.8 
34.780 27.18 148424 
34.84 27.18 00.249 1485.6 
34-860 27.19 1486.0 
34.885 27.19 1486.6 
34.835 27220 1485.6 
34.745 27-21 1483.2 
34.780 27.26 1482.8 
34-950 27.28 1486 02 
34.990 27.29 1486.9 
35.05 27.30 00.293 1487.9 
35.07C¢ 27.30 1488.2 
34.950 27.30 1485.9 
34.940 27.32 1485.5 
34.990 27.30 1487.22 
34.930 27.35 1484.8 
34.73 27.35 00.33% 1480.2 
34.73u 27.35 1479.9 
34.750 27.37 1479.8 
342630 27.36 1476.9 
34.770 27.51 1476.8 
34.779 27.51 1476.6 
34.686 27.52 1474.0 
34.767 27.54 1475.8 
34.81Q 27.55 147761 
342770 27.55 1476.1 
34.78 27.55 00.402 1476.2 
34.780 27.55 1476.2 
34.77U 27.59 1475.0 
34.760 27-61 1474.9 
34.770 27.61 1474.7 
34-780 27.62 1474.8 
34-740 27.62 147326 
34.75u 27.65 1472.8 
34.76 27.265 00.457 1473.4 
34.780 27.65 1474.1 
34.850 27.65 1476.5 
34.930 27268 1478.5 
34.940 27.65 1479.0 
34-973 27.68 1480.7 
34.97 27.68 00.506 1480.6 
34.97U 27.68 1480.5 
34.980 27.71 1480.8 
34.97 27.71 00.554 1481.1 
34.970 27.71 1481.1 
34-960 27.70 1482.2 
34.99 27.73 00.601 1482.7 
34.990 27.73 1482.7 
34.985 27.74 1483.1 
34.98 27.75 00.647 1483.5 
342980 27.75 1483.5 
34.970 27.75 1484.0 
34.96 27.75 00.692 1484.3 
34.960 27.75 1484.3 
34.971 27.76 1484.7 

eeeeeeeeesesese 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 47 


$103 PH 


133 


REFID 31 8371 
CONSEC 0019 
LAT 44 14.5N 
LONG 046 40.3W 


CASTNUM/TIME 


02.2 


134 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 14 
HOUR 02.2 
LVLTYP DEPTH 
sto 00000 
OBS 00003 
sto 00010 
OBS 00011 
sto 00020 
OBS 00020 
OBS 00024 
OBS 00028 
STO 00030 
OBS 00030 
OBS 00032 
OBS 00034 
OBS 00036 
OBS 00038 
OBS 00041 
OBS 00043 
obs 00047 
OBS 00049 
STD 00050 
OBS 00051 
obs 00053 
OBS 00057 
OBS 00059 
oBs 00070 
OBS 00072 
STod 00075 
OBS 00078 
OBS 00079 
obs ooo8l 
STD 00100 
OBS 00102 
OBS oo1lg 
OBS 00123 
STO 00125 
OBS 00127 
OBS 00133 
STO 90150 
OBS 00150 
OBS 00156 
OBS 00159 
OBS 00161 
OBS 00167 
OBS 00173 
OBS 00175 
STO 00200 
OBS 00201 
OBS 00203 
OBS 00207 
OBS 00211 
OBS 00218 
OBS 00226 
OBS 00234 
OBS 00243 
STO 00250 
OBS 00255 
OBS 00260 
OBS 00264 
OBS 00276 
OBS 00293 
a) 00300 
OBS 00314 
OBS 00329 
OBS 00333 
OBS 00336 
OBS 00365 
STO 00400 
oss 00403 
OBS 00451 
OBS 00472 
STO 00500 
OBS 00519 
OBS 00550 
Si) 00600 
OBS 00601 
OBS 00651 
STO 00700 
OBS 00700 
OBS 00750 
STD 00800 
OBS 00601 
OBS 00850 
STD 00900 
OBS 00900 
OBS 00951 
STD 01000 
OBS 01001 
obs 01020 


BOTDOP 03891 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


08.16 
08.16 
06.13 
08.12 

08.04 
07.97 

07.55 

06.30 
06.17 
06.12 
05.90 
06.02 
06.C5 
06.29 
06.38 

05.42 
04.09 
03.36 
03.19 

03.08 
03.76 
03.98 

04.48 
03.29 
03.69 
04.60 
05.11 
05.16 
05.64 
05.90 
05.57 
06.60 
06.96 
07.03 
07.13 
07-11 
06.56 
06.56 
06.55 
06.91 
06.55 
04.76 
04.65 
03.69 
03.67 
03.67 
03.67 
03-16 
03.24 
03.15 
03.82 
04.35 
04.55 
04.70 
04.77 
04.78 
04.37 
04.17 
04.43 
04.74 
04.99 
04.69 
05.38 
05.49 
05.71 
05.68 
05.66 
04.94% 
04.75 
05.52 
05.64 
05.12 
05.02 
05.01 
04.57 
04.43 
04.43 
04.37 
04.30 
04.30 
04.12 
04.33 

04.33 
04.35 
04.33 

04.33 

04.31 


1 
05 


Alk TEMP 09.7 
WET 6ULB 09.0 
BAROMETR 1029.4 


CLLUD T/A 
SAL SIGMA-T 
33.12 25.80 
33.120 25.80 
33.12 25.80 
33.120 25.80 
33.12 25.81 
33.120 25.82 
33.047 25.83 
33.18U 26.10 
33.20 26.13 
33.203 26.14 
33.455 26.37 
33.460 26.36 
33.476 26.36 
33.706 26.51 
33.715 26.51 
33.580 26.52 
33.413 26.54 
33.436 26.62 
33.44 26.65 
33.486 26.65 
33.77 26.85 
33.863 26.91 
34.005 26.97 
33.985 27.07 
34.040 27.08 
34.17 27.09 
34.260 27.16 
34.280 27.11 
34.350 27.11 
34.42 27.13 
34.436 27.13 
34.540 27.13 
34.597 27.13 
34.61 27.13 
34.62 27.12 
34.626 27.13 
34.53 27.13 
34.530 27.13 
34.547 27214 
34.625 27.16 
34.635 27.16 
34.277 27.15 
34.286 27.17 
34.250 27224 
34.28 27.27 
34.280 27.27 
34.270 27.26 
34.213 27.26 
34.240 27.28 
34.245 27.29 
34.355 27.31 
34.430 27.32 
34.510 27.36 
34.51 27.34 
34.533 27.35 
34.580 27.39 
34.500 27.37 
34.507 27.40 
34.600 27.44 
34.62 27.242 
34.667 27.43 
34.740 27.53 
34.837 27.52 
34.847 27.52 
34.860 27.50 
34.85 27.50 
34.850 27.50 
34.840 27.58 
34.859 27.61 
34.96 27.60 
34.990 27.61 
34.960 27.65 
34.99 27.69 
34.990 27.65 
34.967 27.72 
34.97 27.73 
34.965 27.73 
34.970 27.74 
34.97 27.75 
34.974 27.75 
34.566 27.76 
34.98 27.76 
34.98. 27.76 
34.960 27.75 
34.98 27.76 
34.984 27.76 
34.984 27.76 


DIR HG 
oo Oo 
SEA 

CL/TR 


DYNDPTH 
00.000 
00.022 


00.044 


00.065 


00.098 


00.127 


00.152 


00.176 


00.200 


00.245 


00.285 


00.322 


00.389 


00.450 


00.502 


00.549 


00.594 


00.638 


00.683 


eR SSeS eee Hee 


T PER WIND-DIR OO INST STD RECORDER 
x WINO-SPO 00 TRACE DIR 1) 
WIND~FOR DURATION 00.5 

WEATHER XO GRIG O11 620 


SND VEL OxYG PO4 TOT P NO2 NO3 


1481.1 
1481.2 
1481.1 
1481.1 
1481.0 
1480.7 
1479.0 
1474.3 
1473.9 
1473.7 
1473 «2 
1473.7 
1473.8 
1475.1 
147526 
1471.6 
1465.9 
1462.8 
1462.1 
1461.7 
1465.1 
1466.2 
1468.5 
1463.6 
1465.4 
1469.5 
1471.5 
1472.0 
1474.1 
1475.5 
1475.9 
1478.8 
1480.4 
1480.7 
1481.2 
1481.2 
1479.2 
147922 
1479.2 
1480.8 
1481.0 
1471.8 
1471.5 
1467.4 
1467.8 
1467.8 
1467.8 
1465.6 
1466.1 
1465.8 
1469.0 
1471.4 
1472.5 
1473.3 
1473.6 
1473.8 
1472.1 
1471.4 
1472.9 
147464 
1475.7 
1474.8 
1477.8 
1478.4 
1479.7 
1480.2 
1480.1 
1478.0 
1477.6 
1481.3 
1482.2 
1480.5 
1481.0 
1481.0 
1479.9 
1460.2 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 46 


S103. PH 


REFID 31 83/1 
CONSEC 0020 
LAT 44 08.8N 
LONG 046 08.4W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


05.8 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 14 
HOUR 0548 
DEPTH 
sto 00000 
OBS 00000 
OBS 00003 
OBS 00005 
OBS 00007 
STD 00010 
OBS oooll 
OBS 00019 
STD 00020 
obs 00022 
ops 00028 
STD 00030 
OBS 00030 
obs 09036 
oBs 00040 
OBS 00043 
OBS 00047 
STD 00050 
OBS 00051 
OBS 00055 
OBS 00059 
OBS 00072 
OBS 00074 
STD 00075 
OBS 00076 
obs 00078 
OBS 00081 
OBS 00085 
OBS 00087 
OBS 00091 
OBS 00093 
ces 00095 
OBS 00099 
STD 90100 
OBS 00100 
OBS 00102 
OBS 00106 
OBS 00108 
STD 00125 
OBS 00125 
OBS 00129 
oBs 00133 
OBS 00139 
OBS 00144 
OBS 00146 
STD 00150 
obs 00152 
OBS 00161 
OBS 00165 
OBS oo171 
OBS 00180 
OBS 00184 
OBS 00190 
obs 00194 
obs 00198 
STD 00200 
OBS 00201 
OBS 00226 
STD 00250 
OBS 00253 
obs 00270 
OBS 00281 
OBS 00287 
sto 00300 
OBS 00308 
OBS 00329 
OBS 00352 
OBS 00357 
OBS 00373 
STO 00400 
OBS 00401 
OBS 00405 
OBS 00415 
OBS 00414 
OBS 00424 
OBS 00451 
OBS 00493 
STO 00500 
OBS 00504 
OBS 00517 
OBS 00534 
OBS 00536 
OBS 00550 
STO 00600 
OBS 00603 
OBS 00651 
STO 00700 
obs 00700 
OBS 00750 
STD 00800 
OBS 90801 
OBS 00850 
STD 00900 
obs 00900 
OBS 00951 
STD 01000 
OBS 01001 
OBS 01029 


BOTDP 03860 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


10.22 
10.22 
10.21 
09.66 
09.50 
0S.60 
09.61 
0S.12 
08.92 
08.47 
08.01 
07.24 
07.01 
06.07 
06.16 
05.61 
05.19 
05.48 
05.59 
05.68 
06.18 
03.22 
03.68 
03.68 
03.69 
03.75 
04.31 
04.75 
04.50 
04.54 
05.08 
05.92 
05.07 
05-02 
05.02 
05.12 
05.73 
05.71 
05.90 
05.93 
06.13 
06.86 
06.84 
07.83 
07.94 
08.33 
06.53 
08.76 
08.04 
07.98 
06.32 
06.35 
06.C5 
06.30 
06.33 
06.50 
06.64 
06.79 
06.71 
06.69 
06.50 
06.79 
06.77 
06.29 
06.05 
05.73 
05.01 
05.37 
04.96 
04.99 
05.01 
05.06 
05.84 
05.96 
06.57 
06.64 
06.08 
05.44 
05.20 
05.21 
05.69 
05.76 
05.90 
05.74 
05.71 
04.98 
04.57 
04.57 
04.78 
04.85 
04.85 
04.84 
04.55 
04.55 
04.57 
04.37 
04.37 
04.38 


1 
05 


AIR TEMP 12.0 
WET BULB 10.1 


BAROMETR 1028.9 
CLOUD T/A 

SAL SIGMA-T 
33.01 25.38 
33.010 25.38 
33.020 25.35 
32.900 25.39 
322960 25246 
33207 25.54 
33.120 25.57 
33.090 25.63 
33-12 25.68 
33018 25280 
332120 25.82 
33.06 25.88 
33-2050 25.90 
33.270 26.20 
33.35u 26.25 
33.290 26027 
33.370 26.38 
33-54 26.49 
33.600 26.52 
332610 26.52 
33-820 26.62 
33.470 26.67 
33-580 26.7) 
33.57 26.70 
33.570 26.70 
33.600 26.72 
33.720 26.76 
33-800 26.77 
33.770 26.78 
33.836 26.83 
33.960 26.86 
342080 26.86 
33-947 26.86 
33.94 26.86 
332943 26.86 
33.995 26.89 
34.090 26.89 
34.086 26.89 
34.23 26.98 
34.24uU 26.98 
342290 27.00 
34.444 27.02 
34.435 27.02 
34.634 27.03 
34.655 27.03 
34.74 27.04 
34.785 27.04 
34.845 27.05 
34.720 27.07 
34.743 27.10 
34-440 27.09 
34.500 27213 
34.467 27215 
34.505 27.214 
34.506 27.14 
34254 27215 
34.580 27.16 
34.640 27.19 
34.64% 27219 
34.635 27.19 
342650 27.23 
342740 27.26 
34.770 27.29 
34.68 27.29 
34.650 27.29 
342645 27.33 
34.560 27.35 
342630 27.36 
34.600 27.38 
34.64 27241 
34.656 27242 
34.690 27244 
34.835 27.46 
34.850 27.46 
34.975 27.48 
34.990 27.48 
34.963 27253 
34.88 27.55 
34.850 27.55 
34.855 27.56 
34.975 27.59 
34.98uU 27.59 
34.970 27.56Q* 
34.98 27.59 
342980 27.59 
34.970 27.68 
34293 27.69 
34.930 27.69 
34.990 27.71 
34-98 27.70 
34.980 27.70 
34.970 27.65 
34.97 27.72 
34-970 27272 
34.990 27.74% 
34.96 27.74 
342960 27.74 
34.970 27.74 


DIR HG 
00 a 
SEA 

CL/TR 


DYNDPTh 


00.000 


00.025 


00.049 


00.071 


00.108 


00.145 


00.177 


002206 


00.233 


00.283 


00.330 


00.374 


00.452 


00.519 


00.579 


00.633 


00.683 


00.731 


00.779 


eOSESSE SOS EEE EE 


T PER WIND-DIR 33 

x WIND-SPD 04 
WIND-FOR 

WEATHER X2 


SND VEL OXYG 


1488.6 
1488.6 
1488.7 
1486.5 
148661 
1486 06 
1486.7 
1485.0 
1484.3 
1482.7 
1481.0 
1477.9 
1477.0 
1473.7 
1474.2 
1472.0 
1470.4 
1471.9 
1472.4 
1472.8 
1475 02 
1462.7 
1464.8 
1464.8 
1464.9 
1465.2 
1467.8 
1469.8 
1468.7 
1469.1 
1471.5 
1475.61 
1471.5 
1471.64 
1471.3 
1471.9 
1474.5 
1474.5 
1475.7 
1475.9 
1476.8 
1479.9 
1480.0 
1484.2 
1484.6 
1486.3 
1487.2 
1488.3 
1485.4 
1485.3 
1478.6 
1478.8 
1477.7 
1478.8 
1479.0 
1479.8 
1480.4 
1481.5 
1481.6 
1481.5 
1481.1 
1482.5 
1482.6 
1480.8 
1479.9 
1478.9 
1476.3 
1477.9 
1476.5 
1477.1 
1477.2 
1477.5 
1481.0 
1481.6 
1484.3 
1485.0 
1483.5 
1480.9 
1479.9 
1460.2 
1482.6 
1482.9 


1483.9 
1483.8 
1481.6 
1480.7 
1480.7 
1482.5 
1483 66 
1483.6 
1484 64 
1484.0 
1484.0 
1485.0 
1484.9 
1484.9 
1485.5 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR o 
OURATION 00.7 
CRIG Oll 621 


P04 TOT P NOo2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 46 


$103 PH 


135 


REFID 31 86371 
CONSEC 0021 
LAT 44 32.3N 
LONG 046 04.2W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


09.2 


136 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 14 
HOUR 09.2 
DEPTH 
sto 00000 
oBs 00000 
OBS 90003 
OBS 00007 
OBS 00009 
STO 00910 
OBS oooll 
OBS 00013 
OBS 90019 
STD 90020 
OBS 90020 
OBS 00024 
OBS 00026 
OBS 00028 
STD 00030 
OBS 90030 
obs 00032 
OBS 00034 
oss 00036 
OBS 00038 
OBS 00040 
OBS 00041 
OBS 00045 
OBS 00047 
OBS 00049 
sto 00050 
OBS 00053 
OBS 00055 
OBS 00057 
OBS 00059 
ops 00006 
obs 90072 
STD 00075 
OBS 90078 
oBs 00089 
OBS 00095 
STO 00100 
OBS 00100 
OBS 00102 
OBS 00104 
obs 00108 
OBS 00110 
oBs 00114 
obs 00118 
STO 00125 
obs 00125 
STO 00150 
OBS 00150 
OBS 00163 
OBS 00167 
oss 00169 
OBS 00175 
obs 00180 
sto 00200 
OBS 00205 
OBS 00218 
OBS 00226 
STO 00250 
OBS 00251 
obs 00268 
oBs 00272 
OBS 00276 
OBS 00263 
oss 00289 
STO 00300 
OBS 00300 
OBS 00306 
OBS 00319 
OBS 00329 
OBS 00348 
OBS 00350 
OBS 00354 
OBS 00357 
OBS 00363 
oBs 00376 
OBS 00382 
STD 00400 
OBS 00403 
OBS 00447 
OBS 00454 
STD 00500 
OBS 00502 
OBS 00550 
STO 00600 
OBS 00601 
obs 00651 
STD 00700 
OBS 00700 
OBS 00750 
STO 00800 
obs 00801 
OBS 00850 
sto 00500 
OBS 00900 
OBS oo951 
STD 01000 
obs 01001 


BOTOP 03700 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


07.16 
07.16 
06.97 
cé.51 
06-36 
06.25 
05.99 
05.76 
05.70 
05.56 
95.44 
05.05 
04.44 
04.35 
04.13 
04.02 
03.42 
03.17 
02.18 
01.63 
01.31 
01.26 
02.63 
02.43 
02.45 
02.61 
03.45 
03.78 
04.34 
04.52 
06.13 
06.37 
06.27 
06.16 
05.68 
05.12 
04.96 
04.93 
04.87 
04.59 
04.48 
04.66 
04.64 
04.16 
04.26 
04.27 
04.19 
04.19 
04.42 
04.05 
04.40 
04.05 
04.41 
05.42 
05.51 
05.37 
05.51 
05.49 
05.49 
05.58 
0€.00 
06.05 
06.12 
05.59 
05.58 
05.58 
05.59 
07-14 
07.36 
06.88 
06.84 
06.71 
06.36 
06.30 
05.40 
05.16 
05.25 

5.26 
05.19 
04.78 
04.37 
04.35 
05.04 
04.90 
04.90 
04.71 
04.87 
04.87 
04.69 
04-62 
04.62 
04.53 
04.30 
04.30 
04.08 
04.05 
04.05 


1 
05 


AIn TEMP 10.2 
WET BULB 09.5 
BARCMETR 1029.8 


CLLUD T/A 
SAL SIGMA-T 
33.91 25.85 
33.007 25.85 
33.907 25.88 
32-92U 25.87 
22.965 25.92 
32.95 25492 
32.925 25294 
32-910 25.95 
33.044 26.07 
23.04 26.08 
33.035 26.09 
332050 26.15 
33.090 26225 
33.123 26.28 
33-12 26230 
33.120 26231 
33.130 26.38 
33-157 26242 
33.125 26248 
33.090 26.50 
332100 26.52 
332295 26.68 
332425 26.68 
33.450 26.72 
33.600 26.84 
33.62 26.84 
33.753 26.87 
33.805 26.88 
33.947 26.94 
34.2015 26.97 
34.285 26.99 
34.330 27.00 
34.31 27-00 
34.297 27.00 
34-25 27.02 
34-160 27.02 
34.16 27.03 
342155 27.04 
34-150 27.04 
34-135 27.06 
34.140 27.07 
34-15u 27.06 
34.137 27.05 
34.070 27.05 
34-15 27.11 
34.157 27.11 
34.17 27.13 
34-17C 27213 
34-285 27.20 
34-25u 27-21 
34.300 27-21 
34.265 27.22 
34.310 27.22 
34.48 27.24 
34.50< 27.24 
342490 27225 
34.510 27.25 
34.04 27.35 
342645 27.36 
34.705 27.39 
34.760 27.38 
34.760 27.38 
34.827 27-42 
34.740 27.42 
34.74 27-42 
34.745 27243 
34.765 27244 
35.027 27244 
35.07U 27.44 
34.970 27243 
34.974 27244 
342965 27.45 
342940 27-48 
34.950 27.50 
34.78 P 27-47Q* 
34.7TU 27.50 
34682 27.53 
34.830 27.53 
34-815 27.53 
34.785 27-55 
34.83 27-63 
34.835 27.64 
34.996 27.68 
34.99 27.70 
342996 27.70 
34.976 27.71 
34299 27.70 
34.990 27.70 
34.985 27.72 
34.99 27.73 
34.990 27.73 
34.990 27-74 
34.98 27-76 
34.980 27.76 
34.976 27.78 
34.97 27.78 
34.97 27.78 


See eeeeeseeeeee 


DIR HGT PER wWINO-OIR 
00 O x WIND-SPD 


SEA 
CL/TR 


OYNDPTH 


00.000 


00.021 


00.041 


00.060 


00.089 


00.118 


00.145 


00.170 


00.194 


00.240 


00.281 


00.317 


00.383 


00.440 
00.490 
00.538 
00.585 
00.630 


00.674 


WINO-FOR 
WEATHER 


SND VEL OXYG 


1477.1 
1477.1 
1476.4 
1474.5 
1474.0 
1473.5 
1472.5 
1471.6 
1471.6 
1471.0 
1470.5 
1469.0 
1460.6 
1466.3 
146544 
1464.9 
1462.4 
1461.4 
1457.1 
145426 
1453.3 
1453.3 
145926 
1458.8 
145961 
1459.9 
1463.7 
1465.2 
1467.3 
1468.7 
147567 
1476.9 
1476.5 
1476.1 
1474.3 
1472.0 
1471.4 
1471.3 
1471.0 
1469.9 
1469.5 
1470.3 
1470.2 
1468.2 
1468.9 
1468.9 
1469.0 
1469.0 
1470.3 
1468.8 
1470.4 
1469.0 
147026 
1475.3 
1475.8 
147544 
1476.2 
1476.7 
1476.7 
147764 
1479.2 
1479.5 
1480.0 
1477.8 
1478.0 
1478.0 
1478.2 
1484.9 
1486.0 
1484.3 
1484.1 
1483.7 
1482.3 
1482.2 


1477.7 
1478.4 
1478.5 
1478.9 
1477.3 
1476.4 
1476.4 
1480.2 
1480.5 
1480.5 
1480.5 
1482.0 
1482.0 
1482.1 
1482.7 
1482.7 
1483.1 
1483.0 
1483.0 
1482.9 
1483.6 
1483.6 


31 
04 


XL 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR oO 
DURATICN 00.4 
ORIG OlL 622 


PO4 TOT P NO2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 46 


$103 PH 


REFID 31 86371 
CONSEC 0022 
LAT 44 56.0N 
LONG 046 02.0W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


12.6 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 14 
HOUR 1206 
DEPTH 
STD 00000 
OBS 00001 
oBs 00005 
OBS 00009 
STO 00010 
obs 00011 
OBS 00017 
STD 00020 
OBS 00020 
OBS 00024 
STD 00030 
OBS 00034 
OBS 00036 
OBS 00038 
OBS 00040 
obs 00047 
OBS 00049 
STD 00050 
obs 00051 
OBS 00055 
OBS 00059 
OBS 00068 
obs 00070 
OBS 00074 
STO 00075 
OBS 00079 
OBS 00083 
obs 0008S 
OBS 00091 
STO 00100 
OBS 00100 
OBS 00102 
OBS 00110 
STO 00125 
obs 00125 
OBS 00129 
oBsS 00137 
STO 00150 
OBS 00150 
obs 00163 
OBS 00165 
OBS 00177 
OBS 00184 
OBS 00186 
OBS 00194 
STO 00200 
oss 00209 
OBS 00226 
STD 00250 
obs 00251 
OBS 002861 
OBS 00287 
STO 00300 
OBS 00306 
OBS 00354 
STD 00400 
obs 00403 
OBS 00451 
OBS 00460 
STD 00500 
OBS 00500 
OBS 00550 
STO 00600 
oBs 00601 
OBS 00651 
STD 00700 
obs 00700 
OBS 00750 
STD 00800 
OBS 00864 
STD 00900 
OBS 00900 
OBS 00951 
STO 01000 
obs 01001 
OBS 01024 


BOTOP 03554 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


05.10 
05.10 
05.14 
04.76 
04.73 
04.64 
04.40 
04.94 
05.16 
06.36 
03.62 
01.96 
01.39 
01.28 
01.47 
01.10 
01.32 
01.24 
01.16 
01.88 
01.30 
01.26 
01.52 
01.56 
01.80 
02.85 
03.13 
03.62 
03.59 
03.79 
02.61 
03.85 
04.64 
04.59 
04.55 
04.19 
04.89 
04.71 
04.70 
04.10 
03.83 
03.56 
04.31 
04.39 
05.35 
05.95 
0€.53 
06.34 
06.06 
06.05 
06.19 
06.03 
05.43 
05.17 
04.40 
04.38 
04.38 
04.42 
04.71 
04.73 
04.73 
04.44 
04.39 
04.39 
04.21 
04.16 
04.16 
04.06 
03.88 
03.87 
03.97 
03.97 
03.91 
03.92 
03.92 
02.86 


1 
05 


AIK TEMP OIR HG 
WET BULB 34 0 
BAKCMETR 1003.0 SEA 
CLLUD T/A CLATR 
SAL SIGMA-T OYNOPTH 
33-12 26.20 0C.000 
33-120 26220 
33-117 26.19 
33.110 26.23 
33-11 26223 00.018 
33.120 2625 
33-173 26232 
33-37 26242 00.035 
33-447 26.45 
33-8106 26.55 
33.29 26249 * 00.051 
334240 26.59 
332325 26.70 
33.434 26.79 
33-450 26.79 
33.465 26.83 
33.570 26.90 
33256 26.89 00.078 
33.545 26.89 
23-612 26.89 
332544 26.88 
332695 27.00 
32-740 27.02 
33.77¢ 27.04 
33.80 27.05 00.106 
33.950 27.08 
33.995 27.09 
34.090 27.12 
34.090 27.13 
34.16 27.16 00.130 
340160 27216 
342160 27.16 
34-297 27218 
34.29 27.18 00.153 
34.290 27.19 
34-310 27.24 
3464460 27.27 
34044 27-28 00.175 
342435 27.28 
34.40u 27.32 
34.396 27.34 
34-410 27.38 
340516 27.359 
34.500 27.37 
342646 27.37 
34.74 27.38 00.213 
34-850 27.39 
34.860 27242 
34.83 27243 00.249 
342830 27.43 
34-966 27.52 
342940 27.52 
34-82 27-51 00.282 
34.780 27.50 
34.776 27.58 
34.85 27.65 00.338 
34.850 27.65 
34-856 27.64 
34.935 27.68 
34.96 27.70 00.386 
342960 272-70 
342935 27.71 
34.95 27.73 00.432 
34.950 27.73 
34.930 27.73 
34.95 27.75 00.475 
34.950 27.75 
34.930 27.75 
34.93 27.76 00.517 
34.930 27.77 
34.95 27.77 00.560 
34.950 27.77 
34.935 27.77 
34.94 27.77 00.602 
34-94 27.77 
34.940 27.77 
SSeeeeseseveese 


T PER wIND-DIR 0O 

2 WIND-SPD 00 
wIND-FOR 

WEATHER X2 


TRACE DIR 
OURATIGN 


SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 
146° .9 
1469.0 
1469.2 
1467.7 
1467.5 
1467.2 
1466.4 
1468.9 
1469.5 
1475.4 
1463.4 
145622 
1453.9 
1453.5 
1454.4 
1452.9 
1454.1 
1453.8 
1453 4% 
1456.7 
1454.1 
1454.3 
1455.6 
1455.9 
1457.0 
1461.8 
1463.2 
1465.5 
1465.4 
1466.5 
1466 26 
1466.8 
1470.4 
147024 
1470.3 
1468.9 
1472.1 
1471.5 
1471.5 
1469.2 
1466.0 
1467.1 
1470.5 
1470.9 
1475.2 
1477.8 
1480.4 
1480.0 
1479.22 
1479 22 
1480.4 
1479.8 
1477.5 
1476.5 
1474.1 
1474.8 
1474.9 
1475.8 
1477.3 
1478.1 
1478.1 
1477.7 
1478.3 
1478.3 
1478.4 
1479.0 
1479.0 
1479 24 
1479.5 
1480.5 
1481.5 
1481.6 
1482.1 
1483.0 
1483.0 
1483.2 


INST STD RECORDER 


CRIG Qll 623 


TEN SQ 1306 
5S SQUARE 2 
2 SGUARE 46 
1 SQUARE 46 


137 


REFID 31 8371 
CONSEC 0023 
LAT 45 20.4N 
LONG 046 01.5W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


15.7 


138 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 14 
HOUR 15.7 
DEPTH 
STD 00000 
obs 00003 
STO 00010 
OBS oooll 
OBS 00015 
sTD 00020 
OBS 00020 
OBS 00026 
OBS 00028 
STD 00030 
OBS 00030 
OBS 00036 
OBS 00040 
OBS 00041 
STD 00050 
OBS 00051 
OBS 00070 
a) 00075 
OBS 00093 
STD 00100 
OBS 00108 
OBS 00118 
OBS 00121 
STO 00125 
OBS 00125 
OBS 00137 
OBS 00148 
STD 00150 
OBS 00152 
obs 00156 
OBS 00161 
OBS 00178 
OBS 00162 
OBS 00184 
OBS 00186 
OBS 00168 
obs 00190 
2) 00200 
OBS 00201 
obs 00209 
OBS 00220 
OBS 00228 
STD 00250 
obs 00251 
OBS 00253 
oBs 00276 
OBS 00279 
obs 00283 
oBs 00287 
STD 00300 
OBS 00300 
OBS 00350 
STD 00400 
ops 00401 
OBS 00451 
OBS 00491 
OBS 00494 
OBS 00498 
STD 00500 
OBS 00525 
OBS 00550 
STD 00600 
OBS 00601 
oss 00651 
STD 00700 
OBS 00700 
OBS 00750 
STO 00800 
ops 00801 
OBS 00850 
std 00900 
OBS 00900 
OBS 00951 
sto 01000 
OBS 01003 
oBs 01016 
OBS 01024 


BOTDP 03424 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


06.84 
06.84 
0€.75 
06.69 
06.43 
06.44 
06.45 
0€.59 
06.78 
08.19 
08.50 
04.82 
04.98 
05.46 
05.67 
05.68 
05.07 
04.83 
04.64 
05-12 
05.43 
05.40 
05.69 
05.76 
05.77 
06.22 
06.21 
06.35 
06.53 
06.70 
07.09 
06.50 
06.15 
06.06 
05.57 
05.51 
04.75 
04.52 
04.50 
04.51 
05.08 
04.46 
03.95 
03.92 
03.94 
04.57 
04.81 
04.87 
05.19 
05.05 
05.04 
04.66 
04.45 
04.44 
04.82 
04.76 
04.47 
04.46 
04.43 
04.19 
04.49 
04242 
04.42 
04.37 
04.30 
04.30 
04.18 
04.08 
04.08 
04.08 
03.9% 
03.94 
03.94 
03.87 
03.86 
03.83 
03.85 


1 
05 


AIk TEMP 13.5 


DIR HGT PER WIND-DIR 13 INST STD RECORDER 


WET BULB 12.5 SLO 2 WIND-SPD 03 TRACE OIR o 

BAKOMETR 1030.6 SEA WIND-FOR CURATIGN 00.4 

CLGUD T/A CL/TR WEATHER X2 ORIG O11 624 

SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG PO4 TOT P NO2 NO3 
33.58 26.34 00.000 1476.6 
33.5To 26234 1476.6 
33.59 26.37 00.017 1476.4 
33.596 26.38 1476.2 
332610 26242 1475.2 
33.60 26.41 00.033 1475.3 
33.600 26.41 147524 
33-800 26.56 1476.3 
34.150 26.80 1477.5 
34046 26.85 00.048 1483.4 
342540 26.86 1484.7 
342040 26.96 1469.6 
34.150 27.03 1470.5 
34.230 27.03 147226 
34.26 27-03 00-070 1473.6 
34.265 27.03 1473.7 
34-240 27.09 1471.4 
34021 27.09 00.096 1470.5 
34.197 27.10 1470.0 
34025 27.09 00.120 1472.1 
342294 27.09 1473.6 
34-318 27ell 1473.7 
34-410 27.15 1475.0 
3441 27.14 00.145 1475.4 
34-415 27214 1475.4 
342492 27.14 1477.5 
34.516 27.16 1477.7 
34.56 27218 00.168 1478.4 
34.615 27.20 1479 2 
342665 27-22 1480.0 
34.740 27222 1461.7 
342630 27.22 1479.5 
34.620 27.25 1478.2 
34.600 27.25 1477.8 
34-510 27.24 1475.8 
342490 27.23 1475.5 
34.420 27.27 1472.3 
34.43 27.30 00-211 1471.6 
342440 27.31 1471.5 
342490 27.35 1471.7 
34.600 27.37 1414.4 
342490 27235 1471.9 
34.50 27242 00.248 1470.1 
34.500 27242 1470.0 
342490 27.41 1470.1 
342636 27245 1473.3 
34.677 27.46 1414.4 
34-740 27-51 1474.8 
34.770 27249 1476.2 
34.81 27.54 00.281 1475.9 
34.815 27255 1475.9 
34.800 27.58 1475.1 
34.84 27263 00.336 1475.1 
34-840 27.63 147561 
34-976 27.69 1477.7 
34.960 27.69 1478.1 
342935 27.71 1476.9 
342930 27.70 1476.9 
34.93 27.70 00.384 1476.8 
34-900 27.71 147622 
34.970 27.73 1477.9 
34.97 27.74% 00.428 1478.5 
34.970 27.74 1478.5 
34-970 27.74 1479.1 
34.97 27.75 00.471 147966 
34.973 27.75 1479.6 
34.975 27.77 1480.0 
34-96 27.77 00.513 1480.4 
34.960 27.77 1480.4 
34.976 27.78 1481.2 
34.95 27.77 00.555 1461.4 
34-950 27.77 1481.4 
34.960 27.78 1482.3 
34296 27.79 00.597 1482.8 
342965 27.79 1482.8 
34.950 27.79 1482.9 
34-960 27.79 1483.1 
SSSCCSSSOSSS ESE 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 56 


$103 PH 


REFID 31 8371 
CONSEC 0024 
tat 45 35.2N 
LONG 046 27.0W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


19.2 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


VEAR 1974 
MONTH 06 
OaY 14 
HOUR 1922 
DEPTH 
sto 00000 
oBs 00001 
obs 00007 
oBs 00009 
sto 00010 
OBS 00011 
STO 00020 
OBS 00020 
OBS 00022 
oss 00024 
OBS 00026 
STO 00030 
oB8s 00030 
OBS 90034 
obs 00036 
OBS 00038 
OBS 90045 
OBS 00049 
STO 00050 
oss 00053 
ut) 00075 
obs 0007o 
OBS 00078 
oBs 00081 
oBs 00083 
OBS 00089 
oBs 00091 
OBS 00093 
OBS 00097 
obs 00099 
STO 00100 
OBS 00100 
oss 00110 
sto 00125 
obBs 00125 
sto 90150 
obs 00150 
OBS 00156 
obs 00161 
obs 00165 
OBS ooi71 
oss 00175 
oes 00178 
oBs 00196 
oes 00199 
STO 00200 
obs 00213 
oBs 00222 
obs 00226 
$To 00250 
obs 00251 
oss 00276 
STO 00300 
oBs 00302 
OBS 00350 
sto 00400 
obs 00401 
oss 00451 
STO 00500 
oes 00515 
oBs 00550 
STD 00600 
oBs 00601 
obs 00651 
STO 00700 
obs 00700 
obs 00750 
STO 00800 
oBs 00801 
obs 00850 
STO 00900 
obs 00900 
oes 00953 
sto 01000 
oBs 01001 
obs 01020 


BOTOP 03044 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


03.77 
03.77 
03.55 
03.10 
03.08 
03-01 
02.79 
02.74 
02.61 
01.37 
0C.65 
00.18 
00.16 
00.46 
00.73 
01.17 
01.77 
O1.14 
01-10 
00.91 
01.52 
01.53 
01.54 
02.28 
02.46 
03.20 
03.65 
03.72 
04.74 
04.88 
05.C8 
05-23 
05.27 
032.79 
02.75 
03.90 
03.90 
03.66 
04.04 
02.62 
03.69 
03.49 
03.25 
03.40 
03.20 
03.19 
C2.70 
02.72 
02.93 
03.08 
03.09 
03.35 
03.59 
03.62 
04.06 
04.03 
04.03 
03.92 
03.9% 
03.95 
03.97 
03.90 
03.90 
03.87 
03.85 
03.85 
03.81 
03.74 
03.74 
03.78 
03.69 
03-69 
03.76 
03.79 
03.79 
03.77 


1 
05 


AIR TEMP 13.4 DIR HGT PER WIND=DIR 00 INST STD RECORDER 
WET BULB 12.6 3170) 2 WIND-SPD 00 TRACE DIR ) 
BARCMETR 1030.8 SEA WIND-FOR DURATION 00.4 
CLuUD T/A CL/TR WEATHER XL ORIG O11 625 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG P04 TOTP NOZ NOZ 
33-16 26.37 00.000 1463.4 
33.150 26.37 1463 24 
33.117 26.36 1462.5 
33-100 26.38 1460.6 
33.10 26.39 00.017 1460.5 
33.115 26.40 1460.3 
33.12 26.43 00.033 1459.5 
33.12u 26.43 1459.3 
33.12 26.44 1458.7 
33.225 26 262. 1453.4 
33.315 26.73 1450.4 
33.56 26.96 00.046 1448.6 
33.58> 26.98 1448.6 
33.667 27.03 1450.1 
33.710 27.05 1451.4 
33.735 27.04 1453.5 
33.790 27204 1456.3 
33.750 27.05 1453.5 
33.75 27.06 00.068 1453.4 
33.782 27.09 1452.6 
33.94 27.18 00.091 1455.9 
33.943 27.18 1456.0 
33.95u 27.19 1456.1 
34.118 27.27 1459.6 
34.155 27.28 1460.5 
34.295 27.33 1464.0 
34.416 27.37 1466.1 
34.410 27.37 1466.4 
34.537 27.36 1470.5 
34.555 27.36 1471.6 
34.59 27.36 00.112 1472.4 
34.610 27.36 1473.61 
34.610 27.36 1473.4 
34.44 27.38 00.130 1467.3 
34.432 27.38 1467.1 
34.50 27242 00.148 1468.2 
34.500 27242 1468.2 
34.510 27.245 1467.3 
34.560 27245 1469.1 
34.487 27244 1467.3 
34.510 27.45 1467.7 
34.500 27.46 1466.9 
34.510 27.50 1466.0 
34.61u 27.56 1467.0 
34.590 27.56 1466.2 
34.59 27.56 00.178 1466.2 
34.55> 27.58 1464.2 
34.580 27.60 1464.5 
34.620 27.61 1465.5 
34.63 27.61 00.205 1466.6 
34.635 27.61 1466.6 
34.750 27.67 1468.3 
34.78 27.67 00.229 1469.8 
34.780 27.67 1469.9 
34.840 27.67 1472.7 
34.86 27.69 00.274 1473.4 
34. 860 27.65 1473.4 
34.850 27.70 1473.8 
34.84 27.69 00.320 1474.6 
34.840 27.69 1474.9 
34.850 27.69 1475.6 
34.85 27.70 00.366 1476.1 
34.850 27.70 1476.2 
34.845 27.70 1476.8 
34.85 27.70 00.412 1477.6 
34.85u 27.70 1477.6 
34.845 27.70 1478.2 
34.84 27.71 00.459 1478.8 
34.840 27.71 1478.8 
34.866 27.72 1479.8 
34.85 27.72 00.506 1480.2 
34.85U 27.72 1480.2 
34.952 27.80 1481.6 
34.94 27.78 00.550 1482.4 
34.940 27.78 1462.5 
34.940 27.78 1482.7 
Seeeeesesesesee 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 56 


$103 PH 


139 


REFID 31 6371 
CONSEC 0025 
LAT 45 45.0N 
LONG 046 52.1W 


CASTNUM/T IME 


22.0 


140 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 14 
HOUR 22.0 
LVLTYP DEPTH 
std 00000 
OBS 00003 
OBS 00009 
STO 00010 
OBS 00011 
STD 00020 
OBS 00020 
OBS 00028 
STD 00030 
OBS 00032 
OBS 00034 
OBS 00038 
obs 00049 
sto 00050 
OBS 00051 
OBS 00053 
OBS 00059 
STD 00075 
OBS 00076 
STO 00100 
obs 00100 
sto 00125 
OBS 00125 
STD 00150 
OBS 00150 
OBS 00175 
OBS 00194 
STD 00200 
OBS 00201 
OBS 00226 
STO 00250 
OBS 00255 
obs 00279 
STO 00300 
OBS 00300 
OBS 00338 
OBS 00350 
STO 00400 
OBS 00401 
OBS 00451 
STD 00500 
OBS 00500 
OBS 00550 
STO 00600 
OBS 00609 
OBS 00651 
STD 00700 
OBS 00700 
OBS 00750 
SsTo 00800 
OBS 00803 
OBS 00850 
STO 00900 
OBS 00900 
obs 00953 
STO 01000 
oBs 01001 
OBS 01022 
OBS 01024 


BOTOP 01922 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


04.21 
04.21 
04.06 
04.06 
04.06 
04.03 
04.02 
03.96 
03.85 
03.64 
03.44 
01.96 
01.27 
01.27 
01.28 
01.32 
01.78 
02.01 
02.03 
02.60 
02-62 
02.87 
02.88 
03.28 
03.29 
03.56 
03.98 
04.00 
04.00 
04.07 
04.19 
04.21 
C4230 
04220 
04-20 
03.87 
04.06 
04.11 
04.11 
04.00 
04.02 
04.02 
03.50 
04.02 
04.05 
04.24 
04.12 
04.12 
04.15 
04.10 
04.10 
04.13 
03.96 
03.96 
03.89 
03.79 
03.79 
03.73 
03.74 


1 
05 


AlIk TEMP 10.2 DIR HG 
WET BULB 09.9 00 Oo 
BAKOMETR 1030.9 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA=T DYNDPTH 
33.26 26240 00.000 
332260 26240 
33.242 20-41 
33.25 26.41 00.016 
33.255 26.42 
33.26 26.43 00.033 
332265 26.43 
33.260 26.43 
33.26 26.44 00.049 
332255 26.46 
33.250 26647 
33.57< 26.85 
33.763 27206 
33.78 27.07 00.075 
33.810 27.09 
33.800 27.09 
332945 27.17 
34.08 27-26 00.097 
34.087 27226 
34-26 27.35 00.117 
34.265 27.35 
34.40 27244 00.135 
342400 27244 
34249 27.48 00.151 
34.495 27-48 
342610 27.54 
34.656 27.53 
34.67 27.54 00.181 
34.673 27.55 
34.750 27-60 
34.77 27.61 00.208 
34.780 27.61 
34.830 27.64 
34.85 27.66 00.233 
34.847 27.66 
34-830 27.69 
34.84u 27.67 
34.85 27.68 00.279 
34.850 27.68 
34-850 27.69 
34.83 27.67 00.327 
34.830 27267 
34.850 27.70 
34.92 27.74 00.372 
342930 27.75 
34.952 27.75 
34.95 27.76 00.414 
34.95u 27.76 
34.96u 27.76 
34.96 27.77 00.456 
34.960 27.77 
34.980 27.78 
34296 27.78 00.498 
34.960 27.78 
34.95 27.78 
34.94 27.78 00.539 
34.940 27.78 
34.930 27.78 
35.180 27.98 
Seance eeeseces 


T PER WIND-OIR 11 

x WIND-SPD 04 
WIND-FOR 

WEATHER XL 


SNO VEL OXYG PO4 


1465.4 
1465.5 
1464.9 
1464.9 
1464.9 
1465.0 
1465.0 
1464.8 
1464.4 
1463.5 
1462.7 
1456.8 
1454.1 
1454.2 
1454.3 
1454.5 
1456.8 
1458.3 
1458.4 
1461.5 
1461.6 
1463.3 
1463.3 
1465.6 
1465.6 
1467.4 
1469.5 
1469.7 
1469.7 
1470.5 
1471.5 
1471.6 
1472.5 
1472.5 
147224 
1471.7 
1472.7 
1473.7 
1473.7 
1474.1 
1475.0 
1475.0 
1475.3 
1476.7 
1477.0 
1478.5 
1478.9 
1478.9 
1479.8 
1480.4 
1480.5 
1481.4 
1481.5 
1481.5 
1482.1 
1482.5 
1482.5 
1482.6 
1483.0 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR i) 
OURATION 00.4 
ORIG O11 626 


TOT P NO2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 56 


$103 PH 


REFIO .31 8371 
CONSEC 0026 
LAT 45 56.0N 
LONG 047 14.0W 


CASTNUM/ TIME 


00.7 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 15 
HOUR 00.7 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00003 
OBS 00005 
STD 00010 
OBS oooll 
sTD 00020 
OBS 00020 
OBS 00026 
sTO 00030 
OBS 00030 
OBS 00032 
obs 00036 
OBS 00047 
STD 00050 
OBS 00051 
sto 00075 
OBS 00076 
OBS 00091 
OBS 00095 
OBS 00099 
sto 00100 
OBS 00100 
OBS 00106 
OBS 00114 
i) 00125 
ops 00125 
STO 00150 
OBS 00150 
OBS oo171 
OBS 00177 
STD 00200 
OBS 00201 
OBS 00226 
STD 00250 
OBS 00251 
OBS 00262 
OBS 00270 
OBS 00276 
STD 00300 
OBS 00300 
sTO 00400 
OBS 00407 
OBS 00451 
STD 00500 
OBS 00500 
BS 00550 
STD co600 
OBS 00601 
OBS 00651 
sto 00700 
OBS 00702 
OBS 00750 
sto 00800 
obs 00801 
OBS 00850 
STO 00900 
OBS 00900 
obs 00972 
STD 01000 
OBS 01001 
OBS 01041 


BOTDP 01760 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


03.28 
03.26 
02.90 
02.73 
02.69 
02.71 
02.71 
02.45 
01.59 
01.62 
oc.91 
00.05 
- 0.43 
- 0.41 
- 0.39 
00.09 
00.13 
00.96 
01.55 
01.84 
02.28 
02.63 
03.61 
04.14 
04.30 
04.31 
04.53 
04.54 
04.37 
04.40 
C4. 60 
04.82 
04.90 
04.54 
04.53 
04.51 
04.26 
04.18 
03.92 
03.51 
04.20 
04.21 
04.21 
04.08 
04.08 
04.01 
03.94 
03.94 
03.68 
03.87 
03.87 
03.74 
03.72 
03.72 
03.69 
03.71 
02.71 
03.67 
03.€0 
03.60 
03.60 


1 
05 


AlIn TEMP 08.5 


DIR HGT PER WIND-DIR 00 


WET BULB 08.0 oo Oo 
BAnCMETR 1031.5 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 

33-10 26.37 00.000 

332102 20.37 

33.05 26236 

33-11 26242 00.016 

33-117 26443 

33-12 26043 00.033 

33.120 26 043 

33e1le 26.45 

33.25 26.60 00.048 

33.26 26.61 

332257 26.67 

332460 20.88 

33.60u 27.02 

33-60 27.02 00.073 

33.600 27.02 

33.84 27.19 00.097 

33.800 27-20 

34.127 27.37 

34-266 27244 

34-310 27.45 

34.35 27645 00.116 

34.390 27.45 

34.525 27245 

34.585 27.46 

34.62 27-47 00.132 

342620 27.47 

24.76 27.51 00.147 

34.760 27-51 

34.697 27.53 

34-737 27.55 

34.83 27.56 00.176 

34-830 27.58 

34.835 27.58 

34.84 27.63 00.202 

342845 27.63 

342830 27.62 

34.79< 27-61 

34.760 27-61 

34.76 27.63 00.227 

34.760 27.63 

34.84 27.66 00.276 

34.840 27.66 

34.860 27.607 

34.86 27.68 00.324 

34.855 27.68 

34.850 27.69 

34.86 27.70 00.370 

34-860 27.70 

34-85u 27.70 

34.86 27.71 00.416 

34-860 27.71 

34.850 27.72 

34.85 27.72 00.462 

34.850 27.72 

34.850 27.72 

34.86 27.73 00.508 

34.866 27.73 

34.660 27.73 

34.86 27.73 00.554 

34.855 27.73 

34.860 27.74 

eeseeeeeeeseeee 


x wIND-SPD 00 
wWIND-FOR 
WEATHER X4 


SND VEL OXYG PO4 


1461.2 
1461.3 
1459.6 
145S.0 
1458.5 
1459.1 
1459.1 
1458.1 
1450.3 
1455.6 
1451.5 
1448.0 
144622 
1446.3 
1446.4 
1449.3 
1449.6 
1453.9 
1456.8 
1458.2 
1460.3 
1461.8 
1467.2 
1468.8 
1469.7 
1469.7 
1472.9 
1472.9 
1470.8 
1471.3 
1473.3 
1473 «4 
1474.1 
1473.0 
1473.0 
147361 
147261 
147129 
1471.21 
1471.1 
1474.1 
147402 
1475.0 
1475.2 
1475.3 
1475.8 
1476.3 
1476.3 
1476.9 
1477.7 
1477.7 
1478.0 
1478.7 
1478.7 
1479.4 
1480.3 
1480.3 
1481.4 
1481.5 
1481.6 
1482.2 


INST STO RECORDER 
TRACE DIR 1?) 
OURATION 00.4 
CRIG O11 627 


utehe Le NO2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 57 


$103 PH 


141 


REFID 31 8371 
CONSEC 0027 
LAT 46 01.5N 
LONG 047 23.9W 


CASTNUM/TIME 


02.7 


142 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 15 
HOUR 02.7 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00003 
sto 00010 
OBS 00011 
STD 00020 
OBS 00020 
STD 00030 
OBS 00034 
OBS 00041 
OBS 00049 
sto 00050 
obs 00051 
OBS 00055 
OBS 00057 
OBS 00059 
OBS 00060 
OBS 00064 
OBS 00068 
STD 00075 
OBS 00076 
OBS 00079 
sto 00100 
obs 00100 
STO 00125 
OBS 00127 
STO 00150 
OBS 00150 
obs 00175 
STD 00200 
OBS 00201 
OBS 00228 
sto 00250 
OBS 00251 
OBS 00276 
STO 00300 
OBS 00302 
OBS 00384 
STO 00400 
OBS 00413 
OBS 00451 
OBS 00462 
OBS 00491 
STO 00500 
OBS 00500 
OBS 00550 
STD 00600 
OBS 00622 
OBS 00651 
sto 00700 
OBS 00700 
OBS 00750 
STD 00800 
obs 00801 
OBS 00852 
STO 00900 
OBS 00900 
OBS 00951 
STO 01000 
OBS 01001 
OBS 01020 


BOTDP 01345 


SHI 
DAT 
ARE 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


02.76 
02.76 
02.56 
02.51 
02.22 
02.19 
01.99 
01.91 
01.79 
00.44 
00.42 
00.39 
00.52 

0.52 

0.69 

0.63 

0.38 

0.45 

0.25 

0.16 
00.25 
00.54 
00.55 
0c.97 
01.02 
01.55 
01.56 
01.81 
01.94 
01.95 
02.06 
02.39 
02.40 
02.56 
02.67 
02.68 
03.13 
03.23 
03.31 
03.49 
03.52 
03.71 
03.74 
03.74 
03.77 
03.84 
03.85 
03.85 
03.79 
03.79 
03.76 
02.73 
03.73 
03.70 
03.65 
03.65 
032.62 
03.60 
03.60 
03.60 


1 


AIk TEMP 06.6 
WET BULB 06.6 


DIR HG 
00 O 


BAROMETR 1030.8 SEA 
CLCUD T/A CL/TR 

SAL SIGMA-T DYNDPTH 
33.25 26.53 00.000 
33.250 26253 
33.21 26252 00.015 
33.21< 26.52 

33.25 26.58 00.030 
33-257 26.58 
33.30 26.63 00.045 
332340 26.67 
33.455 26.77 

33.457 26.86 

33.46 26.86 00.071 
33.460 26.87 
332460 26.86 
33.470 26.92 
33.597 27.03 
33-600 27.03 
33.610 27.02 

334737 27.13 
33.78 27.15 00.097 
33.780 27.15 

33.796 27214 
34.00 27.29 0C.119 
34.010 27-30 
34-12 27.37 00.137 
34-140 27.37 
34.31 27.47 00.154 
34.310 27.47 
34.405 27.53 
34.41 27.52 00.184 
34-410 27252 
34.483 27.57 
34.59 27.63 00.211 
34.590 27.63 
342625 27265 

34.65 27.66 00.235 
34.650 27.66 
34.750 27.70 
34.75 27.65 00.280 
34.760 27.69 
34.785 27.69 
34.785 27.65 
342830 27.70 

34.83 27.70 00.325 
34.830 27.70 
34.840 27.70 
34.84 27.70 00.370 
34.845 27.70 

342840 27.70 

34.84 27.70 00.417 
34.840 27.70 
34.840 27.71 

34.84 27.71 00.463 
34.840 27.71 
34.840 27.71 
34.84 27.72 00.510 
34-840 27.72 
34.845 27.72 
34.85 27.73 00.556 
34.850 27.73 
34-850 27.73 

steeeeeeeseseee 


T PER WIND-DIR 08 INST STD RECORDER 
x WIND-SPD 04 TRACE DIR oO 
WIND-FOR DURATION 00.4 


WEATHER X4 ORIG O11 628 


SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 


1459.2 
1459.3 
1458.4 
1458.2 
1457.1 
1457.1 
1456.4 
1456 22 
1455.5 
1450.0 
1449.9 
1449.8 
1450.4 
1445.7 
1445.1 
1445.4 
1446.7 
1446.6 
1447.7 
1448.1 
1450.1 
1452.0 
1452.1 
1454.5 
1454.8 
1457.8 
1457.9 
1459.5 
1460.5 
1460.6 
1461.6 
1463.5 
1463.6 
1464.7 
1465.6 
1465.7 
1469.2 
1469.9 
1470.4 
1471.8 
1472.2 
1473.5 
1473.8 
1473.8 
1474.7 
147565 
1476.3 
1476.8 ® 
1477.3 
1477.3 
1478.0 
1478.7 
1478.8 
1479.5 
1480.1 
1480.1 
1480.8 
1481.5 
1481.5 
1481.9 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 67 


$103 PH 


REFID 31 8371 
CONSEC 0028 
LAT 46 06.0N 


LONG 047 34.0W 


CASTNUM/TIME 


04.5 


REFIO 31 
CONSEC 0029 
LAT 46 10.0N 
LONG 047 39.0W 


8371 


CASTNUM/T IME 


05.3 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


VEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 15 
HOUR 04.5 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00003 
OBS 00005 
OBS 00009 
sTD 00010 
OBS 00013 
sTO 00020 
OBS 00020 
STO 00030 
OBS 00030 
STD 00050 
OBS 00051 
OBS 00055 
OBS 00057 
STO 00075 
OBS 00076 
OBS 00079 
OBS 00087 
STO 00100 
OBS 00100 
STO 00125 
OBS 00125 
std 00150 
OBS 00150 
OBS 00175 
STO 00200 
OBS 00201 
OBS 00226 
STD 00250 
OBS 00251 
oes 00276 
STO 00300 
OBS 00300 
OBS 00350 
OBS 00361 
YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 15 
HOUR 05-3 
LVLTYP OEPTH 
STO 00000 
OBS 00001 
OBS 00003 
OBS 00009 
STO 00010 
OBS oooll 
OBS 00017 
sTD 00020 
OBS 00020 
OBS 00022 
OBS 00026 
STO 00030 
OBS 90030 
STD 00050 
OBS 00051 
OBS 00055 
STD 00075 
obs 00076 
STO 00100 
OBS 00100 
OBS 00112 
OBS 00121 
sTD 00125 
OBS 00125 
STD 00150 
OBS 00150 
OBS 00175 
sTD 00200 
obs 00201 
OBS 00203 


BOTOP 00365 


SHI 


P EV 


DATA USE 
AREA 


TEMP 


02.19 
03.19 
03.17 
02.25 
02.20 
01.94 
01.93 
01.93 
01.83 
01.82 
01-46 
01.43 
00.06 

0.34 

1.23 

1.27 

1.38 

1.C8 

0.98 

C.97 

0.24 

0.22 
00.35 
00.36 
00.83 
01.13 
01.15 
01.47 
01.64 
01.65 
01.82 
01.99 
02.00 
02.22 
02.33 


1 
05 


BOTOP 00212 


SHI 
OAT 
ARE 


Vo OOo oo DO 0 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


02.51 
02.51 
02.59 
01.54 
01.52 
01.46 
01.42 
00.88 
00.64 
0c.03 
1.16 
1.42 
1.45 
1.65 
1.66 
1.68 
1.61 
1.60 
1.37 
1.35 
1ell 
0.25 
0.22 
0.22 
0.07 
0.07 
0c.07 
00.10 
00.15 
00.21 


1 
05 


AIR TEMP 05.5 OIR HG 
WET BULB 05.5 00 Oo 
BAROMETR 1031.1 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA=T DYNDPTH 
32.78 26012 00.000 
32-760 26.12 
322780 26.12 
32-710 26.14 
32.72 26.15 0c.019 
32.760 26622 
32.90 26232 00.037 
32.910 26.33 
33.04 26044 00.053 
33.050 26.45 
33.09 26250 00.085 
33.090 26.51 
33.090 26.58 
33.276 26.75 
33.35 26.87 00.119 
33239Q 26.88 
33.400 26.89 
33-450 26.92 
33.58 27.02 00.146 
33-550 27.03 
33.82 27.18 00.171 
33.820 27.19 
33.95 27226 00.192 
33.950 27.26 
34-145 27.39 
34.15 27.38 00.230 
34.166 27.38 
34.297 27.47 
34.29 27245 00.264 
342290 27245 
34-410 27.53 
34-42 27.53 00.295 
34.42 27.53 
34490 27.57 
34-505 27.57 
Cee HERS EERES EOE 
Aln TEMP 05.0 OIR HG 
WET BULB 05.0 00 Oo 
BAROMETR 1031.0 SEA 
CLLUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 
32.71 26.12 00.000 
32-710 26212 
32.706 20612 
32.68 26.17 
32209 20.18 0c.019 
32.707 26.220 
32-77% 26225 
32.77 26428 00.037 
32.770 26230 
32-740 260.30 
33.937 26.55 
33.09 26264 00.052 
33.9935 26.64 
33226 26.78 00.079 
33.266 26.78 
33-250 26.78 
33239 26289 0C.110 
33.393 26.89 
33046 26.94 00.138 
33047 26.95 
332605 27.05 
33-820 2721S 
33.61 27218 00.164 
33.805 27.17 
33.82 27.18 00.186 
33-520 27218 
33.900 27.24 
33.92 27225 90.229 
33.930 27226 
332945 27226 
SOHO EKESOSSEEEE 


T PER WIND-OIR 11 
x WIND-SPD 09 
WIND-FOR 

WEATHER 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR ) 
DURATICN 00.2 


x4 ORIG O11 629 


SNO VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 
1460.4 
1460.5 
1460 4 
1456 24 
1456 02 
145562 
145524 
145524 
1455.3 
145503 
1454.61 
145420 
1447.8 
1446 3 
1442.6 
1442 4 
1442.0 
1443 06 
1444.64 
1444.5 
1448.6 
1448.7 
1451-9 
1452.0 
1454.8 
1456.5 
1456.7 
1458.7 
1459.8 
1459.9 
1461.2 
1462 24 
1462 4 
1464.3 
1465.0 


INST STO RECORDER 
TRACE DIR te) 
DURATION 00.1 
CRIG O11 630 


T PER WINO-OIR 11 
x WINC-SPD 09 
WIND-FOR 


WEATHER X4 


SND VEL OXYG POG TOT P no2 NO3 
1457.4 
1457 04 
145724 
145362 
1453 1 
1452.9 
145229 
1450.5 
1449.5 
1446.7 
1441.6 
144025 
1440 24 
1440.0 


-1440.0 


1439.9 
1440.8 
1440.9 
1442.5 
1442.6 
1444.1 
1448.5 
1448.7 
1448.7 
1449.8 
1449.8 
1451.0 
1451.5 
1451.8 
145261 


$103 


$103 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 67 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 67 


PH 


143 


REFID 31 8371 
CONSEC 0030 
LAT 46 11.2N 


LONG 047 42. 8W 


CASTNUM/TIME 


06.7 


REFID 31 
CONSEC 0031 
LAT 46 15.8N 
LONG 047 52.2W 


8371 


CASTNUM/ TIME 


07.5 


REFID 31 
CONSEC 
LAT 
LONG 


8371 
0032 
46 18.2N 
047 56.1W 


CASTNUM/TIME 


08.0 


144 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 15 
HOUR 06.7 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00005 
STD 00010 
OBS 00011 
STO 00020 
OBS 00020 
OBS 00022 
sto 00030 
OBS 00030 
obs 00038 
OBS 00040 
STD 00050 
obs 00051 
OBS 00059 
STD 00075 
OBS 00076 
STD 00100 
OBS 00100 
STD 00125 
OBS 00125 
STD 00150 
OBS 00150 
OBS 00169 
YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 15 
HOUR 07.5 
LVLTYP DEPTH 
sto 00000 
OBS 00000 
OBS 00001 
OBS 00003 
OBS 00005 
STO 00010 
OBS oooll 
OBS 00015 
OBS 00019 
STO 00020 
OBS 00020 
STD 00030 
OBS 00030 
OBS 00032 
OBS 00034 
OBS 00038 
STD 00050 
OBS 00051 
sto 00075 
OBS 00076 
OBS 00097 
STD 00100 
OBS 00104 
STD 00125 
OBS 00125 
OBS 00129 
YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 15 
HOUR 06.0 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00001 
STD 00010 
OBS 00011 
OBS 00015 
OBS 00019 
sto 00020 
OBS 00020 
OBS 00022 
OBS 00026 
STD 00030 
OBS 00030 
OBS 00034 
OBS 00038 
STO 00050 
OBS 00051 
obs 00055 
sto 00075 
oBs 00076 
sTO 00100 
obs 00100 
OBS 00116 


BOTOP 00184 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


02.27 
02.27 
01.86 
01.76 
01.61 
01.48 
01.13 
0.22 
0.29 
0.84 
1.22 
1.62 
1.65 
1.72 
1.70 
1.70 
1.57 
1.56 
1.07 
1.06 
0.58 
0.58 
0.56 


1 
05 


BOTOP 00137 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


02.57 
02.57 
02.61 
01.88 
01.75 
01.83 
01.85 
01.88 
00.80 
00.68 
00.58 
0.21 
0.23 
0.27 
0.68 
1.07 
1.67 
1.72 
1.63 
1.63 
1.60 
1.44 
1.24 
1.13 
1.13 
1.13 


COV (Vat Vass Ver Pt Pe eT Pea Pet SVT | 


1 
05 


BCTOP 00124 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


02.90 
02.90 
02.76 
Oz.72 
02.59 
02.18 
02.16 
02.18 
02.09 
01.52 
01.34 
01.32 
01.19 
0C.54 
0.35 
0.€0 
1.26 
1.74 
1.75 
1.68 
1.67 
1.31 


Te 


ub 
05 


AUR TEMP 04.5 DIR HGT PER WIND-DIR 11 INST STD RECORDER 
WET BULB 04.5 00 0 x WIND-SPD 09 TRACE DIR oO 
BAROMETR 1031.0 SEA WIND-FOR DURATION 00.1 
CLLUD T/A CL/TR WEATHER X4 CRIG OLL 631 
SAL SIGMA-T OYNOPTH SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 
32-70 26.13 00.000 1456.3 
32.700 26.13 1456.4 
32.69 26.15 OC.019 1454.6 
32.685 26.16 1454.2 
32.71 26.19 00.037 1453.7 
32-710 26220 1453-2 
322667 26.19 1451.6 
32.90 26.44 00.055 1445.8 
32.910 26.46 1445 .6 
33.035 26.58 1443.3 
33.095 26.64 1441.6 
33.25 26.77 00.083 1440.1 
332255 26.78 1440.0 
332260 26.719 1439.8 
33.35 26.86 00.114 1440.3 
332360 26.87 1440.3 
33.45 26.93 00.143 1441.5 
33.450 26.94 1441.5 
33.62 27.06 00.170 1444.5 
33-620 27.06 1444.5 
33.73 27.13 00.194 1447.3 
33.735 27.13 1447.3 
33.738 27213 1447.8 
SEECEEE SOSEEE SE 
AIK TEMP DIR HGT PER WIND-DIR 95 INST STD RECORDER 
WET BULB 00 0 x WIND-SPD 08 TRACE DIR 
BAROMETR 1031.0 SEA WINOD-FOR DURATION 00. 
CLCUD T/A CL/TR WEATHER X4 ORIG O11 632 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 
32.75 26615 00.000 3457.7 
32.753 26.15 1457.7 
32.780 26.17 1457.29 
32-735 26.19 1454.7 
32.71lu 26.18 1454.1 
32.77 26222 00.018 1454.6 
32-760 26223 1454.7 
32.790 26.23 1455.0 
32-870 26.37 1450 23 
32289 26.39 00.036 1449.8 
32.900 26-41 1449 64 
33.00 26.53 00.051 1446.0 
33.007 26.53 1446.0 
33.000 26.53 1445.8 
33.055 26.59 1444.0 
33-100 26.64% 1442.3 
33.23 26.76 00.060 1439.38 
33.240 26.77 1439.7 
33-26 26.78 00.112 1440.5 
33-26u 26.78 1440.5 
33239 26.89 144122 
33242 26.90 00.142 1442.0 
33.450 26.93 1443.1 
33046 26.93 00.170 1444.0 
334465 26.94 1444.0 
33246u 26.93 1444.0 
RERSSESSEESEE ES 
AlIn TEMP 04.8 DIR HGT PER WIND-DIR 0O INST STD RECORDER 
wey BULB 04.7 oo Oo x WIND-SPD 00 TRACE DIR 1) 
BAKCMETR 1031.0 SEA WIND-FOR DURATION 00.1 
CLLUD T/A CL/TR WEATHER X4 ORIG O11 633 
SAL SIGMA-T OYNOPTH SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NQ3 
32289 26223 00.000 1459.3 
32.890 26223 145923 
32267 26223 00.018 1458.8 
32.874 26.23 1458.7 
32.075 26.25 1458.2 
320d6u 26.28 1456.5 
322.58 26.28 00.03 1456.5 
32.68u 26.28 1456.5 
320677 26.25 1456.1 
32.675 26.33 1453.7 
32-92 26236 00.053 1453.0 
32.925 26.38 1452.9 
32.905 26.37 1452.4 
32652 26442 1449.5 
33.02 26.54 00.084 1445.5 
33.027 26.56 1444.6 
33-0960 20.61 1441.7 
33.25 26.78 00.115 1440.0 
33.255 26.78 1440.0 
33.35 26.86 00.150 1440.8 
33236 26.87 1440.9 
33-45% 26.54 1443.0 
Sosreesoseseves 


$103 


o 
1 


$103 


$103 


TEN Su 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 67 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 07 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 67 


PH 


REFIO 31 
CONSEC 0033 
LAT 47 00.5N 
LONG 045 52.0W 


6371 


CASTNUM/TIME 


1701 


REFID 31 
CONSEC 0034 
LAT 47 00.9N 
LONG 046 06.5W 


8371 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


18.2 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 15 
HOUR 17.1 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00000 
OBS oooo1 
OBS 00005 
OBS 00007 
STD 00010 
OBS ooo1lL 
STD 00020 
STD 00030 
OBS 00032 
OBS 00038 
OBS 00043 
OBS 00045 
OBS 00047 
OBS 00049 
STO 00050 
OBS 00051 
OBS 00068 
sTD 00075 
OBS 00076 
obs 00085 
OBS 00089 
STD 00100 
OBS 00100 
STD 00125 
OBS 00125 
OBS 00129 
STO 00150 
OBS 00150 
OBS 00158 
ops 00175 
STD 00200 
obs 00203 
OBS 00211 
YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 15 
HOUR 1822 
DEPTH 
STD 00000 
OBS 00003 
STD 00010 
obs oooll 
OBS 00015 
sto 00020 
OBS 00020 
STD 00030 
OBS 00030 
OBS 00038 
OBS 90040 
OBS 00041 
OBS 00043 
OBS 00045 
oBs 00047 
ops 00049 
STD 00050 
OBS 00051 
OBS 00057 
OBS 00066 
ops 00072 
sto 00075 
OBS 00076 
STD 00100 
OBS 00100 
OBS 00104 
OBS 00110 
OBS 00121 
STD 00125 
OBS 00125 
OBS 00137 
obs 00140 
OBS 00148 
STO 00150 
OBS 00152 
oBs 00175 
sto 00200 
OBS 00201 
oes 00228 
STO 00250 
OBS 00251 
OBS 00276 
STO 00300 
obs 00300 
OBS 00314 


BOTDP 00227 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


04.96 
04.56 
05.04 
04.16 
04.01 
03.93 
03.89 
02.83 
03.76 
03.74 
03.53 
02.76 
02.01 
01.61 
01.56 
01.58 
01.63 
01.82 
02.37 
02.42 
02.44 
02.33 
02.21 
02.21 
02.44 
02.47 
02.70 
02.79 
02.81 
03.29 
03.96 
04.43 
04.44 
04.42 


1 
05 


BOTOP 00322 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


04.51 
04.51 
03.95 
03.94% 
04.12 
04.00 
03.99 
03.96 
03.96 
03.85 
03.70 
03.38 
03.29 
02.73 
02.02 
01.82 
01.84 
01.88 
01.90 
01.55 
01.71 
02.29 
02.49 
02.54 
02.54 
02.61 
03.26 
03.04 
03.16 
03.20 
03.26 
03.53 
03.56 
02.61 
03.68 
04.08 
04.45 
04.46 
04.27 
04.04 
04.03 
04-01 
03.99 
03.99 
03.97 


1 
05 


AIK TEMP 08.1 DIR HGT PER WIND-DIR LL INST STD RECORDER 
WET BULB 07.8 Fea fh ep WIND-SPD 05 TRACE DIR D 
BAROMETR 1032.1 SEA WIND-FOR DURATION 00.1 
CLUUD T/A CL/TR WEATHER X4 ORIG O11 634 

SAL SIGMA-T DYNDPTH SNO VEL OXYG PO4 TOTP NO2 NO3 

33.19 26.27 0C.000 1468.4 

33.195 26427 1468.4 

33.230 26.29 1468.9 

33.112 26.29 1465.1 

33.110 26.21 1464.5 

33.12 26 32 00.017 1464.2 

33.120 26.33 1464.0 

33.18 26.38 00.034 1464.0 

33.21 26.41 00.051 1463.9 

33.215 26042 1463.9 

33.210 26.43 1463.1 

33.260 26.54 1459.9 

33.383 26.70 1456.8 

33.590 26.89 1455.4 

33.665 26.96 1455.3 

33.69 26.98 00.078 1455.4 

33.750 27202 1455.8 

34.005 27-21 1457.2 

34.06 27.21 00.102 1459.8 

34.067 27621 1460.1 

34.080 27.22 1460.3 

34.080 27.23 1459.9 

34.09 27225 00.124 1459.6 

34.096 27425 1459.6 

34.27 27.37 00.143 1461.2 

34.270 = 27237 1461.4 

34.280 27.36 1462.5 

34.40 27244 00.160 1463.4 

34.400 27245 1463.4 

34.500 27248 1465.8 

34.630 27.52 1469.61 

34.77 27.5€ 00.190 1471.6 

34.772 27258 1471.7 

34.760 27.57 1471.8 

eS eeee eeeeeeee 
AIR TEMP 08.0 IR HGT PER WINO-DIR 15 INST STD RECORDER 
WET BULB 07.3 69) ie 2 WIND-SPD 09 TRACE DIR D 
BAROMETR 1031.5 SEA WIND-FOR DURATICN 00.2 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X4 ORIG Cll 635 
SAL SIGMA-T DYNOPTH SNO VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 

33.12 26.26 00.000 1466.5 

330126 26426 1466.5 

33611 26.31 00.017 1464.3 

33.116 26.31 1464.2 

330196 2636 1465.2 

33.24 26.41 00.034 1464.8 

33.256 26442 1464.8 

33.25 20.43 00.050 1464.9 

33.255 26.43 1464.8 

33.245 26443 1464.5 

33.220 26.42 1463.8 

33.25C 26448 1462.6 

33.245 26448 1462.2 

33.217 26.51 1459.8 

332486 26.78 1457.61 

33.620 26.90 145604 

33.67 26.94 00.078 1456.6 

33.787 27.03 1456.9 

33.890 27.11 1457.2 

33.940 27218 1455.5 

34.005 27222 1456.8 

34.10 27625 00.102 1459.5 

34.140 = 27627 1460.5 

34.15 27227 00.123 1461.1 

34.156 27227 1461.1 

34.260 27.33 1462.5 

34.296 27.32 1464.6 

34.286 27.33 1463.8 

34.30 27.33 00.142 1464.5 

34.305 27633 1464.6 

34.430 27243 1465.42 

34.490 27245 1466.5 

34.495 27645 1466.8 

34.49 27645 00.160 1467.0 

34.495 27.44 1467.3 

34.634 27.51 1469.6 

34.75 27.56 00.191 1471.7 

34.750 27.56 1471.8 

34.765 27459 1471.4 

34.77 27.62 00.217 1470.8 

34.775 27.63 1470.8 

34.845 27.68 1471.2 

34.84 27.68 00.241 1471.5 

34.840 27468 1471.6 

34.842 27.69 1471.7 

PESCCERSE DO OREEE SS 


$103 


$103 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 64 
1 SQUARE 75 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 76 


PH 


145 


REFIO 31 
CONSEC 0035 
LAT 47 00.5N 
LONG 046 16.5W 


6371 


CASTNUM/T IME 


19.4 


REFID 31 
CONSEC 0036 
LAT 47 01.0N 
LONG 046 33.2W 


8371 


CAS TNUM/T IME 


21.0 


146 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MCNTH 06 
DAY 15 
HOUR 1944 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS ooooL 
OBS 00003 
obs 00009 
STD 00010 
OBS ooollL 
STO 00020 
OBS 00020 
OBS 00026 
STO 00030 
OBS 00030 
oBSs 00034 
OBS 00036 
ops 00041 
STO 00050 
obs 00051 
STO 00075 
OBS 00076 
OBS 00095 
OBS 00099 
STO 00100 
obs 00100 
OBS 00121 
STD 00125 
OBS 00127 
obs 00144 
STO 00150 
OBS 00150 
OBS 00175 
OBS 00196 
STD 00200 
OBS 00201 
OBS 00226 
OBS 00232 
OBS 00239 
STD 00250 
OBS 00251 
OBS 00274 
OBS 00285 
obs 00298 
YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 15 
HOUR 21.0 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00001 
oBs 00003 
OBS 00007 
STO 00010 
OBS 00011 
STD 00020 
OBS 00020 
STO 00030 
OBS 00030 
OBS 00034 
STD 00050 
OBS 00051 
oBs 00062 
OBS 00070 
obs 00074 
STO 00075 
obs 00076 
oBs 00097 
STo 00100 
obs 00100 
OBS 00110 
STO 00125 
obs 00125 
OBS 00142 
STO 00150 
OBS 00150 
OBS 00177 
STO 00200 
OBS 00201 
OBS 00224 
STO 00250 
oBs 00257 
OBS 00258 
OBS 00276 
STD 00300 
obs 00302 
obs 00352 
o6s 00356 


BCTOP 01304 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


04.60 
04.60 
04-48 
04.03 
04.C1 
02.90 
02.89 
03.88 
03.77 
03.16 
02.06 
02.24 
02.07 
02.04 
02.15 
02.17 
02.30 
02.31 
02.54 
02.86 
02.85 
02.85 
02.64 
02.50 
02.96 
03.49 
02.51 
032.51 
03.35 
03.71 
03.86 
03.S2 
03.61 
03.61 
03.78 
03.85 
03.85 
03.76 
03.89 
03.94 


BOTOP 
SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


05.26 
05.26 
C5.20 
04.51 
04.35 
04.28 
04.25 
04.24 
04.21 
04.15 
03.48 
02.21 
02.15 
02.01 
02.21 
02.04 
02.05 
02.06 
02.43 
02.73 
02.79 
02.45 
02.62 
02.62 
02.69 
02.01 
03.02 
02.65 
03.10 
03.12 
02.38 
04.42 
04.48 
04.48 
04.44 
04.39 
04.38 
04.27 
04.15 


1 
05 


00371 


1 
05 


AIR TEMP 07.2 DIR HGT PER WIND-DIR 1L INST STD RECORDER 
WET BULB 07.0 2a 2 WINC-SPD 05 TRACE DIR oO 
BARCMETR 1039.5 SEA WIND-FOR OURATION 00.2 
CLLUD T/A CL/TR WEATHER X4 ORIG Cll 636 
SAL SIGMA=T OYNOPTH SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 

33.21 26232 00.000 1467.0 

33-210 26232 1467.0 

332230 26235 1466 26 

22 e1¢5 20235 1464.7 

33.19 26237 00.017 1464.6 

332240 20241 1464.5 

33.26 26.44 00.033 1464.4 

330260 26244 1464 24 

33.270 26.46 1464.0 

33.45 26.66 00.048 1461.7 

332486 26.65 1461.3 

33.695 26.93 1458.1 

332815 27204 145725 

33.930 27213 1457.7 

34.05 27.222 00.071 1458.5 

340076 27224 1458.6 

34.14 27.228 00.052 1459.6 

340146 27.28 1459.7 

34.205 27231 1461.1 

34-250 27.32 1462.6 

34226 27.33 OO-LIL 1462.6 

34.260 27.33 1462.6 

34.295 27.36 1463.0 

34032 27.37 00.130 1463.3 

342340 27.38 1463.6 

342430 27241 1466.3 

34243 27.41 00.147 1466.5 

342435 27.41 1466.5 

34-510 27248 1466 23 

34263u 27.54 1468.4 

34264 27253 000179 1469.1 

342640 27.53 1469.4 

34.650 27.55 1469 .3 

342645 27.57 1468.6 

34.740 27262 1469.5 

34.77 27264 00.206 1470.0 

34-776 27264 1470.1 

34.787 27.66 1470.1 

34.845 27270 1470.9 

34.830 27.68 1471.3 

FORESEES COOKE EH 

Alk TEMP 0724 DIR HGT PER WIND-DIR 14 INST STO RECORDER 
WET BULB 07.0 00 0 x WINO~SPD 10 TRACE DIR 0 
BAROMETR 1031.2 SEA WIND-FOR DURATION 00.1 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X4 ORIG O11 637 

SAL SIGMA-T DYNOPTH SNO VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 

33.26 26.29 00.000 1469.8 

33.260 26.29 1469.8 

33.260 26.30 1469.6 

33.222 26.34 1466.7 

33.25 26.38 00.017 1466.1 

332266 26240 1465.9 

33.26 26240 00.033 1465.9 

33-260 26240 1465.5 

33.35 26.48 00.049 1466.0 

33-360 26.49 1465.8 

332403 26.59 1463.1 

33.77 26.99 00.076 1458.3 

33-800 27.02 1458.1 

342037 27-22 1458.0 

34.064 27.22 1459.1 

34.055 27.23 1458.4 

34.07 27.24 OC.100 1458.4 

3420680 27225 1458.5 

342260 27.37 1460.7 

34.30 27.37 00.119 1462.1 

34-31u 27.38 1462 04 

34-260 27236 1461.0 

34.28 27.37 00.137 1462.0 

34.285 27.37 1462.1 

34.383 27.44 1462.8 

34243 27245 00.155 1464.3 

342430 27245 1464.4 

34-480 27.51 1464.62 

34.61 27.59 00.184 1465.8 

342620 27.59 1465.9 

34264 27.58 1467.4 

34282 27.62 00.210 1472.5 

34.836 27262 1472.9 

34-830 27.62 1472.9 

34.840 27263 1473.0 

34.89 27.68 00.234 1473.3 

34.895 27.68 1473.3 

34294 27.73 1473.7 

34.950 27.75 1473.3 


SOFSS88 C4488 08 


‘$103 


$103 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 76 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 76 


PH 


REFIO 31 8371 
CONSEC 0037 
LAT 47 00.8N 
‘LONG 046 41.6W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


21.8 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 15 
HOUR 21.8 
DEPTH 
STO 00000 
OBS 00003 
STO 00010 
OBS oooll 
STO 00020 
OBS 00020 
STO 00030 
OBS 00030 
OBS 00036 
oBs 00038 
oBs 00041 
STO 00050 
OBS 00051 
obs 00055 
OBS 00060 
OBS 00064 
OBS 00068 
OBS 00070 
OBS 00072 
STO 00075 
OBS 00076 
obs 00078 
ops 00079 
STO 00100 
OBS 00102 
OBS 00108 
obs 00112 
OBS 00118 
STD 00125 
OBS 00125 
OBS 00131 
OBS 00137 
STO 00150 
obs 00150 
OBS 00175 
STO 00200 
oBs 00201 
OBS 00226 
OBS 00245 
ops 00249 
STO 00250 
ops 00253 
OBS 00276 
STO 00300 
OBS 00300 
OBS 00350 
STD 00400 
OBS 00401 
OBS 00451 
sto 00500 
OBS 00502 
OBS 00550 
STO 00600 
OBS 00601 
oBs 00651 
sto 00700 
OBS 00700 
OBS 00750 
STO 00800 
ops 008601 
obs 00650 
STO 00900 
OBS 00900 
OBS 00951 
STO 01000 
OBS 01001 
OBS 01024 


BOTOP 01097 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


04.15 
04.15 
03.86 
03.83 
04.00 
04.01 
04.00 
03.94 
02.74 
02.61 
01.77 
00.68 
00.52 
00.11 
00.30 
00.84 
00.87 
01.12 
01.05 
01.38 
01.45 
01.50 
01.76 
02.32 
02-40 
01.29 
02-é7 
02.93 
03.03 
03.04 
03.11 
02.09 
02.14 
02.14 
01.91 
01.92 
01.92 
02.25 
02.54% 
02.82 
02.84 
02.92 
03-18 
03.33 
03.34 
03.71 
04.00 
04.01 
04.68 
03.93 
03.92 
03.87 
03.83 
03.83 
03.81 
03.79 
03.79 
03.76 
03.71 
03.71 
03.67 
03.63 
03.63 
03.62 
03.61 
03.61 
03.59 


1 
05 


AIR TEMP 06.8 DIR HG 
WET BULB 06.8 oo Oo 
BAKOMETR 1031.0 SEA 
CLUUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 
33.17 26.34 00.000 
33.175 26.34 
33225 26244 00.016 
33-276 26245 
33.35 26.50 00.032 
332352 26.50 
33.34 26.49 00.048 
33.340 26.50 
332300 26.57 
33.385 26.65 
332320 26.67 
33.54 26.91 00.075 
33.575 26.95 
33.660 27.04 
33.830 27.17 
33-860 27.16 
33.916 27.20 
33.967 27.23 
33.990 27.25 
34.02 27.25 00.099 
342040 27.27 
34.090 27-30 
342107 27.30 
34-21 27.34 00.119 
342230 27.35 
34-17u 27.38 
342340 27.41 
34.380 27-42 
34-41 27244 00.137 
34415 27.44 
342430 27.44 
342330 27245 
34.43 27.53 00.152 
34.437 27-53 
342460 27.57 
34049 27.59 00.180 
340492 27.59 
34.590 27.64 
342620 27.64 
34.660 27265 
34.67 27.265 00.204 
34.092 27267 
34.717 27266 
34.75 27.67 00.227 
34.750 27.68 
342830 27.70 
34.89 27.72 00.271 
34.890 27.72 
34-90 27.72 
34.91 27.74 00.312 
34.910 27.74 
34.910 27.75 
34.91 27.75 00.353 
34.910 27275 
342910 27276 
34.91 27276 00.395 
34.910 27.76 
34.910 27.76 
34.91 27.77 00.436 
34.910 27.77 
34.910 27.77 
34.91 27.77 00.477 
34.910 27.77 
34.910 27.768 
34.91 27.78 00.519 
34.910 27.78 
34.910 27.78 
KSEKESS DOSE ERE 


T PER WIND-DIR 00 INST STO RECORDER 
x WINO-SPD 00 TRACE DIR it) 
WIND-FOR DURATION 00.3 

WEATHER X4 CRIG O11 638 


SND VEL OXYG PO4 TCT P Nno2 NO3 


1465.0 
1465.1 
146461 
1464.0 
1465.0 
1465.0 
146561 
1464.9 
1459.8 
1459 3 
145526 
1451.2 
1450.5 
1448.8 
1450.0 
1452.6 
1452.9 
1454.1 
1453.8 
1455.4 
145528 
1456-1 
1457.3 
1460.2 
1460.7 
1455.8 
1462.1 
1463 4 
1464.0 
1464.1 
1464.5 
1460.0 
1460.6 
1460.6 
1460.0 
1460-5 
1460.5 
1462.5 
1464.1 
1465.5 
1465.6 
1466.0 
1467.5 
1468.6 
1468.7 
1471.2 
1473 3 
1473 64 
1474.5 
1474.7 
1474.7 
1475 3 
147529 
1475.9 
1476.7 
1477.4 
1477.4 
1478.1 
1478.7 
147828 
1479 24 
1480.1 
1480.1 
1480.9 
1461.7 
1481.7 
1482.0 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 76 


$103 PH 


147 


REFID 31 68371 
CONSEC 0038 
LAT 47 00.8N 


LONG 047 06.CW 


CASTNUM/TIME 
00.1 
REFID 31 8371 
CONSEC 0039 
LAT 46 59.2N 
LONG 047 20.0wW 


CASTNUM/T IME 


01.8 


148 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continved) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 16 
HOUR 00.1 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00005 
STD 00010 
OBS ooo1l 
OBS 00013 
STD 00020 
OBS 00020 
STD 00030 
OBS 00030 
OBS 00038 
OBS 00043 
STO 00050 
obs 00051 
OBS 00070 
STO 00075 
oss 00076 
STD 00100 
OBS 00100 
STO 00125 
OBS 00125 
STO 00150 
OBS 00150 
OBS 00175 
STD 00200 
OBS 00201 
obs 00226 
STD 00250 
OBS 00251 
obs 00276 
STD 00300 
cbs 00300 
OBS 00350 
STD 00400 
OBS 00401 
obs 00451 
STO 00500 
OBS 00500 
OBS 00550 
STO 00600 
OBS 00601 
OBS 00651 
STO 00700 
OBS 00702 
OBS 00750 
STD 00890 
OBS 00801 
OBS 00850 
STO 00900 
OBS 00S00 
OBS 00951 
STO 01000 
OBS 01001 
OBS 01020 
YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 16 
HOUR 01.8 
LVLT YP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00000 
OBS 00001 
STO 00010 
OBS oooll 
sTO 00020 
OBS 00020 
OBS 00024 
STO 00030 
obs 00030 
OBS 00038 
OBS 00041 
OBS 00045 
STD 00050 
OBS 00051 
OBS 00053 
OBS 00064 
sto 00075 
OBS 00076 
sTD 00100 
OBS 00100 
STD 00125 
OBS 00125 
STD 00150 
OBS 00150 
OBS 00175 
STO 00200 
OBS 00201 
OBS 00226 
STD 00250 
OBS 00251 
OBS 00276 
STO 00300 
ops 00300 
OBS 00350 
OBS 00367 


BOTOP 01057 


SHI 
DAT 
ARE 


BOTDP 00376 


SHI 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


02.45 
03.45 
02.86 
02.63 
02-30 
02.15 
02.15 
02.03 
02.02 
01.90 
00.02 
00.09 
00.10 

O.71 

0.67 

0.65 
00.11 
00.13 
00.56 
Oc.57 
00.58 
0c.99 
01.43 
01.73 
01.75 
02.04 
02.46 
02.47 
02.53 
02.68 
02.¢8 
02.61 
02.24 
03.25 
03.65 
02.78 
02.78 
03-91 
03.87 
03.67 
03.82 
02.78 
03.78 
03.72 
03.c7 
03.67 
03.63 
03.60 
03.6€0 
03.56 
03.56 
02.56 
03.55 


P EV 


DATA USE 


ARE 


A 


TEMP 


02.47 
02.47 
02.48 
02.11 
02.04 
01.58 
01.55 
01.45 
00.28 
0c.19 
0.88 
0.58 
0.54 
0.87 
1.02 
1.26 
1.54 
1.44 
1.42 
0. 87 
0.84 
0.02 
0.01 
00.26 
00.26 
00.41 
00.57 
00.58 
00.861 
01.20 
01.23 
01.77 
01.92 
01.93 
02.29 
02.71 


1 
05 


1 
05 


Aln TEMP 00.8 DIR HG 
WET BULB 06.8 oo 0 
BAROMETR 1030.1 SEA 
CLLUD T/A CL/TR 

SAL SIGMA-T DYNDPTH 

32.92 26.25 0c.000 

33.017 26.29 

32.56 26230 00.017 

22.947 26.30 

32.576 26.35 

33-11 26.47 00.034 

33.136 26449 

35-268 20262 00.049 

33.250 26.62 

33.545 26.68 

33.350 26.80 

33.46 26.90 00.075 

33.51lu 20.52 

33.707 27.12 

33.71 27-11 00.101 

33.710 27.12 

33.94 27226 00.123 

33.5435 27.27 

34.06 27.35 00.143 

34.0E6 27.35 

34.19 27242 00.160 

34-195 27.42 

34233u 27-50 

34.40 27.54 00.191 

34-410 27.54 

340497 27.59 

34.60 27.63 00.215 

34.606 27.63 

34.655 27.67 

34.66 27.67 00.241 

24.665 27.67 

24.72u 27.7C 

34.75 27.72 00.284 

3427155 27272 

34.865 27.73 

34.86 27.74 00.326 

34.865 27.74 

34.910 27.75 

34.91 27.75 00.367 

24.910 27.75 

34.91u 27275 

34.91 27.76 00.409 

34.91u 27.76 

34-91u 27.77 

24.91 27.77 00.450 

34-91u 27.77 

34.91u 27.77 

34.91 27.76 00.491 

34.S51lu 27276 

34.92u 27.79 

34.92 27.79 00.531 

34.920 27.79 

34.920 27.79 


Sete eee Ree eee ee 


T PER WIND-DIR 16 
x WIND-SPD 08 
WIND-FOR 


WEATHER X4 


SNC VEL OXYG 
1461.9 
1461.9 
1459.4 
1458.4 
1457.0 
1456.7 
1456.6 
1456.5 
1456.5 
1456 22 
1447.8 
1446.4 
1446.5 
1445.4 
1445.7 
1445.8 
1450.0 
1450.1 
1452.6 
1452.7 
1455.1 
1455.1 
1457.7 
1459.5 
1459.7 
1461.5 
1463.8 
1463.5 
1464.7 
1465.7 
1465.7 
1467.2 
1465.9 
1470.0 
147228 
1474.0 
1474.0 
1475.4 
1476.1 
147661 
1476.7 
1477.4 
1477.4 
1478.0 
1478.6 
1478.6 
1479.3 
1479.9 
1479.9 
1480.7 
1481.5 
1481.5 
1481.8 


AIk TEMP 05.2 OIR HGT PER WIND-DIR 14 
WET BULB 05.2 oo Oo x WINO-SPD 05 
BAKOMETR 1029.1 SEA WINO-FOR 
CLUUD T/A CL/TR WEATHER X4 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SNO VEL OXYG PO4 

32.81 26.21 0C.000 1457.3 

32-81uU 26.21 1457.3 

32.810 26.21 1457.4 

32.84 26.25 00.018 1455.9 

32.850 26.27 1455.7 

33.01 26.43 00.035 1454.0 

33.020 26.44 1453.9 

33.040 26.46 1453.5 

32294 26.45 00.051 1446.2 

32.940 26.46 1447.8 

33.130 26.66 1443.2 

33.290 26.77 1444.9 

33-27C 26.76 1445.2 

33.27 26.77 00.080 1443.7 

33-27 26.77 1443.0 

33.320 26.82 1442.0 

33.400 26.89 1441.0 

33.47 26.95 00.109 1441.7 

33.480 26.96 1441.8 

33.66 27.09 00.136 1445.1 

33.676 27.09 1445.2 

33.91 27225 00.158 1449.7 

33.915 27.225 1449.8 

33.97 27.28 00.179 1451.5 

33.970 27228 1451.5 

34.000 27.30 1452.7 

34.05 27.33 00.217 1453.8 

34.05 27.33 1453.9 

34.140 27.39 1455.5 

34.26 27.46 00.252 1457.8 

34-265 27.46 1458.0 

34.410 27.54 1461.0 

34.45 27.56 00.262 1462.1 

344450 27.56 1462.2 

34.590 27.64 1464.7 

34.656 27.66 1466.9 


FOFSES DOR RO REE 


PO4 TOT P 


INST STO RECORDER 
TRACE DIR t) 
OURATION 00.4 
ORIG O1l 639 


NO2 = NO3 


INST STD RECORDER 


TRACE DIR 1) 
DURATION 00.2 
ORIG O11 640 
TOT P NO2 NO3 


$103 


$103 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 77 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 67 


PH 


REFIO 31 8371 
CONS EC 0040 
LAT 46 58.5N 


LONG 047 31.0W 


CASTNUM/ TIME 


03.0 


REFID 31 
CONSEC 0041 
LAT 47 00.5N 
LONG 047 53.3W 


8371 


CASTNUM/TIME 


04.7 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 16 
HOUR 03.0 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
oBs 00001 
OBS 00005 
STO 00010 
obs oooll 
sto 00020 
ops 90022 
STO 00030 
OBS 00030 
OBS 00032 
OBS 00036 
oBs 00040 
OBS 00041 
STO 00050 
OBS 00051 
OBS 00064 
STD 00075 
OBS 00078 
STO 00100 
OBS 00100 
sto 00125 
OBS 00125 
STO 00150 
OBS 00150 
OBS 00177 
STD 00200 
OBS 00201 
obs 00205 
YEAR 1974 
MONTH O06 
DAY 16 
HOUR 04.7 
LVLTYP OEPTH 
STD 00000 
OBS 00000 
OBS 00009 
STO 00010 
OBS 00013 
STO 00020 
OBS 00020 
obs 00022 
oss 00024 
STO 00030 
oBs 00030 
OBS 00034 
OBS 00036 
oBs 00040 
STO 00050 
obs 00051 
OBS 00053 
OBS 00074 
STO 00075 
OBS 00076 
STO 00100 
obs 00100 
STD 00125 
OBS 00125 
STD 00150 
obs 90150 
OBS 00159 


BOTDP 00212 


SHI 
DAT 
ARE 


P EV 
A USE 
A 


1 
05 


BOTOP 00160 


SHI 
OAT 
ARE 


A 


ND Uo Da doo Bu 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


92.85 
02.85 
02.61 
02.71 
02-22 
02.11 
02.69 
02.13 
02.36 
02.23 
02.22 
02.13 
9C.98 
00.50 
00.06 
0.04 
0.19 
1.66 
1.65 
1.63 
1.59 
1.58 
1.03 
1.02 
C.72 
0.72 
0.73 


1 
05 


ALK TEMP 06.0 DIR HGT PER WIND-DIR 14 INST STO RECORDER 
WET BULB 05.8 00 0 x WINO-SPD 14 TRACE DIR i) 
BARCMETR 1027.4 SEA WIND-FOR OURATION 00.1 
CLLUD T/A CL/TR WEATHER X4& ORIG O11 641 

SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG PO4 TOT P NO2 NO3 

32.65 26.05 00.000 1458.8 

32.650 26.05 1458.8 

32.650 26.05 1458.9 

32.57 26.05 00.020 145543 

32.560 26.05 1454.4 

32.63 26212 0C-039 1453-7 

322640 26.14 1453-5 

32264 26.14 00.058 1453-3 

322645 26.15 145361 

32.663 26.18 1452.0 

32-700 26225 1449.3 

33.000 26.56 1442.5 

33.055 26.61 1440.8 

33.23 26.76 00.090 1440.0 

33.245 26.77 1440.0 

33-28 26.80 1439.9 

33.32 26.83 00.121 1440.3 

33.327 26.84 1440.4 

33-41 26.50 00.151 1441-4 

23.415 26.91 1441.5 

33.52 26.968 00.179 144347 

33.525 26.99 1443.7 

33.74 27-13 00.204 1447.7 

33.740 27-13 1447.7 

33.885 27-22 1451.2 

33.88 27222 00.249 1451.6 

33.880 27-22 1451.6 

33.885 27222 1451.7 

OS SSSe ORES EE 
Alk TEMP 06.0 DIR HGT PER WIND-DIR 14 INST STO RECORDER 
wET 3ULB 05.8 oo 60 x WIND-SPD 14 TRACE DIR 1?) 
BAKCMETR 1924.5 SEA WIND-FOR DURATION 00.1 
CLCUD T/A CL/TR WEATHER X4 ORIG O11 642 
SAL SIGMA-T DYNOPTH SNC VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 

32.76 26.13 00.000 1458.5 

32-76u 26.13 1458.9 

32.75C 26.12 1458.9 

32274 26213 OC.019 1458.5 

32-710 26.15 1456.3 

32.78 26.21 00.037 1456.0 

32.79 26.22 1456.0 

32-310 26223 1456.2 

32.545 26224 1457.3 

32-85 26426 00.055 1456.8 

32.650 26226 1456.8 

32.85¢ 26.26 1456.5 

32.79 20.30 1451.3 

32.907 26.42 1449.3 

32.96 26.48 00.089 1447.6 

32.970 20649 1447.61 

32.947 26648 1446.44 

33.225 26-76 1440.3 

33.23 26.76 00.124 1440.4 

33.24% 26.77 1440.5 

33.28 26.79 00.156 1441.1 

332280 26.80 1441.2 

23.50 26.96 00.186 1444.5 

23.50u 26.96 1444.6 

33.57 27.00 00.213 1446.4 

33.57C 27.01 1446.5 

33.660 27.08 1446.7 

SOeeeeeseseseee 


$103 


$103 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 67 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 77 


PH 


149 


REFID 31 
CONSEC 0042 
LAT 47 01.8N 
LONG 048 07.0W 


837k 


CASTNUM/TIME 
06.2 

REFID 31 8371 
CONSEC 0043 
LAT 47 01.4N 
LONG 048 20.0W 


CASTNUM/T IME 


07.3 
REFIO 31 8371 
CONSEC 0044 
LAT 47 02.5N 


LONG 048 35.2W 
CASTNUM/T IME 


06.6 


150 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 16 
HOUR 06.2 
LVLTYP DEPTH 
sto 00000 
OBS 00000 
OBS 00007 
STO 00010 
oBS 00011 
STO 00020 
OBS 00020 
STO 00030 
OBS 00032 
OBS 00036 
OBS 00038 
oss 00040 
OBS 00043 
OBS 00045 
sto 00050 
OBS 00051 
STO 00075 
OBS 00076 
STD 00100 
OBS 00100 
OBS 00112 
OBS 00114 
STD 00125 
OBS 00125 
oBs 00133 
YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 16 
HOUR 07.3 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00000 
oss 00009 
STD 00010 
OBS 00011 
STO 00020 
OBS 00020 
STD 00030 
OBS 00032 
OBS 00049 
STO 00050 
OBS 00051 
OBS 00053 
STO 00075 
obs 00076 
STD 00100 
OBS 00100 
OBS 00114 
YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 16 
HOUR 08.6 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00000 
OBS 00005 
OBS 00009 
STD 00010 
OBS oooll 
sTo 00020 
oBs 00029 
STD 00030 
oBs 00030 
obs 00041 
OBS 00047 
STO 00050 
OBS 00051 
obs 00066 
sTo 00075 
obs 00076 
STO 00100 
OBS 00100 
OBS 00104 


BOTDP 00135 
SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


03.67 
03.67 
03.66 
02.93 
02.60 
02.43 
02.41 
02.19 
02.15 
02.10 
01.97 
01.75 
01.20 
00.42 
0.44 
0.68 
1.63 
1.65 
1.51 
1.49 
1.13 
0.50 
0.88 
0.88 
0.68 


1 
05 


BOTOP 00117 


SHI 
DAT 
ARE 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


03.67 
03.67 
03.64 
03.38 
02.75 
02.48 
02.46 
02.33 
02.28 
01.81 
01.29 
00.17 
0.51 
1.33 
1.35 
1.01 
1.01 
1.02 


1 
05 


BOTOP 0010S 


SHI 
DAT 
ARE 


P EV 
A USE 
A 


1 
05 


AIK TEMP 05.8 OIR HGT PER WIND-DIR 17 INST STO RECORDER 
WET BULB 05.8 00 Oo x WIND-SPO 16 TRACE DIR 0 
BAKOMETR 1024.5 SEA WIND-FOR DURATION 00.1 
CLUUD T/A CL/TR WEATHER X4@ ORIG O11 643 
SAL SIGMA~T OYNOPTH SND VEL OXYG POs TCT P No2 NO3 
32-88 26.16 00.000 1462.6 
32.880 26.16 1462.6 
32.880 26.16 1462.7 
32285 26.20 00.018 1459.5 
32.835 26.22 1458.1 
32.87 26.26 00.036 1457.6 
32.875 20226 1457.5 
32.89 26.29 00.054 1456.7 
32.893 26.30 1456.6 
32.88u 26.29 1456.4 
32.86 26.28 1455.8 
32.860 26230 1454.9 
32.827 26.31 1452.4 
32-813 26.34 1448.9 
32.96 26-51 00.087 1445.3 
33.007 26.55 1444.2 
33.21 26.74 00.122 1440.4 
33.217 26.75 1440.4 
33.35 26.85 00.154 1441.6 
33.360 26.86 1441.7 
33.500 26.96 1443.8 
33.510 26.96 1444.9 
33.51 26.97 00.182 1445.2 
332515 26.97 1445.2 
33.510 26.96 1445.3 
FeeSeeeeeeseses 
Aln TEMP 06.0 DIR HGT PER WIND-DIR 16 INST STO RECORDER 
WET BULB 05.8 oo Oo x WIND-SPD 16 TRACE DIR 
BAKCMETR 1024.3 SEA WIND-FOR OURATION 00.1 
CLCUD T/A CL/TR WEATHER X4@ ORIG O11 644 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 
32.88 26.16 00.000 1462.6 
32-880 26.16 1462 .6 
32.865 26.15 1462.6 
32.84 26.15 OC.019 1461.5 
32.786 26.16 1458.7 
32.90 26.28 00.037 1457.8 
32-907 26.28 1457.8 
32.91 26.30 00.054 1457.3 
32.910 26.30 1457.42 
32.8706 26.30 1455.3 
32.87 26.34 00.089 1453.0 
32.857 26.39 1447.9 
33.040 26.57 1445.1 
33.23 26.75 00.126 1441.9 
334240 26.76 1441.8 
33.48 26.94 00.156 1444.1 
33.480 26.94 1444 22 
332487 26.95 1444.3 
SOSeees Oba eee 
Alm TEMP 05.8 DIR HGT PER WIND-DIR 16 INST STO RECORDER 
WET BULB 05.6 oo Vu x WINO=SPD 16 TRACE OIR o 
BARCMETR 1024.2 SEA WIND-FOR OURATION 00.1 
CLCUD T/A CL/TR WEATHER xX ORIG O1L 645 
SAL SIGMA-T OYNDPTH SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 
32.88 26.15 00.000 1463.0 
32.877 26.15 1463.0 
32.870 20.15 1462.9 
32.840 26-21 1456.8 
32-85 26.22 00.018 1458.8 
32.8687 26.25 1458.6 
32.91 26.28 00.036 1458.1 
32.910 26.26 1458.0 
32.91 26.29 00.054 1457.5 
32-907 26.25 1457.5 
32-900 26.29 1457.4 
32-890 26641 1449.0 
32.92 20245 00.087 1447.1 
32494 26.48 1446.0 
33-205 26.73 1441.6 
33.27 26.78 00.122 1441.5 
33.275 26.75 1442.0 
33445 26.92 00.153 1443.5 
33645« 26.92 1443.5 
33445 20.53 1443.6 


tethers eeeeeene 


$103 


$103 


$103 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 68 
1 SQUARE 78 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 68 
1 SQUARE 78 


PH 


TEN SQ 1306 
3 SQUARE 4 
2 SQUARE 68 
1 SQUARE 78 


PH 


REFID 31 
CONSEC 0045 
LaT 47 31.7N 
LONG 052 21-0W 


6371 


CASTNUM/T IME 


23.5 


REFIO 31 
CONSEC 0046 
LAT 47 31.3N 
LONG O51 47-20 


8371 


CASTNUM/TIME 


01.7 


REFID 31 
CONSEC 0047 
LAT 47 31.0N 
LONG 052 09.68W 


8371 


CASTNUM/TIME 


04.3 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 16 
HOUR 23.5 
LVLTYP DEPTH 
sto 00000 
OBS 00003 
OBS 00005 
STO 00010 
OBS 00011 
oss 00019 
STO 00020 
OBS 00020 
STD 00030 
OBS 00030 
OBS 00036 
OBS 00041 
STO 00050 
obs 00051 
OBS 00057 
oes 00060 
STO 00075 
OBS 00076 
OBS 00083 
sto 00100 
OBS 00100 
OBS 00112 
YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 17 
HOUR 01.7 
LVLT YP DEPTH 
STO 00000 
obs 00003 
OBS 00007 
STO 00010 
OBS 00011 
STD 00020 
ops 00020 
STD 00030 
obs 00030 
OBS 00034 
oes 00036 
obs 00038 
STO 00050 
OBS 00053 
sto 00075 
OBS 00076 
STO 00100 
oBs 00100 
STO 00125 
OBS 00125 
sto 00150 
obs 00150 
OBS 00163 
YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 17 
HOUR 04-3 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
oBs 00000 
oes 00005 
oBs 00007 
OBS 00009 
sto 00010 
oBs ooolL 
oBs 00013 
OBS 00017 
STO 00020 
OBS 00020 
OBS 00028 
STO 00030 
OBS 00030 
OBS 90036 
STO 00050 
oBs 00051 
OBS 00072 
sto 00075 
obs 00076 
STO 90100 
obs 00100 
STD 00125 
obs 00125 
obs 00148 


BOTOP 00119 
SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


04.02 
04.02 
03.04 
02.75 
02.67 
02.42 
02.30 
02.20 
01.69 
01.66 
01.29 
00.25 
0.07 
0.14 
0.45 
1.02 
1.50 
1.52 
1.61 
1.37 
1.36 
1.35 


1 
05 


BOTOP 00172 


SHI 
DAT 
ARE 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


04.89 
04-89 
03.02 
02.89 
02.82 
02.324 
02.29 
01.99 
01.62 
00.02 
0.68 
1.04 
1.46 
1.54 
1.65 
1.65 
1.72 
1.72 
1.68 
1.68 
1.55 
1.55 
1.34 


1 
05 


BOTOP OO157 
SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


02.90 
02.90 
02.52 
02.43 
02.15 
02.00 
01.76 
01.81 
01.98 
01.88 
01.82 
0C.60 
00.07 
0.10 
1.27 
1.58 
1.60 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.50 


1 
05 


AIlk TEMP 05.9 OIR HGT PER WIND-DIR 06 INST STD RECORDER 
WET BULB 05.9 oo Oo Xx WIND-SPD 08 TRACE DIR oO 
BAKCMETR 1023.9 SEA WIND-FOR OURATION 00.1 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X4& ORIG O11 646 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG PO4 TOT P No2 NO3 
32.71 25.99 00.000 1463.9 
32-710 25.99 1463.9 
32.670 26.05 1459.7 
32.79 26.16 OC.019 1458.7 
32-810 26.19 1458.4 
32.8620 26222 1457 04 
32.82 26.23 00.038 145669 
32.820 26224 1456.5 
32286 26.30 00.055 1454.5 
322860 26-31 1454.3 
32.873 26.34 1452-8 
32.933 26.45 1448.3 
32.94 26.47 00.0868 1446.9 
322945 26.48 1446.6 
32.927 26.48 144523 
32-910 26248 1442.7 
33210 26.65 00.125 1440.9 
33-110 26.66 1440.8 
332160 26.70 1440.6 
33-26 26.78 00.159 14422 
330265 26.78 1442.62 
33.305 26-81 1442.5 
SOoeSee SESSee RE 
AIR TEMP 06.5 DIR HGT PER WIND-DIR O7 INST STD RECORDER 
WET BULB 05.5 oo oO x WIND-SPD 08 TRACE DIR ) 
BAKOMETR 1024.0 SEA WIND-FOR OURATION 0001 
CLCUD T/A CL/TR WEATHER X4 ORIG O11 647 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 
32042 25267 00.000 1467.1 
326425 25267 1467.2 
320360 25-80 1459 2 
32.38 25.83 00.023 1458.8 
32-400 25.85 1458.5 
32-53 25.99 00.044 145607 
322540 26.00 1456.5 
32-57 26205 00.063 1455.4 
32-2570 26.06 145426 
32.605 26.20 1446.6 
322785 26.37 1443.7 
322840 26.43 1442.1 
32.94 26252 00.098 1440.5 
322965 26.54 144002 
33206 26.62 00.135 1440.2 
33.060 26.62 1440 2 
33.15 26.70 00.170 1440.3 
330155 26-70 1440.4 
33.22 26275 00.203 1441.0 
332220 26.75 1441.1 
33229 26.80 00.235 1442-1 
33-290 26.81 1442.2 
33.387 26.88 1443-5 
SSSSSSSSESRESSE 
AIk TEMP 05.7 DIR HGT PER WIND-DIR 00 INST STO RECORDER 
WET BULB 05.7 00 Oo x wINO-SPD 00 TRACE DIR o 
BAROMETR 1024.2 SEA WIND-FOR DURATION 00.1 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X4& ORIG O11 648 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND WEL OXYG PO4 TOT P NO2 NO3 
31.79 25.236 00.000 1457-8 
31.796 25236 1457.8 
31.740 25236 1456.2 
31.750 25236 1455 8 
31.715 25.35 145426 
31-81 25244 00.026 1454.1 
322057 25266 1453 04 
32-31 25.86 1454.0 
320355 25-88 1454.8 
32.38 25.91 00.049 1454.5 
32.390 25.92 145402 
32.500 26.08 1449.0 
32.58 26618 00.069 1446.7 
32-610 26.21 1446.0 
322902 26248 1441.1 
33.03 26.60 00.102 1440.0 
33204C 26260 1440.0 
33.120 26.67 1439.9 
33012 26-67 00.137 1440.0 
332120 26067 1440.0 
33.17 26.71 00.171 144065 
33017¢ 26071 1440.5 
33.22 26.75 00.204 1440.9 
332220 26.75 1441.0 
332340 26.84 1442-5 
eeeeeeeeseeesage 


$103 


$103 


$103 


TEN SQ 1307 
5 SQUARE 3 
2 SQUARE 62 
1 SQUARE 72 


PH 


TEN SQ 1307 
5 SQUARE 3 
2 SQUARE 60 
1 SQUARE 71 


PH 


TEN SQ 1307 
5 SQUARE 3 
2 SQUARE 62 
1 SQUARE 72 


PH 


151 


REFID 31 
CONSEC 
LAT 
LONG 


8371 
0048 
47 04.5N 
046 53.5W 


CASTNUM/TIME 


152 


17.3 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 21 
HOUR 17.3 
LVLTYP DEPTH 
sto 00000 
OBS 00005 
sTD 00010 
OBS oooll 
OBS 00017 
STD 00020 
OBS 00020 
OBS 00022 
OBS 00024 
STO 00030 
obs 00030 
OBS 00034 
OBS 00036 
OBS 00043 
OBS 00047 
STO 00050 
obs 00051 
obs 00060 
OBS 00062 
OBS 00066 
ops 00068 
OBS 00074 
STO 00075 
oBs 00079 
OBS 00081 
OBS 00089 
OBS 00095 
STD 00100 
OBS 00100 
OBS 00102 
ops 00108 
OBS 00110 
OBS 00123 
STD 00125 
OBS 00129 
OBS 00133 
OBS 00140 
OBS 00144 
STO 00150 
OBS 00150 
OBS 00175 
STD 00200 
OBS 00203 
OBS 00226 
STD 00250 
OBS 00251 
OBS 00276 
STO 00300 
OBS 00300 
OBS 00350 
STD 00400 
OBS 00401 
OBS 00453 
STD 00500 
obs 00500 
OBS 00550 
STO 00600 
OBS 00601 
oBs 00651 
sto 00700 
OBS 00700 
OBS 00750 
STO 00800 
obs 00801 
OBS 00850 
STO 00900 
obs 00900 
oBS 00953 
STO 01000 
oBsS 01001 
OBS 01022 


BOTDP 01154 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


05.12 
05.12 
05.07 
05.03 
04.80 
04.61 
04.35 
03.48 
03.14 
03.09 
03.08 
03.21 
03.72 
03.76 
03.33 
03.27 
03-25 
03.29 
02.81 

02.46 
02.78 
02.29 
02.33 
02.71 
02.92 
02.91 
02.55 
02.65 
02.65 
02.64 
02.39 
02.59 
02-48 
02.53 
02.64 
02.64 
02.40 
02.27 
02.31 
02.31 
02.49 
02.68 
C2.70 
02.77 
02.62 
02.83 
03.22 
03242 

03.42 
03.53 
03.63 
03.63 
03.75 
03.79 
03.79 
03.78 
03.74 
03.74 
03.74 
03.69 
03.69 
03.67 
03.63 
03.63 
03.60 
03.58 
03.58 
03.56 
03.56 
03.56 
03.55 


1 
05 


AIlk TEMP 07.0 
WET BULB 06.8 


DIR HG 
292 


BAROMETR 1009.7 SEA 
CLUUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T OYNDPTH 
33.66 26.62 00.000 
33.660 26.62 
33.66 26.63 00.014 
33.660 26.63 
332650 26.65 
33.70 26.71 00.028 
33.700 26.74 
33.680 26.81 
33.790 26.93 
33.83 26.97 00.040 
33.840 26.98 
33.930 27.203 
34.020 27.06 
342020 27.05 
34204U 27ell 
34.07 27.14 00.061 
34.090 27.16 
342200 27224 
342146 27.24 
342130 27226 
34-270 27.34 
34.325 27243 
34033 27243 00.081 
34.377 27.44 
34e41e 27245 
342425 27.45 
34.390 27.46 
34.43 27.48 00.097 
342430 27248 
34-425 27248 
340447 27.52 
34-48u 27.53 
34.497 27.55 
34-51 27.56 00.111 
342545 27.58 
34.553 27.58 
342520 27.58 
342537 27.60 
34.54. 27.60 00.124 
34.54 27.60 
34-590 27.62 
34.64 27.65 00.149 
34-645 27.65 
34.660 27.66 
34.68 27.67 00.172 
34-68 27.67 
34.740 27.68 
34-77 27.68 00.194 
34.770 27.68 
34.790 27.69 
34.82 27270 00.238 
34.82 27.70 
342847 27-71 
34.86 27.72 00.282 
34.860 27.72 
34-867 27.72 
34.87 27.73 00.325 
34.870 27.73 
34.874 27.73 
34.87 27.74 00.368 
342870 27.74 
34-870 27.74 
34.87 27.74 00.411 
342870 27.74 
34.870 27.75 
34.87 27.75 00.454 
34.870 27.75 
34.870 27.75 
34-88 27.76 00.498 
34.880 27.76 
34.880 27.76 
eO00b8S 89000584 


T PER WIND-DIR 25 INST STD RECORDER 
3 WIND=SPD 12 TRACE DIR o 
#INO-FOR DURATION 00.4 


WEATHER X4 ORIG O11 650 


SND VEL OXYG P04 TOTP NO2 NO3 
1469.7 
1469.8 
1469.7 
1469.5 
1468.7 
1468.0 
1466.9 
1463.2 
1462.0 
1461.9 
1461.9 
1462.6 
1465.0 
1465.2 
1463.5 
1463.3 
1463.3 
1463.8 
1461.7 
1460.2 
1461.8 
1459.28 
1460.0 
1461.8 
1462.8 
1462.9 
1461.4 
1462.0 
1462.0 
1462.0 
1461.0 
1461.9 
1461.7 
1462.0 
1462.6 
1462 .6 
1461.7 
1461.2 
1461.4 
1461.5 
1462.7 
1464.0 
1464.2 
1464.9 
1465.5 
1465.6 
1467.67 
1469.0 
1469.0 
1470.4 
1471.6 
1471.7 
1473.61 
1474.0 
1474.0 
1474.8 
1475.5 
1475.5 
1476.3 
1476.9 
1476.9 
1477.7 
1478.4 
1478.4 
1479.1 
1479.8 
1479.8 
1480.6 
1481.4 
1481.4 
1481.7 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 76 


$103 PH 


REFID 31 8371 
CONSEC 0049 
LAT 47 05.0N 
LONG 047 06.5W 


CASTNUM/TIME 


19.2 


REFID 31 8371 
CONSEC 0a50 
LAT 47 04.8N 
LONG 047 21.0W 


CASTNUM/T IME 


21-1 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 2l 
HOUR 1942 
LVLTYP DEPTH 
$TD 00000 
OBS 00001 
OBS 00009 
STD 00010 
OBS ooo1l 
OBS 00017 
STD 00020 
OBS 00020 
OBS 00024 
STD 00030 
OBS 00030 
OBS 00034 
obs 00036 
obs 00041 
obs 00045 
OBS 00047 
OBS 00049 
STD 00050 
OBS 00051 
OBS 00060 
OBS 00064 
OBS 00068 
STD 00075 
obs 00076 
YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 21 
HOUR 21.1 
LVLTYP DEPTH 
sTD 00000 
oBSs 00001 
STO 00010 
OBS ooo11 
OBS 00013 
OBS 00015 
OBS 00017 
OBS 00019 
sto 00020 
OBS 00020 
OBS 00028 
STD 00030 
oBs 00038 
OBS 00045 
OBS 00049 
sto 00050 
OBS 00051 
OBS 00057 
STD 00075 
OBS 00076 
STO 00100 
OBS 00102 
STO 00125 
OBS 00125 
sTO 00150 
OBS 00150 
OBS 00175 
STO 00290 
OBS 00201 
OBS 00226 
STO 00250 
OBS 00253 
OBS 00255 


BOTOP v0984 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


03.81 
03.61 
03.82 
03.81 
03.78 
03.44 
02.98 
02.83 
02.17 
02.23 
02.23 
02.20 
01.39 
00.75 
00.00 
- 0.55 
- 0.74 
- 0.74 
- 0.74 
- 0.41 
00.25 
00.34 
00.06 
- 0.04 


1 
05 


BOTDP 00263 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


03.50 
03.50 
03.40 
03.38 
03.40 
02.76 
02.59 
02.13 
01.99 
01.87 
Ol.17 
oc.Sl 
0.27 
0.83 
1.35 
1.40 
1.51 
1.56 
1.28 
1.26 
0.68 
C.6l 
0.08 
0.07 
00.51 
00.52 
0c.98 
01.24 
01.25 
01.36 
91.34 
01.34 
01.34 


1 
05 


ALK TEMP 06.0 OIR HGT PER WIND-DIR 31 INST STD RECORDER 


WET BULB 06.0 26 2 3 WIND-SPD 12 TRACE DIR oO 
BAKOMETR 1008.8 SEA WIND-FOR DURATION 00.4 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X4 ORIG Oll 651 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG PO4 TOT P NO2 NO3 

32-96 26.21 0C.000 1463.3 

32.960 26.21 1463 3 

32.940 26.19 1463.5 

32.94 26619 00.018 1463.5 

32.940 26.19 1463.3 

33.02u 26.29 1462.1 

32.98 26230 00.036 1460.1 

32.97 26.30 1459.5 

33.170 26.52 1456.9 

33.33 26264 00.052 145745 

332340 26265 1457.5 

332350 26.66 145724 

332340 26.71 1452.9 

330410 26.81 1451.2 

332430 26.86 144769 

33.500 26.94 1445.5 

33.600 27.03 1444.7 

33.00 27.03 00.076 1444.8 

33.610 27.04 1444.8 

33.77C¢ 27215 1446.7 

33.820 27-16 1449.9 

33.82u 27.16 1450.3 

33.85 27.20 00-100 1449.2 

332860 27.21 1448.8 

FOSS E OEE EE EEE 


AInx TEMP 06.0 DIR HGT PER WIND-DIR 24 INST STO RECORDER 


WET BULB 05.7 Zaz 3 wINO-SPD 12 TRACE DIR i) 
BAKOMETR 1007.25 SEA WIND-FOR DURATION 00.2 
CLLUD T/A CL/TR WEATHER X4& ORIG O11 652 
SAL SIGMA-T OYNDPTH SAO VEL OXYG PO4 TOT P NO2 NO3 
32.75 26.07 00-000 1461.7 
32.753 20.07 1461.7 
32.79 26-11 OC.019 1461.5 
32-790 26-11 1461-4 
32.790 20-11 1461.5 
32074 26.13 1458.7 
32-76 26216 1458.1 
32.973 26.36 1456.4 
22.99 26239 00.037 1455.8 
33.005 20041 145543 
33.133 26.56 1452.5 
33-11 26.55 00-053 1451.3 
33.050 20.57 1446.0 
33.15u 26.67 1443.6 
33.190 20-72 1441.3 
33222 26.74 00.081 1441.1 
33.277 26.75 1440.7 
332320 26.83 1440.6 
33.49 26.96 QO.1l11L 1442.5 
33.50 26.57 1442.6 
33.69 27.10 00.137 1446.0 
33.705 27.11 1446 04 
33.85 27220 OC.100 144964 
33.850 27.20 1449 4 
34.02 27.21 00.181 1452.7 
34.02u 27.21 1452.8 
34el3u 27.37 1455.4 
34.24 27.44 00.216 1457.1 
34.240 27244 145722 
34e24 27.43 1458.1 
24.23 27-43 00.250 1455.4 
342234 27243 1458.5 
24.230 27243 1458.5 
SOSH EOE SRE EE 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 77 


$103 PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 77 


$103 PH 


153 


REFID 31 
CONSEC 0051 
LAT 47 04.8N 
LONG 047 34.0W 


6371 


CASTNUM/TIME 


2226 


REFID 31 
CONSEC 0052 
LAT 47 0565N 
LONG 047 52.0W 


8371 


CASTNUM/T IME 


2329 


154 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 21 
HOUR 22.6 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00001 
OBS 00005 
STO 00010 
OBS oooll 
OBS 00017 
STO 00020 
OBS 00020 
OBS 00028 
STO 00030 
OBS 00034 
OBS 00036 
OBS 00040 
OBS 00041 
sto 00050 
OBS 00051 
OBS 00064 
STO 00075 
OBS 00076 
STO 00100 
OBS 00100 
STO 00125 
OBS 00127 
STO 00150 
OBS 00150 
OBS 00175 
STO 00200 
OBS 00201 
OBS 00205 
YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 21 
HOUR 23.9 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
oBs 00000 
OBS 00003 
STO 00010 
oBs oooll 
OBS 00015 
obs 00019 
STO 00020 
OBS 00020 
obs 00028 
STO 00030 
ops 00030 
OBS 00041 
OBS 00045 
OBS 00047 
sto 00050 
oBs 00053 
OBS 00060 
OBS 00072 
OBS 00074 
STD 00075 
OBS 00076 
obs 00078 
NBs 00079 
OBS 00087 
OBS 00093 
obs 00095 
obs 00099 
STD 00100 
OBS 00100 
STO 00125 
obs 00125 
STD 00150 
OBS 00150 
OBS 00152 
OBS 00165 


BOTOP 00212 


SHI 
OAT 
ARE 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


02.28 
03.28 
03.27 
03.07 
02.99 
02.55 
02.34 
02.27 
01.41 
00.64 
0.79 
0.98 
1.41 
1.33 
1.64 
1.67 
1.72 
1.71 
1.71 
1.61 
1.60 
1.40 
1.36 
0.76 
0.75 
0.15 
00.23 
00.24 
00.26 


it 
05 


BOTOP 00177 


SHI 
DAT 
ARE 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


03.01 
03.01 
03.01 
03.02 
03.02 
03.02 
02.68 
02.68 
02.68 
02.37 
02.07 
01.98 
01.33 
0.02 
0.14 
00.68 
01.04 
1.52 
1.70 
1.70 
00.55 
01.70 
1.65 
1.36 
1.38 
0.77 
0.74 
1.36 
1.37 
1.38 
1.18 
1.17 
0.82 
0.77 
0.49 
0.35 


1 
05 


Alm TEMP O7.1 DIR HG 
WET BULB 07.1 06 Oo 
BAROMETR 1007.1 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T OYNOPTH 
32.68 26.04 00.000 
32.683 26.04 
22.675 26.03 
32270 26.07 00.020 
32-71u 26.08 
32.793 26.19 
32-77 26018 00.039 
32.765 26.19 
32-910 26.36 
32.89 26239 00.056 
32-820 26240 
3320435 26.59 
33.160 26.70 
332175 26-71 
33.23 26.76 00.085 
332235 26.76 
33.270 26.79 
33.30 26.81 00.117 
332300 26.82 
33.38 26.88 00.147 
332383 26.88 
33-48 20295 00.17¢ 
33.495 26.97 
33.69 27.10 00.202 
332690 27.10 
332835 27219 
33.94 27-26 00.246 
33.940 27.26 
33-94%< 27226 
SERSESS SORES SE 
AIk TEMP 06.9 DIR HG 
WET BULB 06.9 os Oo 
BAKOMETR 1006.7 SEA 
CLLUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 
32-62 26.01 00.000 
32.620 26.01 
320610 26.00 
32062 26.01 00.020 
322620 26.01 
322620 26.01 
322620 26.04 
32062 26204 00.040 
322630 26205 
32.840 26.24 
32-85 26227 00.059 
32.860 26228 
33.080 26.50 
33-040 26.55 
33.160 26.65 
33224 26267 00.090 
33.290 26.69 
332160 26.70 
332250 26.78 
332260 26.78 
33-27 26.70 * 00.124 
330283 26.64 * 
33.300 26.82 
332310 26.82 
33.345 26.85 
330385 26.86 
332400 26.87 
332365 26.86 
33.36 26.85 00.156 
332350 26.85 
33-52 26.98 00.184 
33.520 26.98 
33268 27.10 00.210 
332685 27.10 
33.730 27.213 
33.751 27.14 
POSSESS 99808885 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR o 
DURATION 00.1 
ORIG O11 653 


T PER WIND-DIR 22 

3 WIND-SPD 16 
WIND-FOR 

WEATHER X4 


SND VEL OXYG PO TOT P NO2 NO3 
1460.7 
1460.7 
1460.7 
1460.0 
1459.6 
145729 
1457.0 
1456.7 
1453.3 
1449.8 
144322 
1442.6 
1440.8 
1441.3 
1440.0 
1439.9 
1439.9 
1440 «2 
1440.2 
1441.2 
1441.3 
1442.7 
1443.0 
1446 04 
1446.5 
1449.9 
1452 2 
1452.2 
1452.4 


T PER WINO-DIR 21 INST STD RECORDER 
3 WIND-SPD 20 
WIND-FOR 


WEATHER 


DURATION 


X4 CRIG O11 654 


SND VEL OXYG PO4 TOT P NO2 NO3 
1459.4 
1459.4 
1459.5 
1459.6 
1459 6 
1459.7 
1458.3 
1458.3 
1458.3 
1457.4 
1456.1 
1455.7 
1453.3 
1447.2 
1446.9 
1450.8 
1452-5 
1440.7 
1440.1 
1440.2 
1450.7 
1455.8 
1440.5 
1441.9 
1442.0 
1445 .0 
1445.2 
1442.3 
1442.3 
1442.2 
1443.8 
1443.9 
1446.1 
144624 
1447.8 
1448.7 


$103 


TRACE DIR 1) 
00.1 


$103 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 77 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 77 


FH 


REFIO 31 8371 
CONSEC 0053 
aT 47 04.2N 
LONG 048 03.5W 


CASTNUM/TIME 


01.5 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
OAY 22 
HOUR 01-5 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
oBs 00000 
STD 00010 
OBS oooll 
OBS 00013 
oss 00015 
STO 00020 
oes 00020 
cBS 00028 
sto 90030 
obs 00030 
STD 00050 
OBS 00051 
OBS 00053 
obs 00055 
STO 90075 
OBS o007T6 
OBS 00085 
sto 00100 
obs 00100 
STD 00125 
OBS 00125 
obs 00135 


BOTOP 00148 


SHI 
OAT 
ARE 


PREV, 
A USE 
A 


TEMP 


03.59 
03.59 
03.93 
03.92 
03.54 
03.32 
02.66 
02.57 
02-20 
02.C5 
02.04 
0.42 
0.50 
0.59 
1.06 
1.58 
1.59 
1.66 
1.57 
1.56 
1.28 
1.27 
1.00 


1 
05 


Alm TEMP 06.7 


DIR +GT PER 


WET BULB 06.7 oo Oo 
BAnGMETR 1006.8 SEA 
CLiuD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 
32.74 26.01 00.000 
32.74u 26.01 
32.72 26.01 00.020 
32.720 26.01 
32.730 26.01 
322665 26.02 
32.77 26216 0C.039 
32.79u 26.18 
32-865 26-27 
32.85 26226 00.058 
32.84u 26226 
32.88 26243 00.091 
32-920 26.47 
32.996 26.53 
32.990 26.55 
33.14 26.68 00.128 
33-146 26.65 
332245 26.77 
33-31 26.82 00.161 
33-31u 26-82 
33.41 26.90 00.191 
33-417 26.90 
33.474 26.94 
oeREEEE SORSE EEE 


x 


SNO VEL 


1463.6 
1463.8 
1463.7 
1463.6 
1463.8 
1461.1 
1458.4 
1458.1 
1456.7 
145622 
1456.0 
1445.2 
144465 
1444.7 
1442.5 
1440.6 
1440.6 
1440.5 
1441.3 
1441.3 
1443.2 
1443.3 
1444.8 


WIND-DIR 
wWIND-SPD 
WIND-FOR 
WEATHER 


OxYG 


23 
16 


x4 


PO4 


INST STO RECORDER 
TRACE DIR 
OURATION 


ORIG O11 655 


TOT P 


NO2 


) 
00.2 


NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 68 
1 SQUARE 78 


S103 PH 


155 


REFID 31 8371 
CONSEC 0054 
LAT 44 39.5N 
LONG 046 00.3W 


CASTNUM/ TIME 


16.2 


156 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 29 
HOUR 16.2 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00001 
obs 00007 
STO 00010 
OBS ooolL 
oBs 00017 
obs 00019 
STO 00020 
OBS 00020 
OBS 00022 
STO 00030 
OBS 00030 
OBS 00032 
obs 00034 
OBS 00040 
oBs 00045 
OBS 00049 
STD 00050 
OBS 00051 
STD 00075 
ops 00076 
obs 00083 
OBS 00087 
OBS 00099 
STD 00100 
OBS 00100 
OBS 00104 
OBS 00106 
OBS 00110 
OBS 00118 
OBS 00121 
STD 00125 
OBS 00125 
OBS 00129 
OBS 00131 
OBS 00140 
OBS 00144 
STO 00150 
OBS 00150 
OBS 00154 
OBS 00158 
OBS 00175 
OBS 00178 
oBs 00186 
STO 00200 
OBS 00201 
OBS 00211 
OBS 00215 
OBS 00222 
OBS 00232 
OBS 00236 
STD 00250 
OBS 00251 
OBS 00258 
OBS 00268 
obs 00272 
OBS 00276 
OBS 00281 
oBs 00285 
OBS 00291 
obs 00298 
sTD 00300 
OBS 00306 
OBS 00308 
OBS 00325 
OBS 00335 
obs 00350 
STO 00400 
OBS 00401 
OBS 00449 
OBS 00456 
STO 00500 
OBS 00500 
OBS 00552 
STO 00600 
OBS 00601 
OBS 00649 
OBS 00656 
STD 00700 
OBS 00700 
OBS 00750 
STO 00800 
oss 00801 
OBS 00850 
STD 00900 
OBS 00902 
obs 00951 
OBS 00997 
STO 01000 
OBS 01001 
OBS 01026 


BOTOP 03698 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


10.07 
10.07 
10.06 
10.08 
10.08 
10.04 
06.64 
08.66 
08.70 
08.82 
12.38 
12.€3 
13.57 
13.93 
12.98 
12.98 
13.34 
13.35 
13.36 
12.98 
12.58 
13.00 
12.63 
12.50 
12.33 
12.21 
12.13 
11.82 
11.54 
10.51 
10.62 
09.97 
05.50 
05.88 
09.10 
08.55 
08.38 
06.36 
08.36 
08.32 
C7.99 
06.25 
06.24 
09.45 
09.46 
05.49 
09.78 
09.79 
09.19 
08.11 
07.61 
07.14 
07.10 
07.28 
07.19 
06.54 
06.48 
06.34 
05.96 
05.46 
05242 
05.62 
06.21 
06.19 
05.90 
07.18 
07224 
06.79 
06.77 
06.27 
05.73 
05.48 
05.48 
05.46 
05.57 
05.57 
05.40 
04-85 
04.67 
04.67 
04.74 
04.40 
04.39 
04.24 
04.15 
04.15 
04.21 
04.06 
04.07 
04.07 
04.08 


1 
05 


AIR TEMP 10.3 
WET BULB 09.7 
BAROMETR 1016.9 


CLOUD T/A 

SAL SIGMA-T 
33.06 25.45 
33.060 25445 
33.045 25.44 
33.05 25244 
33.050 25244 
332183 25.55 
33.247 25.82 
33.58 26.08 
33.76u 26223 
332925 26.33 
34.78 26236 
34.903 26.41 
352450 26.64 
35.580 26.67 
352370 26.70 
35.38C 26.71 
35.507 26.73 
35.51 26.74 
352520 26.74 
35049 26.79 
35.483 26.79 
35.465 26.77 
352375 26.78 
35.390 26.81 
35.35 26.82 
350334 26.82 
35.337 26.84 
352255 26.84 
35.176 26.83 
35.036 26.91 
35.090 26.93 
34.99 26.97 
34.980 26.57 
35.000 26.99 
34.850 27.00 
34.815 27.00 
34.707 27.01 
34.72 27-02 
340725 27.02 
34.700 27.01 
34.678 27.04 
34.790 27.09 
34.826 27212 
352120 27.16 
35.12 27.16 
35212C 27.15 
35.200 27.16 
352200 27.16 
35.07C 27.16 
34.85 27.16 
34.765 27.17 
34.75 27.23 
34.753 27.23 
34.813 27.225 
340795 27.25 
342675 27.25 
34.690 27.27 
34-657 27226 
34.600 27.26 
34.53 27.27 
34-580 27.31 
34.62 27.32 
34.750 27.35 
34-750 27.35 
34.745 27.39 
35.02C€ 27243 
35.035 27243 
35.04 27.50 
352045 27.51 
35.00u 27.54 
34.946 27256 
34.94 27.59 
34.940 27.59 
342990 27.63 
35.03 27.66 
35.035 27.66 
35-02 27266 
34.935 27.66 
34.94 27.69 
34-945 27.65 
34.96 27.269 
34.92 27.70 
34-920 27.70 
34.910 27.71 
34.290 27.71 
34.900 27.71 
34.940 27.74 
34.910 27.73 
34.92 27.73 
34.920 27274 
34-920 27.74 


FORCES SOE O ROSH 


OIR HG 
34 3 
SEA 

CL/TR 


DYNOPTH 


00.000 


00.025 


00.048 


00.066 


00.096 
00.129 


00.161 


00.191 


00.218 


0C.269 


00.315 


00.358 


00.431 


00.492 


00.547 


00.598 


00.646 


00.695 


00.742 


T PER WINO-DIR 34 INST STD RECORDER 
3 WINO-SPD 15 TRACE DIR o 
WIND-FOR DURATION 00.4 

WEATHER X2 ORIG O11 656 12 


SND VEL OxYG P04 TOT P NO2 NO3 


1488.2 
1488.2 
1488.2 
1488.3 
1488.4 
1468.5 
1483.4 
1483.9 
1484.3 
1485.0 
1499.0 
1500.0 
1503.9 
1505.2 
1501.9 
1502.0 
1503.4 
1503.5 
1503.6 
1502.6 
1502.7 
1502.8 
1501.5 
1501.3 
1500.7 
1500.3 
1500.1 
1458.9 
1457.29 
1494.2 
1454.7 
1492.3 
14S2601 
1452.1 
1489.0 
1488.6 
1486.4 
1486.4 
1486.4 
1486.3 
1485.1 
1486.5 
1486.5 
1451.6 
1491.8 
1492.0 
1493.3 
1493 4 
1491.2 
1487.0 
1485.0 
1483.4 
1483.2 
1484.1 
1483.9 
1461.3 
1481.1 
1480.6 
1479.1 
1477.1 
1477.1 
1478.0 
1480.6 
1480.6 
1479.7 
1485.3 
1485.8 
1484.8 
1484.8 
1483.6 
1481.4 
1461.1 
1481.1 
1482.0 
1483.3 
1483.3 
1483.4 
1481.1 
1461.1 
1461.1 
1482.3 
1481.6 
1461.6 
1461.8 
1482.2 
1482.3 
1483.4 
1483.5 
1463.6 
1483.6 
1484.1 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 46 


$103 PH 


REFID 31 8371 
CONSEC 0055 
LAT 44 53.8N 
LONG 046 35.5W 


CASTNUM/TIME 


20.7 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 29 
HOUR 20.7 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00001 
OBS 00005 
STO 00010 
OBS oooll 
sto 00020 
OBS 00020 
OBS 00022 
OBS 00024 
OBS 00028 
STO 00030 
OBS 00030 
OBS 00032 
oBs 00036 
obs 00038 
OBS 00041 
OBS 00043 
STO 00050 
OBS 00051 
CBS 00060 
OBS 00070 
OBS 00074 
STO 00075 
OBS 00085 
OBS 00087 
OBS 00091 
OBS 00057 
STD 00100 
OBS OoLlic 
OBS 00112 
OBS 00114 
OBS 00116 
OBS 00118 
OBS 00121 
OBS 00123 
sto 00125 
OBS 00148 
sto 00150 
OBS 00150 
OBS 00156 
obs 00165 
OBS 00175 
OBS 00177 
OBS 00180 
OBS 00188 
OBS 00190 
OBS 00194 
OBS 00196 
OBS 00199 
sto 00200 
obs 00201 
OBS 00226 
OBS 00247 
STD 00250 
oss 00253 
OBS 00268 
OBS 00277 
sto 00300 
obs 00300 
OBS 00342 
OBS 00350 
STD 00400 
ops 00401 
OBS 00453 
sto 00500 
OBS 00502 
OBS 00550 
STO 00600 
OBS 00601 
oBs 00651 
sto 00700 
OBS 00702 
OBS 00710 
OBS 00717 
OBS 00750 
obs 00793 
sto 00800 
obs 00866 
STO 00900 
OBS 00900 
OBS 00953 
STD 01000 
OBS 01001 
OBS 01024 


BOTDP 03475 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMwP 


05.72 
05.72 
05.74 
05.59 
05.55 
05.35 
05.33 
05.28 
04.60 
04.82 
03.30 
02.93 
02.31 
02.31 
01.16 
01.12 
00.60 
00.11 
00.03 
- 0.04 
- G.29 
- C.18 
- 0.10 
00.61 
00.68 
01.23 
00.30 
00.91 
02.00 
02.01 
02.21 
02.72 
02.61 
03.65 
02.87 
03.76 
03.07 
03.10 
02.13 
04.64% 
05.08 
03.54 
03.53 
02.76 
92.36 
03.65 
04.15 
04.17 
04.74 
04.74 
04.76 
C4.80 
04.70 
04.49 
C4.30 
04.53 
03.46 
03.53 
03.53 
03.71 
03.28 
03-44 
03.45 
03.62 
03.86 
03.87 
04.C2 
04.03 
04.03 
04.07 
04.04 
04.03 
02.59 
04.19 
03.90 
04.19 
04.17 
04.04 
03.99 
03.99 
03.51 
03.78 
03.78 
03.78 


1 
os 


Alnw TEMP DIR HG 
WET BULB oe 
BAKOMETR 1019.0 SEA 
CLLUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNOPTF 
32.98 26.01 00.000 
32.577 26.01 
32.975 26.01 
32.57 26.02 00.020 
32.970 26.03 
32.99 26.206 00.040 
32.5990 26.07 
32.985 26.07 
33.045 20.17 
33.060 26.18 
32.95 26.25 00.058 
32.91l<e 26225 
33.195 26.53 
23-230 26.55 
23.160 26.5E 
33-260 26266 
33.287 26.72 
33649 26.90 00.088 
33-52u 26.93 
33.0335 27.02 
33262u 27.03 
33.7Sy 27.16 
33.79 27.16 00.114 
32.850 27.17 
33.870 27.16 
33-93u 27.19 
33.850 27.18 
33.89 27.18 00.137 
34-04e 27.23 
34ell> 27.28 
342195 27.33 
34.25u 27.33 
34-27 27.34 
34.400 27.37 
34.440 27.38 
34.43 27.38 00.157 
34034 27.37 
34.34 27.37 00.175 
34e34e 27.37 
34.590 272-41 
34.635 27-46 
342454 27-42 
342460 27.43 
34.36u 27442 
342480 27240 
34.55u 27245 
34e01e 27246 
34.620 27245 
34.69u 27-48 
34.09 27248 00.209 
34.090 27.468 
24.745 27.52 
34.730 27252 
34.72 27.53 00.239 
34-710 27.55 
24.790 27.56 
34.656 27.58 
34.70 27.02 00.267 
34.705 27.62 
34.755 27.64 
34.715 27.65 
34.78 27-65 00.314 
34.78u 27.65 
34.817 27-7C 
34.88 27.73 00.358 
34.88u 27.73 
34.900 27.73 
34.90 27.73 00.402 
34.900 27.73 
24.956 27.76 
34.93 27.75 00.445 
34.930 27.75 
34.925 27.75 
34.94 27.74 
34.920 27.75 
34.954 27.75 
34.94 27.75 00.488 
34-915 27.74 
34.92 27274 00.533 
34.920 27.75 
34.540 27.77 
34.92 27.77 00.577 
34.920 27.77 
34.924 27.77 
oeeeeeeeeeteees 


T PER WIND-DIR 31 INST STD RECORDER 
2 WINO-SPD 06 TRACE DIR o 
WINO-FOR DURATION 00.4 

WEATHER XL ORIG O1l 657 


SND VEL OXYG POS TOT P No2 NO3 


147143 
1471.3 
1471.4 
1470.9 
1470.8 
1470.1 
1470.0 
1469.9 
1466.2 
1468.1 
1461.6 
1460.0 
1457.7 
1457.6 
1452.7 
145267 
1450.4 
1445.5 
1448.2 
1448.3 
144742 
1448.0 
1448.4 
1451.5 
1452.3 
1454.9 
1450.7 
1453.6 
1456.8 
1458.9 
1460.0 
1462.3 
1462.7 
1466.6 
146726 
147.1 
1464.5 
1464.6 
1464.7 
1471.5 
1473.6 
146761 
14é7.1 
1463.7 
1466.5 
1467.9 
1470.2 
1470.3 
1472.8 
1472.8 
147249 
1473.6 
1473.5 
1472.6 
1471.9 
1473.2 
1468.7 
1469.4 
1469 4 
1470.9 
1469.2 
1470.8 
1470.5 
1472-5 
1474.3 
1474.4 
1475.5 
1476.7 
1476.8 
1477.8 
1478.5 
1478.5 
1478.4 
14794 
1478.7 
1480.7 
1480.7 
1481.2 
1481.6 
1481.6 
14&222 
1482.4 
1482.4 
1482.8 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 46 


$103 PH 


157 


REFID 31 8371 
CONSEC 0056 
LAT 45 05.2N 
LONG 047 04.8W 


CASTNUM/ TIME 


00.1 


158 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 30 
HOUR 00-1 

LVLTYP DEPTH 

STD 00000 
oBs 00003 
STD 00010 
oBS 00011 
oes 00017 
STD 00020 
oss 00020 
obs 00022 
OBS 00024 
STD 00030 
oBs 00030 
oBs 00036 
oBs 00038 
oBs 00040 
oBs 00041 
STD 00050 
ops 00051 
OBS 00055 
Bs 00059 
oBs 00064 
ops 00068 
STD 00075 
OBS 00076 
OBS 00078 
oes 00097 
STD 00100 
oes 00102 
OBS 00104 
OBS 00108 
oBs 00116 
OBS 00121 
STD 00125 
oBs 00125 
OBS 00127 
OBS 00129 
OBS 00131 
oss 00139 
STD 00150 
08S 00150 
OBS 00152 
OBS 00158 
oBs 00161 
OBS 00173 
ops 00177 
oBs 00178 
oBs 00184 
OBS 00188 
oBs 00192 
OBS 00198 
STD 00200 
oBs 00203 
oBs 00207 
ops 00209 
OBS 00213 
oes 00218 
OBS 00222 
oBs 00226 
STD 00250 
OBS 00251 
OBS 00266 
OBS 00276 
oes 00277 
oss 00287 
STO 00300 
ops 00300 
obs 00336 
OBS 00340 
Bs 00350 
STD 00400 
ops 00401 
Bs 00451 
STD 00500 
ops 00500 
OBS 90552 
STO 00600 
oes 00601 
Bs 00651 
STD 00700 
oBs 00700 
OBS 00750 
STO 00800 
obs 00801 
OBS 00850 
STD 00900 
OBS 00900 
oBs 00951 
STD 01090 
obs 01001 
OBS 01024 


BOTOP 03017 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


06.16 
06.16 
05.77 
05.71 
05.60 
05.40 
05.02 
03.72 
03.08 
02.40 
02.36 
02.13 
01.84 
01.68 
01.61 
00.41 
00.32 
00.26 
00.12 
- 0.33 
- 0.06 
00.01 
00.02 
00.27 
00.64 
00.82 
00.89 
00.88 
01-04 
01.92 
02.38 
02.42 
02.43 
02.45 
02.79 
02.85 
03.25 
03.42 
03.45 
03.62 
04.21 
04.58 
04.56 
04.15 
04.13 
04.56 
04.44 
03.96 
03.85 
03.62 
03.36 
03.34 
03.68 
03.72 
04.22 
04.22 
04.47 
04.72 
04.73 
04.50 
04.23 
04.30 
04.05 
03.99 
03.99 
04.27 
04.05 
04.06 
04.18 
04.18 
04.17 
04.08 
04.08 
04.11 
04.21 
04.21 
04.06 
04.05 
04.05 
03.99 
03.92 
03.92 
03.63 
03.78 
03.78 
03.80 
03.74 
03.74 
03.78 


1 
05 


ALn TEMP 
WET BULB 
BAKOMETR 1020.5 
CLLUD T/A 
SAL SIGMA=T 
33.01 25.98 
33.010 25.98 
33.03 26.05 
33.030 26.06 
33.040 26.08 
32.99 26.06 
32.950 26.07 
322830 26.11 
33.080 26.37 
33.22 26.54 
33.230 26.55 
33.250 26.58 
33.270 26.62 
33-310 26.66 
33.320 26.68 
33.46 26.87 
33.480 26.89 
33.52y 26.92 
33.51u 26.92 
33.620 27.03 
33.700 27.08 
33.75 27212 
33.770 27.13 
33.800 27.15 
33.955 27.25 
33.97 27.25 
33.980 27.25 
33.990 27.26 
34.055 27.30 
34.190 27.35 
34.250 27.36 
34.25 27.36 
34.250 27.36 
34.290 27.39 
34.350 27.41 
34.360 27.41 
34.405 27.41 
34.44 27242 
34.455 27243 
34.533 27.48 
34.610 27.48 
34.070 27248 
34.650 27247 
34.610 27.48 
34.606 27248 
34.660 27.48 
34.632 27.47 
34.590 27.49 
34.58u 27.49 
34.56 27.49 
34.540 27.51 
34.560 27252 
34.620 27.54 
34.645 27.55 
34.703 27.55 
34.71U 27.55 
34.750 27.56 
34.80 27.57 
34.798 27.57 
34.790 27.59 
34.763 27.60 
34.790 27.61 
34.752 27.61 
34.76 27.62 
34.760 27.62 
34.810 27.63 
34.790 27.64 
34.810 27.65 
34.86 27.67 
34.857 27.68 
34.880 27.69 
34.87 27.70 
34.870 27.70 
34.895 27.71 
34.91 27.71 
34.910 27.71 
34.900 27.72 
34.52 27274 
34.920 27.74 
34.91 27.74 
34.91 27274 
34.91u 27.74 
34.90u 27.75 
34.90 27.75 
34.90u 27.75 
34.516 27.76 
34.90 27.76 
34.900 27.76 
34.914 27.76 


DIR HG 


DYNOPTH 
00.000 


00.020 


00.040 


00.057 


00.084 


00.111 


00.133 


00.153 


00.170 


00.203 


00.232 


00.259 


00.308 


00.354 


00.595 


006444 


00.487 


00.531 


00.575 


Soeooeseseegees 


T PER WIND-DIR 31 INST STO RECORDER 
x WIND-SPD 09 TRACE DIR 
WIND-FOR DURATION oo. 
WEATHER X2 CRIG O1l 658 


SND VEL OXYG PO4 TOT P NO2 NO3 


147361 
1473.2 
1471.7 
1471.5 
1471.1 
1470.3 
1468.7 
1463.1 
1460.8 
1458.1 
1457.9 
1457.0 
1455.8 
1455.2 
1454.9 
1449.8 
1449.5 
1449.3 
1448.7 
1446.9 
1448.3 
1448.8 
1448.9 
1450.1 
1452.4 
1453.2 
1453.6 
1453.6 
1454.5 
1458.7 
1460.9 
1461.1 
1461.2 
1461.4 
1462.9 
1463.3 
1465.2 
1466.1 
1466.3 
1467.1 
1469.8 
1471.5 
1471.6 
1469.9 
1469.8 
1471.8 
1471.3 
1469.3 
1468.9 
1467.9 
1466.9 
1466.9 
1468.4 
1468.7 
1471.0 
1471.1 
1472.2 
1473.7 
1473.8 
1473.1 
1472.0 
1472.4 
1471.5 
1471.4 
1471.4 
1473.3 
1472.4 
1472.6 
1474.0 
1474.0 
1474.8 
1475.3 
1475.3 
1476 «3 
1477.5 
1477.5 
1477.7 
1478.5 
1478.5 
1479.1 
1479.6 
1479.6 
1480.1 
14£0.7 
1480.7 
1481.6 
1482.2 
1482.2 
1482.48 


oO 
5 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 57 


$103 PH 


REFIO 31 8371 
CONSEC 0057 
LAT 45 13.0N 
LONG 047 31.3W 


CASTNUM/TIME 


03.5 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 30 
HOUR 03-5 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00003 
STO 00010 
OBS 00011 
OBS 00013 
STD 00020 
OBS 00020 
OBS 00026 
OBS 00028 
stp 00030 
OBS 00030 
sTO 00050 
OBS 00051 
OBS 00059 
STD 00075 
OBS 00076 
obs 00081 
STD 00100 
OBS 00100 
STO 00125 
OBS 00125 
OBS 00129 
OBS 00146 
STD 00150 
OBS 00152 
OBS 00154 
OBS 00167 
OBS 00175 
STO 00200 
OBS 00203 
OBS 00207 
OBS 00226 
STO 00250 
OBS 00253 
obs 00276 
STO 00300 
OBS 00300 
OBS 00350 
sto 00400 
OBS 00401 
OBS 00451 
STO 00500 
OBS 00500 
OBS 00550 
STO 00600 
OBS 00601 
OBS 00651 
STO 00700 
OBS 00700 
OBS 00750 
sto 00800 
OBS 00801 
OBS 00852 
std 00900 
oBs 00900 
OBS 00951 
ste 01000 
OBS 01001 
OBS 01022 


BOTOP 02743 


SHIP EV 
OATA USE 
AREA 


TEMP 


06.51 
06.51 
06.44 
06.43 
06.07 
05.52 
05.44 
04.91 
04.54 
04.54 
04.54 
03.40 
03.33 
02-50 
02.07 
02.06 
02.04 
02.14 
02.15 
02.49 
02.49 
02.49 
03-17 
03.08 
03.02 
03.16 
03.66 
03.92 
03.98 
03.99 
03.83 
03.57 
04.07 
04.08 
03.90 
04.28 
04.29 
04013 
04.35 
04.35 
04.26 
04.51 
04.51 
04.51 
04.37 
04.37 
04.28 
04-15 
04.15 
04.08 
04.04 
04.04 
04.06 
03.94 
03.54 
03.81 
03.78 
03.78 
03.75 


1 
05 


AIR TEMP 06.5 
WET BULB 06.2 


DIR HG 
oo 60 


BARGMETR 1020.0 SEA 
CLCUD T/A CLATR 

SAL SIGMA-T DYNOPTH 
33204 25-96 00.000 
33.040 25296 

33.04 25.97 00.020 
332040 25-57 

33.000 25499 

33.10 26.13 00.040 
33-117 26.16 
33.253 26.32 

332345 26.44 

33236 26.45 00.058 
33.37u 26246 
33046 26.64 00.088 
33.490 26.67 

33269u 26.91 
34.04 27.22 00.116 
34.06U 27-24 

342160 27-32 
34.34 27246 00.135 
34.350 27-46 
34.47 27.53 00.150 
34.476 27.53 

34-460 27.52 
34.605 27.58 

34-61 27.55 00.164 
34.610 27.59 

342655 27262 

34.690 27.60 

34.740 27.61 

34.74 27-61 00.190 
34.743 27.60 

34.740 27-62 
34.770 27263 
34-81 27.65 00.214 
34-815 27265 

34.813 27-67 
34.87 27.68 00.238 
34-875 27.68 

34285u 27.67 
34.92 27.71 00.282 
34.920 27.71 
342910 27.71 

34.98 27.74 00.326 
34.98U 27.74 

34.980 27.74 

34.95 27.73 00.369 
34.950 27.73 
342950 27.74 

34.94 27.74 00.413 
34.940 27.74 

34-940 27.75 
34.94 27.76 00.455 
34.945 27.76 
34-950 27-76 

34-92 27.75 00.499 
34-920 27.75 

34.920 27-76 

34292 27.77 00.542 
34.920 27-77 

34.919 27.77 

HOEEKEE HERES EE 


T PER WIND-DIR 23 INST STO RECORDER 
x WIND-SPD 04 TRACE DIR o 
WINO-FOR DURATION 00.3 


WEATHER XO ORIG O11 659 


SND VEL OXYG PO4 TOT P No2 NO3 


1474.5 
1474.6 
1474 04 
1474.4 
1472.9 
1470.9 
1470.7 
1468.7 
146724 
1467.4 
1467.4 
1463 .3 
1462.8 
1459.6 
1458.5 
1458.5 
1458.6 
1459.6 
1459.7 
1461.7 
1461.7 
1461.8 
1465.2 
1464.9 
1464.7 
1465.4 
1467.8 
1469.1 
1469.7 
1469.8 
1469.2 
1470-1 
1471.0 
1471.1 
1470.7 
1472.8 
1472.9 
1473.0 
1474.8 
1474.8 
1475.3 
147722 
1477.2 
1478.0 
1478.3 
1478 3 
1478.7 
1479.0 
1479.0 
1479.5 
1480.2 
1480.2 
1461.1 
1481.4 
1481.4 
1481.7 
1482.4 
1482.4 
1482.6 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 57 


$103 PH 


159 


REFID 31 6371 
CONSEC 0058 
LAT 45 23.6N 
LONG 048 00.0W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


06.3 


160 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 30 
HOUR 06.3 
DEPTH 
sto 00000 
OBS 00003 
OBS 00005 
OBS 00007 
STO 00010 
obs 00011 
obs 00017 
STO 00020 
oBs 00020 
OBS 00022 
STO 00030 
obs 00030 
OBS 00032 
OBS 00034 
OBS 00036 
OBS 00038 
OBS 00040 
OBS 00043 
OBS 00045 
STO 00050 
OBS 00051 
OBS 00068 
sto 00075 
OBS 00076 
STD 00100 
OBS 00100 
STD 00125 
OBS 00125 
STD 00150 
OBS 00152 
OBS 00175 
STO 00200 
OBS 00201 
OBS 00226 
STO 00250 
OBS 00251 
oBs 00276 
STO 00300 
OBS 00300 
OBS 00352 
STO 00400 
oBs 00401 
OBS 00426 
OBS 00432 
OBS 00451 
OBS 00458 
STD 00500 
OBS 00500 
OBS 00550 
STO 00600 
OBS 00601 
OBS 00651 
STD 00700 
obs 00700 
OBS 00750 
STO 00800 
oBs 00801 
OBS 00850 
STD 00900 
OBS 00900 
OBS 00951 
STO 01000 
obs 01001 
OBS 01024 


BOTOP 01625 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


05.09 
05.09 
05.10 
05.08 
04.87 
04.78 
04.74 
03.86 
03.59 
03.01 
02.22 
02.29 
02.22 
01.91 
01.70 
01.40 
00.95 
00.85 
00.45 
00.44 
00.43 
00.23 
00.34 
00.36 
00.62 
00.83 
01.13 
01.14 
01.72 
01.75 
01.90 
02.15 
02.16 
02.31 
02.42 
02.43 
02.63 
02.76 
02.77 
03.16 
03.44 
03.45 
03.5% 
03.78 
03.76 
04.14 
04.00 
04.00 
03.88 
03.68 
03.68 
03.90 
03.85 
03.85 
03.90 
03.79 
03.79 
03.78 
03.78 
03.78 
03.71 
03.67 
03.67 
03.67 


1 
05 


AIk TEMP 06.2 
WET BULB 06.0 
BAKCMETR 1019.3 


CLUUD T/A 

SAL SIGMA-T 
32.89 26.02 
32.895 26202 
32.906 26.03 
32.925 26.05 
32.91 26.06 
32-905 26.06 
32.944u 26.10 
32.98 26222 
33.010 26627 
332110 26240 
33.22 26.54 
33.220 26.55 
33.22 26.55 
33.285 26.63 
33.35u 26.70 
332325 26.65 
336430 26 282 
33.515 26.88 
33254 26.93 
33.60 26.97 
33-617 26.99 
33-670 27220 
33.93 27225 
332945 27.26 
34.11 27.36 
34.110 27.36 
34-20 27.41 
34.200 27.42 
34.34 27.49 
34-350 27249 
34.410 27.53 
34.50 27.58 
342500 27.58 
342530 27.59 
34256 27.61 
340565 27.61 
34-610 27263 
34.63 27.63 
34063 27263 
34-710 27.66 
34.77 27.68 
34-770 27.68 
34.799 27.69 
34-820 27-69 
342820 27.69 
34.885 27.70 
34.85 27.69 
34.853 27.69 
34-860 27.71 
34-88 27.72 
34.880 27.72 
34-880 27.72 
34.68 27.73 
34-880 27.73 
34.890 27.73 
34.89 27.74 
34.890 27.74 
342890 27.74 
34.89 27.74% 
34.890 27.74 
34.885 27.75 
34.88 27.75 
34.880 27.75 
34.889 27.75 


OIR HG 
00 0 
SEA 

CL/TR 


OYNOPTH 


00.000 


00.020 


00.039 


00.055 


00.081 


00.105 
00.125 
00.142 
00.158 


00.187 


00.213 


00.237 


00.285 


00.330 


00.375 


00.419 


00.463 


00.507 


00.552 


F944 90000888 


T PER WINO-DIR 20 INST STD RECORDER 
x WIND-SPD 10 TRACE DIR 0 
WIND-FOR OURATION 00.3 

WEATHER XO ORIG O11 660 


SND VEL OXxYG PO4 TOT P NO2 NO3 


1468.6 
1468.6 
1468.7 
1468.7 
1467.8 
1467.5 
1467.5 
1463.9 
1462.8 
1460.5 
1457.7 
1457.6 
1457.3 
145661 
1455.3 
1453.9 
1452.1 
1451.8 
1450.1 
1450.2 
1450.2 
1449.9 
1450.6 
1450.7 
1453.4 
1453.5 
1455.4 
1455.4 
1458.6 
1458.8 
1459.9 
1461.5 
1461.6 
1462.7 
1463 .6 
1463.7 
1465.0 
1466.0 
1466.1 
1468.7 
1470.8 
1470.8 
1471.7 
1472.8 
1473.0 
1474.9 
1474.9 
1474.9 
1475.2 
1476.1 
147661 
1477.0 
1477.6 
147726 
1478.7 
1479.1 
1479.61 
1479.9 
1480.7 
1480.7 
1481.2 
1461.9 
1461.9 
1482.3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 48 
1 SQUARE 56 


$103 PH 


REFID 31 6371 
CONSEC 0059 
LAT 45 30.5N 


LONG 046 16.0W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


08.8 


REFID 31 
CONSEC 0060 
LAT 45 33.5N 
LONG 048 26.5W 


6371 


CASTNUM/TIME 


11.5 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 30 
HOUR 08.6 
DEPTH 
STD 00000 
OBS 00001 
OBS 00009 
sTD 00010 
OBS 00013 
OBS 00015 
obs 00017 
STD 00020 
oBs 00020 
OBS 00022 
STD 00030 
OBS 00030 
STO 00050 
ops 00051 
OBS 00059 
STO 00075 
GBS 00076 
sto 0010G 
ops 00100 
STO 00125 
OBS 00125 
oes 90137 
sto 00150 
oes 00150 
OBS 00175 
STD 00200 
obs 00201 
OBS 00228 
STD 00250 
OBS 90251 
08s 00277 
sto 00300 
OBS 00300 
oBs 00350 
STO 00400 
OBS 00401 
OBS 90451 
STO 00500 
OBS 00500 
oBs 00550 
sto 00600 
OBS 00601 
OBS 00652 
STO 00700 
OBS 00700 
OBS 00751 
STO 00800 
OBS 00601 
OBS 00850 
STO 00900 
OBS 00900 
OBS 00951 
STO 01000 
OBS 01001 
obs 01022 
YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 30 
HOUR 11.5 
LVLTYP OEPTH 
STD 00000 
OBS 00000 
obs 00009 
STO 00010 
obs oooll 
OBS 00017 
STO 00020 
OBS 00020 
oBs 00022 
obs 00026 
OBS 00028 
STO 00030 
OBS 00030 
obs 00034 
STD 00050 
oBs 00051 
OBS 00060 
STO 00075 
OBS 00076 
sto 00100 
OBS 00100 
STD 00125 
obs 00125 
STD 00150 
ops 00150 
OBS 00175 
OBS 00190 


BOTOP 01055 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


04.76 
04.76 
04.74 
04.71 
04.44 
04.22 
03.56 
02.08 
01.71 
01.25 
Oc.é1 
0C.57 

1.23 

1.29 

1.46 

1.34 

1.33 
0.85 
0.83 
0.16 

0.14 
00.16 
00.36 
00.37 
OC. 8&4 
01.32 
01.34 
01.46 
01.869 
01.91 
02.27 
02236 
02.36 
02.¢5 
02.01 
03.02 
02.22 
03.51 
02.51 
03.74 
03.73 
03.72 
03.80 
03.61 
03.81 
03.76 
03.71 
03.71 
03.69 
03.65 
03.65 
03.66 
03.65 
03.65 
03.63 


1 


BOTOP 00188 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


04.47 
04.47 
04.26 
04.23 
04.15 
03.58 
03.12 
02.80 
01.83 
00.45 
0.29 
0.62 
0.72 
1.29 
1.68 
1.70 
1.73 
1.69 
1.68 
1.14 
1.13 
1.09 
1.09 
1.06 
1.06 
1.03 
0.95 


1 
05 


Aln TEMP 0564 DIR HGT PER  WIND-DIR 17 INST STD RECORDER 
WET BULB 0544 00 0 xX wINO-SPD 10 TRACE DIR f) 
BARCMETR 1018.6 SEA WIND-FOR DURATION 00.3 
CLuuD T/A CL/TR WEATHER X4 ORIG O11 661 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG POs TOT P NO2 NOZ 

22.67 20.04 06.000 1467.2 

32.874 20204 1467.2 

320874 26204 1467.3 

32.66 26.04 00.020 1467.1 

32.830 26.04 1466 20 

22.810 26.05 1405.1 

32.94 26618 1464.2 

32.85 26.30 00.038 1456.1 

32.886 26.32 1454.4 

33.055 26.45 1452.6 

33.07 20.54 00.055 1449.95 

33.070 26.54 1449.7 

33.30 26.8C 00.082 1442.0 

23.307 26.61 1441.8 

33.343 26.85 1441.2 

33.46 26.96 00.112 1442.2 

33.493 26.96 1442.3 

33.65 27.08 00.138 1445.1 

23.660 27.08 1445.3 

33.84 27.20 00.161 1449.0 

33.640 27220 1449.1 

33.920 27.25 1450.8 

33.99 27.25 00.182 1452.0 

33.990 27.29 1452.1 

34ellU 27236 1454.8 

34.22 27.42 00.218 1457.5 

34.230 27443 1457.6 

34.294 27247 1458.7 

24.41 27.53 00.250 1461.1 

34.420 27.54 1461.2 

34.520 27.59 1463.4 

34.54 27.60 00.277 1464.1 

34.544 27260 1464.2 

34.606 27.62 1466.3 

34.67 27.64 00.327 1468.8 

34.670 27.64 1468.9 

34.710 27.65 1470.6 

34.77 27.67 00.375 147267 

34.770 27.67 1472.7 

34.630 27.70 1474.6 

34.83 27.7C 00.421 1475.4 

34.830 27.70 1475.4 

34.860 27.72 1476.6 

34.87 27.72 00.467 147724 

34.870 27.72 1477.5 

34.870 = 27273 1478.1 

34.87 27.73 00.511 1478.7 

34.870 27.73 1478.7 

34.876 27.74 1479 24 

34.87 27.74 00.555 1480.1 

34.87C 27.74 1480.1 

34.870 27.74 1481.0 

34.85 27.72 00.601 1481.7 

34.854 27.72 1481.8 

34.845 27.73 1482.0 

seseeeseeeseese 
AIk TEMP 0523 DIR HGT PER  WIND-DIR 18 INST STD RECORDER 
WET BULB 05.3 Leesa) 2 WIND-SPD 14 TRACE DIR 0 
BAROMETR 1017.9 SEA WIND-FOR DURATION 00.1 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X4 ORIG O11 662 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG PO4 TOTP NO2  NO3 

32.59 25.85 00.000 1465.6 

32.590 25285 1465.6 

32.552 25284 1464.8 

22.56 25.85 00.022 1464.7 

32.580 25.87 1464.4 

32.650 25.98 1462.2 

32.73 26.09 00.042 1460.4 

32.745 26613 1459.0 

32.766 = 26.21 1454.8 

32.800 26.33 1448.7 

33.016 26.54 1445.7 

33.01 26.55 00.059 1444.2 

33.005 26.55 1443.7 

33.025 26.58 1441.1 

33.23 26.76 00.087 1439.8 

33.240 26.77 1439.8 

33.267 26.79 1439.8 

33.31 26.83 00.119 1440.3 

33.320 26.83 1440.4 

33.54 26.99 00.147 1443.6 

33.540 27.00 1443.7 

33.53 26.99 00.174 144423 

33.530 26.99 1444.3 

33.54 26.99 00.201 1444.8 

33.540 26.99 1444.8 

330564 27201 1445.64 

33.603 27.04 144601 

Seeeees Ceeeeeee 


$103 


$103 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 48 
1 SQUARE 58 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 48 
1 SQUARE 58 


PH 


161 


REFID 31 8371 
CONSEC 0061 
LAT 45 38.8N 


LONG 048 39.0W 


CASTNUM/TIME 


12.6 


REFID 31 
CONSEC 0062 
LAT 45 42.5N 
LONG 048 48.5W 


8371 


CASTNUM/T IME 


13.7 


REFiD 31 
CONSEC 0063 
LAT 45 45.5N 
LONG 048 58.0W 


8371 


CASTNUM/TIME 


14.6 


162 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 30 
HOUR 12.6 
LVLTYP DEPTH 
sTD 00000 
OBS 00001 
STO 00010 
OBS oooll 
OBS 00013 
OBS 00017 
oBs 00019 
a) 00020 
OBS 00022 
OBS 00026 
OBS 00028 
STO 00030 
OBS 00030 
OBS 00032 
OBS 00034 
ops 00038 
STD 00050 
oBS 00051 
OBS 00053 
STO 00075 
OBS 00076 
OBS 00091 
YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 30 
HOUR 13.27 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00003 
STD 00010 
OBS ooo1l 
ops 00013 
OBS 00017 
STO 00020 
OBS 00020 
OBS 00022 
OBS 00028 
STO 00030 
OBS 00030 
OBS 00032 
oBs 00038 
obs 00040 
CBS 00047 
STO 00050 
OBS 00051 
OBS 00055 
obs 00060 
oBSs 00070 
YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 30 
HOUR 1446 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00001 
OBS 00009 
STO 00010 
oBS 00015 
OBS 00019 
STO 00020 
OBS 00024 
OBS 00026 
STO 00030 
OBS 00030 
OBS 00038 
OBS 00041 
OBS 00043 
obs 00049 
sto 00050 
OBS 00051 
OBS 00062 
OBS 00066 


BOTDP 00091 
SHIP EV 

DATA USE 1 
AREA 05 


TEMP 


04.92 
04.92 
04.90 
04.83 
04.71 
03.61 
03.06 
03.02 
02.92 
02-14 
01.90 
01.47 
01.35 
01.02 
00.89 
0.70 

1.46 

1.49 

1.51 

1.45 
- 1.45 
- 1.48 


BOTOP 00071 
SHIP EV 

DATA USE 1 
AREA 05 


TEMP 


06.42 
06.42 
06.41 
06.41 
06.360 
C5.80 
05.75 
05.74 
05.73 
04.89 
04.37 
04.18 
03-42 
02.99 
02.08 
01.23 
- 0.01 
0.50 
0.96 
1.17 
1.17 


th p 


BOTOP 00068 
SHIP EV 

OATA USE 1 
AREA 05 


TEMP 


06.22 
06.22 
06.20 
06.13 
05.52 
05.15 
04.93 
03.86 
03.40 
03.18 
03.15 
02.52 
00.66 
00.52 
00.27 
00.18 
~ 0.06 
- 0.72 
- 0.72 


AIK TEMP 07.2 DIR HGT PER WIND-OIR 20 
WET BULB 06.8 05 5 6 WINO-SPD 17 
BAROMETR 1018.1 SEA WIND-FOR 
CLGUD T/A CL/TR WEATHER X4 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SND VEL OXYG 
32.69 25.88 00.000 1467.6 
32.696 25-88 1467.6 
32.67 25.86 00.021 1467.6 
32-660 25.86 1467.4 
32265C 25.87 1466.9 
32.550 25.88 1463.0 
322685 26.06 1460.0 
32-70 26.08 00.042 1459.9 
32.745 26.12 1459.6 
220774 26220 1456.3 
32.760 26621 1455.2 
32.81 26.28 00.060 1453.4 
32.825 2623C 1452.9 
32.890 26.37 1451.5 
32.89u 26.38 1451.0 
32-930 26249 1443.8 
33221 26-74 00.091 1440.8 
33-215 26.74 1440.7 
33.215 26.74 1440.7 
33.28 26.79 00.123 1441.4 
33.280 26.79 1441.4 
33.330 26.84 1441.6 
SERSSES CORRES EE 
AIR TEMP 06.3 DIR HGT PER WIND-DIR 20 
WET BULB 060.3 20 2 2 wWIND-SPD 
BAwCMETR 1017.7 SEA WIND-FOR 
CLUUD T/A CL/TR WEATHER 
SAL SIGMA-T OYNDPTH SKD VEL OXYG 
32.64 25266 00.000 1473.6 
32004 25266 1473.7 
32.64% 25.66 00.023 1473.8 
320034 25265 1473.8 
220615 25.65 1473.6 
32.640 25.14% 147164 
32269 25.78 00.045 1471.3 
32.700 25.19 1471.3 
32-700 25679 1471.3 
32.580 25279 1467.8 
32.60 25287 00.068 1465.7 
32-615 25.90 1464.9 
32.070 26.01 1461.8 
32282u 26.17 1460.2 
32.730 26.17 1456.2 
32.860 26.33 1452.7 
32.87 26-41 00.106 1447.1 
32.875 26244 1444.9 
33-10 26.64 1443.0 
33.120 26.66 1442.3 
33.16u 26.69 1442.5 
See SeS SES EE TEE 
AIR TEMP 07-1 OIR HGT PER WIND-DIR 19 
WET BULB 06.7 24 4 6 WINO-SPO 18 
BAROMETR 1016.0 SEA WIND-FOR 
CLUUD T/A CL/TR WEATHER X4 
SAL SIGMA-T DYNDPTH SKD VEL OXYG 
32.51 25.59 00.000 1472.7 
3251s 25.59 1472.7 
32.520 25.59 1472.8 
32-51 25.59 00.024 1472.5 
32245u 25 62 1470.0 
32.515 25.71 1468.6 
32248 25-71 00.048 1467.7 
32.470 25.81 1463.3 
326545 25.92 1461.4 
32.65 26202 00.069 1460.7 
322657 26.03 1460.6 
32-630 26.06 1457.9 
32.715 26.24 1450.7 
32-785 26.31 1449.3 
32.795 26.34 1446.3 
32.81 26.35 00.106 1447.9 
322835 26.39 1446.9 
33.040 26.58 1444.3 
332210 26671 1444.6 
9940084 69880804 


P04 TOT P 


PO TCT P 


P04 TCT P 


INST STD RECORDER 
) 


TRACE OIR 
CURATION 
ORIG O1L 6630025 


NO2  NO3 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR 
DURATION 
ORIG O1l 664 18 


NO2 NO3 


INST STD RECORDER 
TRACE OIR 
DURATION 
ORIG O1l 665 


NO2 NO3 


00.1 


00.1 


i) 
00.1 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 48 
1 SQUARE 58 


$103 PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 48 
1 SQUARE 58 


$103 PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 48 
1 SQUARE 58 


$103 PH 


REFID 31 8371 
CONSEC 0064 
LaT 45 24.0N 


LONG 049 07.4W 


CASTNUM/TIME 


17.0 


REFID 31 
CONSEC 0065 
LAT 45 06.0N 
LONG 049 14.5W 


8371 


CASTNUM/T IME 


19.3 


REFID 31 
CONSEC 0066 
LAT 44 40.0N 
LONG 049 21.5W 


8371 


CASTNUM/TIME 


22.2 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 30 
HOUR 17.0 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00001 
STD 00010 
oBs oooll 
OBS 00017 
sto 00020 
OBS 00020 
obs 00022 
obs 00028 
STD 00030 
OBS 00030 
OBS 00034 
OBS 00038 
OBS 00040 
OBS 00043 
OBS 00045 
OBS 00047 
sto 00050 
OBS 00051 
OBS 00070 
oBs 00072 
YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 30 
HOUR 19.3 
LVLTYP DEPTH 
sto 00000 
OBS 00000 
OBS 00007 
STD 00010 
OBS oooll 
obs 00013 
OBS oool7 
STD 00020 
OBS 00020 
OBS 00022 
STD 00030 
obs 00030 
OBS 00034 
OBS 00036 
sto 00050 
OBS 00051 
OBS 00057 
OBS 00066 
YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 30 
HOUR 2242 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00001 
OBS 00007 
STD 00010 
OBS oooll 
OBS 00013 
OBS 00015 
obs 00019 
STO 00020 
OBS 00020 
OBS 00022 
OBS 00024 
OBS 00026 
STO 00030 
oBs 00030 
STO 00050 
OBS 00051 


BOTOP 00073 
SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


1 
05 


BoTOP 00068 


SHI 
DAT 
ARE 


P EV 
A USE 
A 


1 
05 


BOTOP 00062 


SHI 
OAT 
ARE 


Deak 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


06.95 
06.95 
06.90 
06.32 
05.S2 
05.31 
05.02 
03.28 
02.82 
02.46 
01.86 
01.08 
00.29 

0.09 

0.14 

0.35 

0.36 


1 
05 


AIR TEMP 07.5 DIR HG 
WET BULB 07.3 22 2 
BAKOMETR 1015.2 SEA 
CLUUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 
32.59 25258 00.000 
32.590 25.58 
32.58 25.59 00.024 
32.58u 25255 
32-550 25264 
32.49 25.77 00.047 
32.467 25.80 
32.690 26.04 
32-680 26.08 
32-73 26215 00.068 
32.750 26.18 
32.795 26.24 
32.847 26.30 
32.82u 26.29 
32.80u 26234 
32.840 26,39 
32.943 26.51 
33-03 26.58 00.101 
33.070 26 62 
33.100 26.64 
33.120 26.66 
FEEEERT ESE SEE SE 
Alm TEMP 08.5 DIR HG 
WET BULB 08.3 one 
BAKOMETR 1016.2 SEA 
CLLUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T OYNOPTH 
22.77 25.84 00.000 
22.767 25.84 
32.77Tu 25.84 
32.73 25.86 00.022 
22.700 25.86 
32-660 25-66 
322667 25.98 
32.52 25496 00.043 
322480 25.57 
32.65 26.18 
32-63 26.35 00.061 
32.650 26441 
33.057 26.60 
33.125 26266 
33-16 20269 00.091 
33.160 26265 
33-160 26.65 
33-160 26.71 
SESESSE DOSES ES 
AIk TEMP 08.4 DIR HG 
WET BULB 08.0 LOL 
BARCMETR 1016.2 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 
32.62 25.58 00.000 
32262u 25.58 
320612 25.58 
32.59 25.263 00.024 
32-578 25.67 
32.663 25.81 
32.646 25-283 
322455 25.85 
32.53 25-96 00.046 
32-585 26.03 
32.647 26.12 
32.605 26.14 
32.830 26.36 
33.00 26.52 00.064 
33.017 26.54 
33.07 26.59 00.094 
33.076 26.59 
FORESEES R EEE 


T PER 
3 


SND VEL 


1474.7 
1474-7 
1474.7 
1474.4 
147222 
1465.4 
1463.7 
1461.3 
1458.9 
1457.3 
1456.8 
1454.9 
1454.0 
1453.1 
1448.1 
1446.3 
1442.8 
1442.4 
1442.2 
1442.3 
1442.4 


T PER 
2 


SND VEL 


1471.4 
1471-4 
1471-3 
1469.5 
1466.6 
1467.6 
1462.5 
145861 
145549 
1450.7 
1445.5 
1445.1 
1442-3 
1441.8 
1441.8 
1441.6 
1441.9 
1442.1 


T PER 
2 


SND VEL 


147567 
1475-8 
1475.6 
1473 3 
1471.7 
1469.4 
1468.2 
1460.7 
1458.8 
1457.3 
1454.8 
1451.3 
1448.0 
1446.6 
1446 04 
1445.8 
1445.8 


WIND-DIR 
WIND-SPD 
WIND-FOR 
WEATHER 


OXxYG 


22 
16 


x9 


PO4 


WIND-DIR O1 
WIND-SPO 13 


wIND-FOR 


WEATHER 


CxYG 


WIND-DIR 
WINO-SPD 
WIND-FOR 
WEATHER 


OxYG 


x9 


PO4 


19 
10 


x2 


PO4 


INST STO RECORDER 
TRACE DIR 
DURATION 


ORIG O11 666 


ToT Pp 


NO2 


1?) 
00.1 


NO3 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR 
CURATICN 


ORIG O11 667 


ToT P 


NO2 


i) 


NO3 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR 
DURATION 


ORIG O11 668 


TOT P 


NO2 


oO 
O01 


NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 48 
1 SQUARE 59 


$103 PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 48 
1 SQUARE 59 


$103 PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 48 
1 SQUARE 49 


$103 PH 


163 


REFID 31 
CONSEC 0067 
LAT 44 39.0N 
LONG 049 08.5W 


8371 


CASTNUM/TIME 


23.5 


REFID 31 
CONSEC 0068 
LAT 44 3622N 
LONG 048 57.0W 


6371 


CASTNUM/TIME 


00.8 


164 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 06 
DAY 30 
HOUR 23.5 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00001 
STD 00010 
oBs oooll 
OBS 00019 
STO 00020 
OBS 00022 
OBS 00024 
OBS 900026 
STO 00030 
OBS 00030 
oBs 00034 
OBS 00036 
obs 00038 
OBS 00040 
OBS 00041 
STO 00050 
OBS 00051 
STD 00075 
OBS 00076 
STD 00100 
OBS 00100 
STO 00125 
OBS 00125 
OBS 00131 
sTD 00150 
OBS 00150 
OBS 00175 
sto 00200 
OBS 00201 
OBS 00226 
ops 00232 
YEAR 1974 
MONTH O07 
DAY ol 
HOUR 00.8 
LVLTYP DEPTH 
sto 00000 
OBS 00003 
OBS 00009 
STO 00010 
OBS oooll 
coBs 00019 
STD 00020 
OBS 00020 
STO 00030 
obs 00032 
OBS 00038 
OBS 00043 
STD 00050 
OBS 00051 
STD 00075 
obs 00076 
STO 00100 
OBS 00100 
STO 00125 
OBS 00125 
STO 00150 
obs 00150 
OBS OoL75 
STO 00200 
ops 00203 
OBS 00226 
OBS 00232 
STO 00250 
OBS 00251 
obs 00276 
STO 00300 
OBS 00302 
OBS 00350 
i) 00400 
obs 00401 
OBS 00451 
sto 00500 
oBs 00500 
OBS 00552 
i) 00600 
ops 00601 
obs 00051 
STO 00700 
OBS 00700 
OBS 00750 
STO 00800 
OBS 00801 
OBS 00850 
STO 00900 
OBS 00900 
oBs 00951 
STO 01000 
obs 01001 
OBS 01020 


BOTDP 00241 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


04.76 
04.76 
04.73 
04.65 
03.83 
03.42 
02.69 
02.54 
01.87 
01.27 
01.20 
00.77 
00.13 
0.22 
0242 
0.97 
1.13 
1.15 
1.43 
1.44 
1.45 
1.45 
1.48 
1.48 
1.51 
1.30 
1.29 
0.77 
0.34 
0.32 
0.15 
0.14 


Vey oO eo oo Oo go 


1 
05 


BOTOP 01400 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


94.8 
04.68 
03.06 
02.91 
02.50 
00.93 
00.85 
00.77 

0.68 

1.17 

1.63 

1.71 

1.595 

1.57 

1.51 

1.51 

1.43 

1.42 

1.21 

1.20 

0.59 

0.98 

0.48 
00.07 
00.16 
00.71 
01.04 
01.25 
01.27 
01.79 
02.17 
02.20 
02.44 
02-76 
02.77 
03.01 
03.40 
03.40 
03.50 
03.60 
03.60 
03.83 
03.88 
03.88 
03.87 
03.85 
03.85 
03.79 
03.76 
03.76 
03.71 
03.69 
03.69 
03.69 


1 
05 


AIk TEMP 08.2 OIR HG 
wET BULB 07.8 roa. yk 
BAROMETR 1016.2 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNOPTH 
32.72 25.92 00.000 
32.720 25.92 
32-72 25.92 00.021 
32-706 25.92 
322626 25.94 
32-66 26.01 00.041 
32.740 26.13 
32.77u 26.17 
32.72< 26.18 
32.87 26.34 00.060 
32-872 26.35 
32.853 26 36 
32.820 26236 
32.935 26047 
32.970 26.51 
332120 26.65 
33.16 2606S 00.091 
33.167 26.69 
33.24 26.77 00.124 
33.247 26.77 
33025 26.77 00.156 
33.255 26.77 
33228 26-79 00.187 
33-277 26.79 
33.290 26.80 
33244 26292 00.217 
330447 26.93 
33.680 27210 
33.76 27.14 0€.269 
33.760 27.14 
33-811 27.18 
33.815 27.18 
SOSSSSS SOS ESE 
AIR TEMP 07.9 OIR HG 
wET BULB O7.1 22 2 
BARCMETR 1016.3 SEA 
CLceUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 
32.66 25.86 00.C00 
32.660 25.88 
22.690 26.06 
32.69 26.08 00.020 
322695 26-11 
32.980 26.45 
32.97 26.44 00.038 
22-960 26.44 
33.08 26.61 00.053 
23-1lls 26.65 
33.205 26.74 
33.260 26.79 
33-31 26.82 00.080 
33.32u 26.83 
33-32 26283 00.110 
332320 26.83 
33.38 26.88 00.141 
332385 26.88 
33449 26.96 00.169 
33.490 26.96 
33.57 27.02 00.196 
33.577 27.02 
33.755 27215 
33.89 27.23 00.243 
33.915 27.24 
34205u 27.32 
34-155 27.39 
34.20 27-41 00.261 
34-210 27241 
342405 27.53 
34047 27256 00.312 
34.480 27.56 
34.545 27.59 
34.61 27.62 00.365 
34.610 27.62 
34.665 27.64 
34.76 27.67 00.414 
34.757 27.68 
34.763 27.67 
34.79 27.68 00.461 
34.787 27.68 
34.850 27.71 
34.86 27.71 00.508 
34.866 27.71 
34.860 27.71 
34.87 27-72 00.554 
34.870 27-72 
34.87 27.73 
34.88 27.74 00.599 
34.880 27.74 
34.873 27.74 
34.88 27.74 00.645 
34.875 27.74 
34.872 27.74 
SSeS S OOo eee ee 


T PER WIND-DIR 22 

2 WINO-SPD 10 
WINO-FOR 

WEATHER X2 


SND VEL OXYG 
1467.0 
1467.0 
1467.0 
1466.7 
1463.3 
1461.6 
1456.6 
1458.0 
1455.0 
1452.6 
1452.3 
1450.4 
1447.5 
1446.0 
1445 22 
1442.9 
1442.3 
1442.3 
1441.44 
1441.4 
1441.8 
1441.8 
144261 
1442.1 
1442.1 
1443.6 
1443.6 
1446.8 
1449.3 
1449.4 
1450.7 
1450.8 


T PER WIND-DIR 21 

2 WIND-SPD 10 
WIND-FOR 

WEATHER X4 


SND VEL OXYG P04 
1466.6 
1466.6 
1459.9 
1459.2 
1457.5 
1451.0 
1450.7 
1450.3 
1443.1 
1441.8 
1439.8 
1439.6 
1440.4 
1440.5 
1441.1 
1441.2 
1442.1 
144261 
1443.7 
1443.7 
1445.2 
1445.3 
1448.2 
1451.4 
1451.9 
1454.69 
1456.7 
1458.0 
1458.1 
1461.1 
1463 2 
1463.4 
1465.3 
1467.6 
1467.7 
1469.6 
1472.2 
1472.2 
1473.5 
1474.8 
1474.8 
1476.7 
1477.7 
1477.7 
1478.5 
1479.3 
1479.3 
1479.9 
1480.6 
1460.6 
1481.2 
1481.9 
1482.0 
1482.3 


PO& TOT P 


TOT P 


INST STO RECORDER 
TRACE DIR v 
DURATION 00.1 
ORIG O1l 669 


NO2 NO3 


INST STO RECORDER 


TRACE DIR 0 
00.4 


DURATION 
ORIG O11 670 


NO2 NO3 


$103 


$103 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 48 
1 SQUARE 49 


PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 48 
1 SQUARE 48 


PH 


REFID 31 68371 
CONSEC’ 0069 
LAT 44 34.3N 
LONG 048 48.5W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


02.3 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH O7 
DAY oL 
HOUR 02.3 
DEPTH 
STO 00000 
OBS 00003 
OBS 00007 
OBS 00009 
STO 00010 
oBs oooll 
OBS 00015 
OBS 00019 
STD 00020 
OBS 00020 
oBs 00024 
OBS 00026 
STO 00030 
obs 00030 
obs 00034 
obs 00036 
OBS 00038 
obs 00043 
OBS 00045 
sTD 00050 
oBs 00051 
oBs 00055 
OBS 00062 
STD 00075 
STD 00100 
obs 00104 
OBS 00106 
oes 00108 
OBS 00110 
OBS 00119 
a) 00125 
OBS 00129 
OBS 00140 
STO 00150 
OBS 00150 
OBS 00159 
OBS 00169 
OBS 00180 
OBS 00190 
OBS 00199 
STO 00200 
OBS 00207 
OBS 00213 
OBS 00226 
sto 00250 
OBS 00251 
OBS 00277 
sto 00300 
OBS 00321 
OBS 00352 
STO 00400 
OBS 00401 
OBS 00451 
STO 00500 
OBS 00500 
oBs 00550 
STO 00600 
OBS 00601 
OBS 00651 
sto 00700 
obs 00700 
ops 00750 
STD 00800 
OBS 00801 
OBS 00850 
STD 00900 
oss 00900 
OBS 00951 
STO 01000 
OBS 01001 
OBS 01022 


BOTOP 01900 


SHI 
OAT 
ARE 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


05.17 
05.17 
05.16 
04.69 
04.64 
04.51 
04.26 
03.31 
03.27 
02.22 
02.86 
02.81 
02.52 
02.45 
01.63 
0C.95 
00. 86 
0.53 
1.07 
1.36 
1.42 
1.47 
1.41 
1.36 
0.92 
0.78 
0.72 
0.69 
0.59 
0.38 
0.26 
0.23 
0.21 
00.44% 
00.46 
00.78 
01.02 
01.29 
01.38 
01.72 
01.72 
01.79 
C1.S50 
02.32 
02.39 
02.39 
02.27 
02.32 
02.46 
02.83 
03.32 
03.33 
03.45 
03.62 
03.62 
03.71 
03.83 
03.83 
03.88 
03.92 
03.92 
03.90 
03.87 
03.67 
03.86 
03.68 
03.88 
03.82 
03.81 
03.81 
03-81 


1 
05 


AIK TEMP 07.4 
WET BULB 07-1 


OIR HG 
20:52) 


BAROMETR 1016.2 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 
32.77 25.91 00.000 
32-770 25.91 
32.760 25.91 
32.730 25.93 
32.74% 25.95 00.021 
32-774 25.99 
32-780 26.02 
32-830 26015 
32.85 26.17 00.040 
32.870 26.19 
32.900 26.25 
32.92 26027 
32.94% 26.30 00.058 
32-940 26.31 
322896 26.33 
33.120 26.56 
332120 26.57 
33.100 26.62 
33.205 26.72 
33-27 26.79 00.088 
33.290 26.80 
332320 26.83 
33.410 26.90 
33.50 26.97 00.118 
33263 27.06 00.144 
332645 27.07 
332650 27.07 
33.655 27.07 
33.716 27.11 
33.756 27.14 
33.77 27.15 00.168 
33-810 27.18 
33.960 27.30 
34.00 27.29 00.189 
342000 27230 
34.110 27.37 
342160 27.39 
342240 27.44 
34.250 27.44 
34-336 27.48 
34.33 27248 00.224 
34.340 27.48 
34.390 27.51 
342440 27.52 
34-45 27.52 00.255 
34.453 27.52 
34249u 27.56 
34.53 27.59 00.282 
34.573 27.61 
34.660 27.65 
34.75 27.68 00.331 
34.75u 27.68 
34-770 27.68 
34.80 27.69 00.377 
34-80 27.69 
342823 27.70 
34.85 27.71 00.423 
34-850 27.71 
34-860 27.71 
34.87 27.71 00.469 
342870 27.71 
34.880 27272 
34.89 27.73 00.514 
34.890 27.73 
34.890 27.73 
34.90 27.74 00.559 
34.900 27.74 
34.900 27.75 
34.90 27.75 00.604 
34.900 27.75 
34.890 27.74 
Se0s08s so0eene 


T PER WIND-DIR 20 

2 WIND-SPD 12 
WINDO-FOR 

WEATHER X4 


SND VEL OXYG 


1468.7 
1468.8 
1468.8 
1466.9 
1466.7 
1466.2 
1465.2 
1461.3 
1461.2 
1461.0 
1459.6 
1459-4 
1456.2 
1457.9 
1454.3 
1451.6 
1451.2 
1444.69 
1442.6 
1441.4 
1441.2 
1441.0 
1441.6 
144261 
1444.8 
1445.5 
1445.9 
1446.0 
1446.6 
1447.8 
1448.3 
1448.7 
1449.2 
1452.4 
1452.5 
1454.2 
1455.5 
1457.1 
1457.6 
1459.4 
1459 24 
1459.9 
1460.5 
1462.6 
1463 23 
1463 4 
1463.3 
1463.9 
1465.0 
146742 
1470.2 
1470.3 
1471.7 
1473.2 
147322 
1474.5 
1475.8 
1475.9 
1476.9 
1477.9 
1477.9 
1478.7 
1479 4 
1479.4 
1480.2 
1481.1 
1481.1 
1481.7 
1482.5 
1462.5 
1482.8 


INST STO RECORDER 
TRACE DIR o 
DURATICN 0064 
ORIG O11 671 


PO4 TOT P NO2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 48 
1 SQUARE 4° 


$103 PH 


165 


REFID 31 8371 
CONSEC 0070 
LAT 44 30.2N 
LONG 048 25.3W 


CASTNUM/TIME 


05.3 


166 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH OT 
DAY ol 
HOUR 05.43 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00000 
OBS 00007 
STO 00010 
OBS oooll 
OBS 00017 
STO 00020 
OBS 00020 
OBS 00022 
OBS 00024 
STD 00030 
OBS 00030 
STO 00050 
OBS 00051 
OBS 00059 
OBS 00068 
OBS 00072 
STD 00075 
OBS 00078 
OBS 00079 
OBS 00091 
OBS 00093 
OBS 00095 
STD 00100 
OBS 00104 
OBS 00110 
oBs 00118 
STD 00125 
OBS 00129 
obs 00133 
OBS 00137 
oBs 00139 
STD 00150 
OBS 00152 
OBS 00169 
OBS 00175 
OBS 00192 
STD 00200 
oBs 00201 
OBS 00205 
OBS 00209 
oBs 00218 
OBS 00222 
OBS 00228 
STD 00250 
OBS 00251 
OBS 00253 
OBS 00264 
OBS 00276 
STD 00300 
OBS 00300 
obs 00327 
OBS 00333 
OBS 00350 
STD 00400 
OBS 00401 
OBS 00451 
STO 00500 
OBS 00500 
OBS 00550 
STO 00600 
oBs 00601 
OBS 00651 
sTD 00700 
oBs 00700 
OBS 00751 
STD 00800 
OBS 00801 
OBS 00850 
STD 00900 
OBS 00900 
OBS 00953 
STD 01000 
OBS 01001 
OBS 01022 


BOTOP 03021 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


08.93 
08.93 
06.53 
08.64 
08.49 
07.99 
06.39 
05.77 
04.28 
03.23 
02.38 
02.31 
00.57 
00.39 
- 0.75 
00.75 
00.69 
00.54 
00.98 
00.88 
00.95 
00.88 
01.18 
01.53 
01.77 
01.93 
02.72 
02.76 
02.79 
02.54 
02.51 
02.83 
02.78 
02.77 
02.69 
03.22 
03.26 
03.10 
03.06 
03.27 
03.04 
03.72 
03.54 
03.80 
04.26 
04.28 
04.30 
03.64 
03.72 
04.28 
04.29 
04.33 
04.73 
04.71 
04.64 
04.64 
04.55 
04.46 
04.46 
04.34 
04.26 
04.26 
04.10 
04.01 
04.01 
04.03 
04.00 
04.00 
03.50 
03.90 
03.90 
03.81 
03.76 
03.76 
03.78 


1 
05 


AIK TEMP 08.8 DIR HG 
WET BULB 08.5 00 Oo 
BAKOMETR 1001.6 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 
32.91 25252 00.000 
32.910 25252 
32-910 25-52 
32.87 25.53 00.025 
32.855 25254 
32.855 25.61 
32.75 25.75 00.048 
32.700 25.75 
32.584 25286 
32.683 26.20 
33.04 26239 00.068 
33.050 26.41 
33-32 26.74 00.097 
332340 26.77 
33247uU 26.93 
33.650 27.00 
33.690 27.03 
33.69 27.02 00.127 
33.720 27.04 
33.75u 27.07 
33.790 27.10 
33.980 27.26 
34.000 27225 
34.04 27.26 00.150 
34.065 27.26 
34.090 27.27 
342200 27229 
34-20 27.29 00.171 
34.2200 27.29 
34.19u 27.230 
342200 27.31 
34.260 27.33 
342268 27-35 00.190 
34.289 27.36 
34.355 27242 
342430 27.43 
34.487 27.47 
34.51 27.51 00.223 
34.520 27.52 
34.540 27.51 
34253C 27.53 
34.630 27.54 
34.62U 27-55 
34.64U 27.54 
34.74 27.57 00.252 
34-740 27.57 
342740 27-57 
34.66 27.58 
34-710 27-61 
34280 27262 00.279 
34-800 27262 
34.830 27.64 
34.90 27.65 
34.900 27.65 
34.91 27.67 00.326 
34.910 27.67 
34.920 27.68 
34.92 27.69 00.376 
34.92u 27.65 
34.920 27.71 
34.93 27.72 00.421 
342927 27.72 
34.910 27.73 
34-91 27.14 00.465 
34.910 27.74 
34.924 27.74 
34.92 27.74 00.509 
34.920 27.74 
342910 27-75 
34.92 27.75 00.553 
34.92u 27.75 
34.903 27.75 
34.91 27.76 00.597 
34-91U 27.76 
34e51e 27.76 
OO SCSS DESSERTS 


T PER WIND-DIR 19 INST STD RECORDER 
x WIND-SPO 10 TRACE DIR 
WIND-FOR DURATION 00. 


WEATHER X4& ORIG OLL 672 


SNC VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 


1483.7 
1483.7 
1483.9 
1482.8 
1482.2 
1480.4 
1474.0 
1471.4 
1465.2 
1461.1 
1457.7 
1457.5 
1450 24 
1449.6 
1444.7 
1452.0 
1451.8 
1453.0 
1453.3 
1452.9 
1453 24 
1453 4 
1454.8 
1456.5 
1457.7 
1458.5 
1462.3 
1462.6 
1462.7 
1461.7 
1461.7 
1463.2 
146361 
146361 
1463.2 
1465.7 
1466.2 
1465.7 
1465.5 
1466.5 
1465.6 
1468.8 
1468.1 
1469.3 
1471.7 
1471.8 
1471.9 
1469 22 
1469.8 
1472.7 
1472.8 
1473.4 
1475.3 
1475.5 
1476.0 
1476.0 
1476.5 
1476.9 
1476.9 
1477.22 
1477.8 
1477.8 
1477.9 
1478.3 
1478.3 
1479.3 
1480.0 
1480.0 
1480.4 
1481.42 
1481.2 
1481.7 
1482.3 
1482.3 
14€z2.7 


o 
5 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 48 
1 SQUARE 46 


S103 PH 


REFID 31 6371 
CONSEC 0071 
LAT 44 27.0N 
LONG 048 07.0W 


CASTNUM/TIME 


08.6 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


VEAR 1974 
MONTH 07 
DAY ol 
HOUR 08.6 
LVLT YP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00001 
STO 00010 
cBs 00011 
OBS 00013 
OBS 00017 
i) 00020 
OBS 00020 
OBS 00024 
STD 00030 
obs 00032 
OBS 00034 
OBS 00038 
OBS 00040 
OBS 00045 
OBS 00047 
OBS 00049 
STD 00050 
obs 00051 
OBS 00060 
OBS 00064 
OBS 00066 
obs 00068 
OBS 00072 
OBS 00074 
STD 00075 
oBs 00078 
OBS 00083 
OBS 00087 
obs 00091 
OBS 00093 
OBS 00095 
OBS 00097 
STD 00100 
oBs 00104 
OBS 00112 
STD 00125 
OBS 00125 
OBS 00135 
OBS 00139 
OBS 00142 
STO 00150 
OBS 00152 
OBS 00158 
oes 00163 
OBS 00165 
OBS 00175 
OBS 00196 
STD 00200 
OBS 00201 
OBS 00203 
OBS 00211 
OBS 00220 
OBS 00226 
OBS 00228 
OBS 00230 
OBS 00236 
obs 00237 
OBS 00243 
STD 00250 
OBS 00251 
OBS 00276 
OBS 00277 
oBs 00279 
oes 00291 
STO 00300 
OBS 00300 
OBS 00308 
OBS 00312 
OBS 00350 
OBS 00356 
STD 00400 
obs 00403 
OBS 00405 
OBS 00411 
oss 00451 
STD 00500 
OBS 00500 
OBS 00550 
STD 00600 
OBS 00601 
OBS 00652 
STO 00700 
obs 00700 
obs 00750 
sto 00800 
OBS 00803 
ops 00850 
std 00900 
OBS 00900 
obs 00951 
STO 01000 
OBS 01001 
OBS 01020 


BOTDP 03435 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


09.02 
09.02 
09.02 
09.02 
09.01 
07.77 
07.19 
07.01 
06.28 
03.94 
02.88 
04.56 
03.30 
03.04 
02.16 
00.30 
00.02 

0.00 

0.07 

0.52 

0.89 

0.88 

0.66 

0.16 

0.16 

O.1L 
00.07 
00.43 
01.08 
01.57 
01-72 
02.47 
02.54 
03.05 
03.586 
03.70 
04.11 
04-11 
03.99 
04.46 
C4.39 
04.79 
04.87 
04.98 
04.31 
04.42 
05-21 
05.17 
04.50 
04.37 
04.35 
04.62 
04.58 
04.90 
04.62 
04.62 
04.30 
04.25 
03.44 
03.06 
03.00 
03.44 
03.44 
03.62 
04.09 
04.09 
04.09 
04.10 
04.40 
04.46 
04.64 
04.78 
04.88 
04.94 
05.28 
05.08 
04.73 
04.73 
04.49 
04.46 
04.46 
04.41 
04.49 
04.49 
04.33 
04.18 
04.17 
04.08 
04.15 
04.15 
04.06 
03.88 
03.68 
03.99 


1 
05 


AIK TEMP 08.9 


DIR HGT PER WIND-DIR 19 INST STD RECORDER 


x WINOD-SPD 10 TRACE OIR LY) 
WIND-FOR DURATION 00.4 
WEATHER X4 GRIG O11 673 


SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 


1484.0 
1484.1 
1484.2 
1484.2 
1484.2 
1479.24 
1477.3 
1476.6 
1473.8 
1464 4 
1460.0 
1467.5 
1462.0 
1460.8 
1457.1 
1448.8 
1447.7 
1447.6 
1447.4 
1445 26 
1444.0 
1444.2 
1445.3 
1447.7 
1447.8 
1448.0 
1449.0 
1450.9 
1454.0 
1456.3 
145761 
1460.5 
1460.9 
1463.2 
1465.7 
1466.4 
1468.5 
1468.5 
1468.2 
1470.3 
1470.0 
1471.9 
1472.3 
1472.9 
1470.1 
1470.7 
1474.2 
1474.5 
1471.7 
1471.1 
1471.1 
1472.4 
1472.5 
1473.9 
1472.8 
1472.8 
1471.5 
1471.3 
1467.9 
1466.3 
1466.1 
1468.5 
1468.6 
1469.4 
1471.7 
1471.8 
1471.8 
1472.0 
1473 64 
1474.3 
1475.2 
1476.6 
1477.1 
147724 
1479 0 
1478.8 
1478 1 
1478.1 
1477.9 
1478.6 
1478.6 
1479.3 
1480.4 
1480.5 
1480.6 
1480.8 
1480.8 
1461.2 
1462.3 
1482.3 
1482.8 
1482.8 
1462.8 
1483.7 


WET BULB 08.8 oo 0 
BAROMETR 1015.5 SEA 
CLLUD T/A CL/TR 

SAL SIGMA-T DVYNOPTH 

32.87 25047 00.000 

32-870 25247 

32.87 25247 00.025 

32.870 25247 

322860 25246 

320777 25258 

32.86 25.73 00.049 

322875 25.77 

32-873 25.86 

32.99 26.22 00.070 

33.205 26236 

33.260 26.38 

332140 26240 

33.090 26.38 

33.080 26245 

33-100 26.58 

332208 26268 

33.23 26.70 00.101 

332290 26.75 

33037¢ 26.84 

33.397 26.87 

33-480 26.94 

332517 26.96 

33-560 26.57 

33.570 26.98 

33.57 26.98 006132 

332605 27.00 

33-725 27.08 

33.78 27.09 

33.862 27.11 

33-91uU 27214 

34.020 27.17 

34.033 27.18 

34-10 27218 00.156 

34-170 27.19 

34-205 27221 

34-33 27226 00.178 

34.330 27.26 

34.350 27.29 

342405 27229 

34.380 27027 

34.47 27.30 00.198 

34.490 27231 

34.536 27.33 

342430 27-32 

34.500 27.37 

34.620 27237 

34.660 27.41 

34.58 27242 002235 

34 550 27-41 

34.60 27.45 

34.620 27.44 

34.665 27.48 

34-690 27246 

34.670 27.48 

34.675 27248 

34-620 27.47 

34.646 27-50 

342540 27-50 

34-52 27-52 00.267 

34.515 27.52 

342630 27.57 

34-660 27.59 

342680 27.59 

34-750 27.60 

34.75 27.60 00.296 

34-750 27.60 

34.770 27.261 

34.820 27.62 

342850 27-64 

34.890 27265 

34.94 27267 00.346 

34.965 27.68 

34-980 27.69 

352046 27.69 

35.000 27.69 

34.97 27.70 00.392 

342970 27.70 

34.960 27.72 

34296 27.73 00.437 

342960 27.73 

34-575 27274 

34.99 27.75 00.481 

34.990 27.75 

34.968u 27.76 

34.95 27.75 00.525 

34.95C€ 27.75 

34.950 27-76 

34.97 272-77 00.568 

34.970 27.77 

342950 27.76 

34.94% 27.77 00.611 

34.940 27.77 

34.960 27.78 

SESE ESE EESSE 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 48 
1 SQUARE 48 


$103 PH 


167 


REFIO 31 
CONSEC 


LAT 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


168 


8371 
0072 
44 20.8N 
LONG 047 43.7W 


12.0 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH O07 
DAY OL 
HOUR 12.0 
DEPTH 
STO 00000 
oBs 00000 
obs 00009 
STD 00010 
obs 00015 
OBS 00017 
STO 00020 
OBS 00020 
ops 00022 
OBS 00028 
STO 00030 
obs 00030 
oBs 00032 
OBS 00036 
oBs 90041 
OBS 00045 
STD 00050 
oBs ooos1 
oBs 00059 
STD 00075 
OBS 00079 
OBS 00087 
obs 00093 
obs 00097 
STD 00100 
obs 00100 
obs 00106 
oBs 00123 
STO 00125 
OBS 00129 
obs 00135 
OBS 00142 
OBS 00148 
STD 00159 
OBS 00152 
OBS 00173 
OBS ool77 
oss 00180 
OBS 00186 
OBS 00192 
ces 00199 
sto 00200 
OBS 00201 
OBS 00205 
OBS 00213 
ces 00226 
obs 00249 
sto 00250 
OBS 00255 
OBS 00257 
oBs 00258 
oes 00264 
ops 00266 
OBS 00272 
OBS 00277 
OBS 00285 
oBs 00295 
STD 00300 
OBS 00300 
OBS 00306 
obs 00323 
oBs 00329 
OBS 00335 
OBS 00344 
OBS 00350 
OBS 00394 
STO 00400 
OBS 00401 
obs 00403 
OBS 00409 
OBS 00451 
sto 00500 
OBS 00500 
ops 00512 
OBS 00519 
OBS 00550 
STC 00600 
obs 00601 
OBS 00651 
STD 00700 
obs 00700 
obs 00750 
sto 00800 
OBS 00801 
oes 00850 
sto 00900 
OBS 00900 
OBS 00951 
STO 01000 
OBS 01001 
oBs 01020 


BOTOP 03615 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


10.61 
10.81 
10.80 
10.33 
06.18 
05.01 
02.74 
03.46 
03.04 
01.57 
01.47 
01.36 
01.31 
01.67 
00.é2 
00.03 
00.17 
00.48 
04.40 
07.75 
06.77 
06.52 
aé.59 
06.72 
05.83 
05.73 
06.59 
06.74 
06.79 
a6.S0 
06.85 
06.69 
07.00 
06.98 
06.56 
0€.81 
07.34 
07242 
07.78 
07.62 
06.63 
06.63 
06.61 
06.61 
C5.S2 
05.41 
05235 
05.33 
04.98 
04.75 
04.77 
05.36 
05.32 
06.28 
0€.71 
06.72 
05.21 
05.18 
05.15 
04.80 
05.17 
05.42 
05.51 
05.00 
04.95 
05.37 
05.76 
05.78 
05.76 
06.23 
06.10 
05.54 
05.53 
05.43 
05.10 
05.27 
05.30 
05.230 
04.70 
04.58 
04.58 
04.48 
04.40 
04.40 
04.34 
04.24 
04.24 
04.15 
04.17 
04.17 
04.14 


1 
cs 


AIR TEMP 12.2 DIR HGT PER WIND-DIR 22 
wET BULB 11-8 225 12 z WIND-SPD 16 
BAnOMETR 1014.5 SEA WINO-FOR 
CLCUD T/A CLsTR WEATHER X2 
SAL SIGMA-T DYNDOPTH SND VEL OXYG PO4 
32.87 25.17 0C.000 1450.6 
32.87% 25.17 1450.6 
22.864 25617 1450.7 
32676 25617 00.028 1488.9 
32.476 25256 1472.7 
32.710 25.68 1468.3 
32.78 26.07 00.052 1463.1 
322830 26.14 1462.0 
32.950 26.30 1460.4 
22.920 26.33 1455.8 
33-06 26.48 00.069 1453.7 
3320Su 26.51 1453.3 
33.10u 26.52 1453.1 
332240 26.61 1455.0 
23.243 26.68 1450.4 
33.32u 26.77 1447.8 
33.53 26.53 00.096 1448.5 
33.60u 26.57 1450.4 
34.00u 26.97 1468.2 
34202 27.03 00.124 1462.7 
34.610 27.03 1466.9 
342485 27205 1479.5 
34.470 27.08 1478.3 
34.505 27.09 1478.9 
34.37 27.10 0C.149 1475.2 
34.36u 27.10 1474.8 
34.585 27.11 1480.2 
34.557 27213 1479.5 
34.57 27.13 00.173 1479.7 
34.605 27.14 1480.3 
34.577 27.13 1480.1 
342617 27.18 1479.7 
34-686 27.19 1481.1 
34.67 27.18 OC.197 1481.0 
34.665 27.18 1461.0 
34-680 27.21 1480.7 
34-81eu 27.24 1483.0 
34-840 27225 1483.4 
34.905 27225 1485.0 
34.900 27.24 1485.3 
34.707 27.26 1480.5 
34.71 27.26 00.241 1480.5 
34.730 27.28 1480.5 
34.734 27.28 1480.5 
34.62 27.28 1477.8 
34-580 27.32 147529 
34.626 27235 1476.0 
34.62 27235 00.281 1476.0 
34.570 27236 1474.6 
34.550 27.37 1473.6 
34.580 27.39 1473.8 
34.670 27.39 147664 
34.680 27.41 1476.3 
34.865 27.43 1480.5 
342940 27.43 1482.4 
34-950 27244 1482.6 
34.690 27243 1476.3 
34.71 27.44 00.317 1476.3 
34.710 27245 1476.2 
34.660 27245 1474.8 
34.790 27.51 1476.8 
34.830 27.51 1477.9 
34.860 27252 1478.4 
34.775 27.52 1476.4 
34.780 27.53 1476.3 
34.920 27.59 1478.9 
34.99 27.60 00.379 1480.7 
34.990 27.59 1480.8 
34.980 27.59 1480.7 
35-08U 27.61 1482.8 
35.085 27.63 1483.0 
35.04 27.66 00.432 1481.5 
352040 27.66 1481.5 
35.030 27.67 1461.2 
34.980 27-67 1460.0 
35.04 27.70 1481.2 
35,06 27.71 00.481 1462.2 
35.065 27.71 1482.2 
34.980 27.72 1480.5 
34.98 27.73 00.527 1480.8 
34.983 27.73 1480.8 
34.98 27.74 1461.2 
34.98 27.74 00.572 1481.7 
34.975 27.714 1461.7 
34.57C 27.75 1462.3 
34.97 27.76 00.616 1482.7 
34.970 27.76 1482.7 
34.960 27.76 . 1483-2 
34.97 27.77 00.661 1464.1 
34.970 27.77 1484.1 
34.970 27.77 1484.3 
+9 60084 OSes eee 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR oO 
OURATION 00.4 
ORIG O11 674 14 


TOT P NO2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 47 


$103 PH 


REFID 31 8371 
CONSEC 0073 
LaT 44 13.2N 
LONG 047 09.0W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


15.6 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH O7 
DAY OL 
HOUR 15.6 
DEPTH 
STO 00000 
oes 00000 
sto 00010 
oes 00010 
STO 00020 
OBS 00020 
sto 00030 
oBs 00030 
oss 00040 
STO 00050 
OBS 00050 
ops 00070 
STO 00075 
OBS 00075 
STO 00100 
oes 00100 
sto 00125 
oss 00125 
oBs 00135 
STO 00150 
ops 00150 
obs 00190 
sto 00200 
OBS 00200 
obs 00220 
obs 00240 
sto 00250 
oss 00250 
obs 00270 
std 00300 
obs 00300 
oss 00340 
oBs 00350 
obs 00370 
OBS 00390 
sto 00400 
oss 00400 
oes 00450 
sto 00500 
obs 00500 
obs 00535 
sto 00600 
oss 00600 
STO 00700 
OBS 00700 
OBS 00755 
sto 00800 
oBs 00800 
sto 00900 
oBs 00900 
STO 01000 
OBS 01000 
oes 01025 


BOTDP 03951 


ShIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


11.18 
11.18 
10.73 
10.73 
09.04 
05.04 
08.05 
08.05 
07.93 
06.69 
06.69 
05.25 
05.29 
05.29 
06.42 
06.42 
04.39 
04.39 
05.50 
04.75 
04.75 
06.08 
06.07 
06.07 
05.91 
06.49 
06.25 
06.25 
06.29 
04.85 
04.85 
04.77 
04.24 
03.75 
03-46 
03.51 
03.51 
04.96 
04.95 
04.95 
05.22 
05.07 
05.07 
04.78 
04.78 
04.56 
04.52 
04.52 
04.39 
04.39 
04.15 
04.15 
04.14 


1 
05 


AIk TEMP 12.4 OIR HG 
WET BULB 12.3 22 5 
BAKCMETR 1015.9 SEA 
CLUUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T OYNOPTH 
32282 25.07 00.000 
32.626 25.07 
32.75 25.09 00.029 
32.750 25.09 
32.82 25243 00.056 
32-820 25243 
33.14 25.83 00.080. 
33-140 25.83 
33-400 26.05 
33.84 26.57 00.117 
33-840 26.57 
34.170 27.01 
34.22 27.05 00.148 
342220 27.05 
34.47 27-10 00.173 
34.47¢ 27.10 
34.28 27.19 00.197 
34-280 27.19 
34.450 27.20 
34.37 27.23 00.219 
342370 27.23 
34.610 27.26 
34.59 27.24 00.262 
34.590 27.24 
34.600 27.27 
34.846 27.38 
34.85 27242 00.301 
34.85u 27.42 
34.880 27.44 
34.72 27.49 00.335 
342720 27249 
34.780 27.58 
34.72u 27.56 
34.660 27.56 
34.656 27.58 
34.68 27-60 00.393 
34-680 27.60 
34.950 27.66 
34.97 27.68 00.444 
34.970 27.68 
35-060 27.72 
35.05 27.73 00.491 
35.050 27.73 
35-01 27.73 00.536 
35.016 27.73 
34-98u 27.73 
34.99 27.74 00.581 
34.99u 27.74 
34.99 27.76 00.626 
34.990 27.76 
34.97 27.77 00.670 
34.970 27.77 
34.97u 27.77 
sseeeseeesseses 


T PER wIND-DIR 20 INST STD RECORDER 
8 WIND-SPD 12 TRACE DIR L) 
WIND-FOR OURATION 00.4 

WEATHER X¢ ORIG OL 675 


SNO VEL OXVG P04 TOTP NO2 NO3 


1451.8 
1451.8 
1490.3 
1490.3 
1484.4 
1484.4 
1461.2 
1481.2 
1481.2 
1477.1 
147761 
1472.1 
147224 
1472-4 
1477.7 
1477.7 
1469.6 
1469.6 
1474.5 
1471.6 
147126 
1478.0 
1476.1 
1478.1 
1477.8 
1480.8 
1480.0 
1480.0 
1480.5 
1475.0 
1475.0 
1475.4 
1473.2 
1471.4 
1470.5 
1470.9 
1470.9 
1476.2 
1475.0 
1479.0 
1480.8 
1461.3 
1481.3 
1481.7 
1461.7 
1481.6 
1482.2 
1482 .2 
1483.4 
1483.4 
1484.0 
1464.0 
1484.4 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 47 


$103 PH 


169 


KEFID 31 8371 
CONSEC 0074 
LAT 44 OT.0ON 
LONG 046 32.5W 


CASTNUM/T IME 


18.9 


170 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MCNTH O7 
DAY ol 
HOUR 18.9 
LVLTYP DEPTH 
STD 00990 
OBS 00003 
sTD 00010 
OBS 00011 
OBS 00017 
STO 00020 
oes 00020 
O6S 00022 
OBS 00024 
OBS 00026 
STO 00030 
obs 00030 
OBS 00034 
OBS 00049 
STO 00050 
OBS 00051 
OBS 00053 
OBS 00055 
OBS 00057 
OBS 00064 
OBS 00066 
OBS - 00066 
STO 00075 
OBS 00076 
OBS 00079 
obs 00081 
OBS 00087 
OBS 00093 
obs 000S5 
STO 00100 
OBS 00100 
OBS 00110 
OBS 00116 
OBS 00121 
STO 00125 
obs 00135 
OBS 00140 
STO 00150 
OBS 00158 
OBS 00165 
OBS 00173 
OBS 00175 
OBS 00177 
OBS 00160 
OBS 00190 
oBs 00192 
OBS 001°8 
std 90200 
OBS 00201 
OBS 00209 
OBS 00224 
OBS 00228 
OBS 00234 
OBS 00239 
STO 00250 
OBS 00251 
OBS 00270 
OBS 00274 
OBS 0027S 
OBS 00289 
OBS 00298 
STO 003CO 
OBS 00300 
OBS 00304 
OBS 00310 
OBS 00329 
OBS 00336 
cBs 00342 
OBS 00344 
OBS 00350 
OBS 00359 
OBS 00369 
STD 00400 
OBS 00403 
OBS 00409 
OBS 00415 
OBS 00451 
STD 00500 
OBS 00500 
OBS 00553 
STD 00600 
OBS 00601 
obs 00651 
STO 00700 
OBS 00700 
OBS 00750 
sTD 00800 
obs oo80l 
OBS 00850 
STO 00900 
obs 00900 
OBS 00951 
STO 01000 
obs 01001 
obs 01026 


BCTDP 03840 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TERP 


10.€2 
10.62 
10.61 
10.56 
10.17 
05.54 
05.18 
ce.1ls 
07.41 
06.53 
C6.20 
06.10 
05.32 
05.66 
04.688 
03.28 
02.49 
01.01 
00.95 
00.52 
00.08 
00.10 
00.33 
00.44% 
00.97 
OC.S6 
01.99 
02.56 
02.861 
03.56 
03.69 
04.05 
05.04 
05.07 
04.58 
03.49 
02.21 
03.60 
02.59 
04.40 
05.05 
05.04 
05.C8 
05.55 

Se41 
04.92 
04.78 
05.22 
05.51 
05.51 
04.39 
04.12 
04.14 
03.44 
03.44 
03.44 
03.20 
04.30 
04.82 
05.51 
06.42 
06.43 
0¢.43 
06.45 
06.69 
06.70 
06.32 
06.30 
05.50 
05.85 
05.87 
05.32 
05.34 
05.37 
05.42 
05.14 
04-98 
05.14 
05.14 
05.26 
04.82 
04.81 
04.58 
04.61 
04.61 
04.50 
04.37 
04.37 
04.33 
04.28 
04.28 
04.28 
04.23 
04.23 
04.21 


1 
05 


Alnw TEMP 12.7 
WET BULB 12.3 
BARmOMETR 1016.5 


CLOUD T/A 
SAL SIGMA-T 
22.86 25.20 
22.860 25.20 
32.35 25015 
32.840 25.15 
32.78U 25.21 
22.62 25.20 
32.61e 25.24 
22.650 25-41 
22.574 25.75 
33.017 25.85 
32.56 25.95 
32.97u 25.96 
33.157 26.20 
33.215 26.21 
33.10 26.21 
32.93u 26.23 
33.07u 26.41 
33020u 26262 
33.330 26.72 
33.35u 26.77 
330362 26.81 
23.475 26.85 
33.60 26.98 
33.020 26.99 
33.705 27.03 
33.71u 27-03 
33.600 27.03 
33.876 27.04 
33.896 27.04 
34.01 27.06 
34.03e 27.07 
24.110 27.10 
34.25u 27210 
34.250 27.05 
24.18 27.10 
34.076 27212 
34.075 27.15 
34.16 27.18 
34.235 27.20 
34.30u 27.21 
34.400 27.22 
34.426 27-23 
34.43L 27224 
34.524 27.25 
34.49u 27.24 
34.416 27.24 
24.450 27229 
34.53 27.30 
34.58u 27.30 
34.575 27.30 
34.410 27.30 
34.410 27.33 
24.407 27.32 
34.35e 27.35 
24.40 27.39 
34.410 27.40 
34.450 27.45 
34.030 27248 
34.71 27.49 
34.860 27.52 
35.000 27.52 
35.00 27-52 
35.000 27.52 
35.00C 27.51 
35.060 27.53 
35.076 27.54 
35.000 27.53 
34.990 27.52 
34.930 27.53 
34.955 27.56 
34.966 27.56 
34.880 27.56 
34.90 27.58 
34.910 27.58 
34.926 27.58 
34.870 27.58 
34.905 27.62 
34.98 27266 
34.980 27.66 
35.02u 27.68 
34.97 27.69 
34.970 27.69 
34.966 27.71 
34.97 27.72 
34.970 27.72 
34.97U 27.73 
34.96 27.74 
34.960 27.74 
34.960 27.74 
34.96 27.75 
34.960 27.75 
34.970 27.75 
34.97 27.76 
34.96 27.76 
34.965 27.76 


OIR HG 
20 2 
SEA 

CL/TR 


DYNDPTH 
0C.000 
00.028 


00.056 


0C.060 


0c.119 


00.155 


00.181 


00.206 


00.230 


00.273 


00.311 


00.345 


00.404 


00.458 


00.507 


00.554 


00.600 


00.645 


00.690 


Baa aaa ated de dated 


T PER WIND-DIR 20 INST STO RECORDER 
2 WIND-SPD 16 TRACE OIR o 
wIND-FOR DURATION 00.3 

WEATHER X68 GRIG O11 676 


SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 


1485.9 
1490.0 
1450.0 
1489.8 
1486.4 
1466.0 
1464.6 
1480.5 
1476.4 
1470.6 
1472.7 
1473.3 
1470.4 
147261 
1468.8 
14€1.8 
1458.6 
145243 
1452.2 
1450 24 
1448.5 
1448.8 
1450.1 
1450.6 
1453.2 
1453.3 
1458.0 
1460.7 
1461.8 
1465.4 
1465.9 
1467.7 
147261 
1472.3 
1470.2 
1465.7 
1464.6 
1466.5 
1468.4 
1470.3 
1473.3 
1473.3 
1473.5 
1475.6 
147561 
147361 
1472.6 
1474.6 
1475.5 
1476.0 
1471.4 
1470.3 
1470.5 
1467.6 
1467.8 
1467.8 
146722 
1472.1 
1474.5 
1477.7 
1461.7 
1481.7 
1461.7 
1481.9 
1463.0 
1483.4 
1481.9 
1481.9 
1480.2 
1480.2 
1480.4 
1478.2 
1478.9 
1479.1 
1479.4 
1478.2 
1478.2 
1479.8 
1479.8 
1481.2 
1460.1 
1480.1 
1480.0 
1480.9 
1480.9 
1481.3 
1461.6 
1461.6 
1482.2 
1462.9 
1462.9 
1483.7 
1484.3 
1484.3 
1484.7 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 46 


$103 PH 


REFID 31 8371 
CONSEC 0075 
LaT 44 01.8N 
LONG 046 02.0W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


21.9 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH O07 
Day OL 
HOUR 21.9 
DEPTH 
STD 00000 
obs 00001 
STO 00010 
obs 00011 
oss 00019 
STO 00020 
oss 00022 
oBs 00024 
STO 00030 
oss 00030 
oBs 00032 
OBS 00034 
obs 00036 
oss 00038 
OBS 00041 
OBS 00043 
STO 00050 
ops 00051 
OBS 00057 
obs 00059 
OBS 00060 
oBs 00062 
OBS 00066 
obs 00070 
OBS 00072 
STD 00075 
obs 00095 
obs 00097 
STO 00100 
obs 00102 
OBS 00104 
obs 00106 
ops 00108 
obs 00123 
STD 00125 
obs 00125 
sto 00150 
06s 00150 
oBs 00159 
OBS 00163 
OBS 00167 
OBS 00175 
ops 00180 
OBS 00190 
oBs 00198 
obs 00199 
sto 00200 
oBs 00203 
OBS 00211 
obs 00215 
OBS 00218 
oss 00224 
oss 00226 
oss 00232 
STO 00250 
oes 00251 
OBS 00255 
oss 00262 
OBS 00264 
obs 00268 
oes 00276 
STO 00300 
oss 00300 
obs 00304 
oBs 00310 
oss 00317 
oss 00336 
OBS 00342 
oBs 00346 
OBS 00350 
oss 00359 
oss 00378 
oss 00382 
oss 00390 


BOTOP 04390 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


12.33 
12.33 
12.50 
12.51 
12.44 
10.65 
07.29 
06.40 
04.56 
04.89 
04.74% 
04.22 
04-17 
03.95 
03.26 
03.50 
08.20 
08.68 
08.44 
08.08 
08.00 
08.35 
08.19 
06.95 
06.64 
07.26 
08.88 
08.76 
08.34 
07.66 
07.04 
c7.09 
06.10 
05.80 
05.60 
05.51 
05.48 
05.48 
05.84 
06.53 
06.93 
07.05 
07.37 
07.38 
06.79 
06.83 
06.84 
07.07 
07.13 
07.55 
07.73 
07.38 
07.37 
07.64 
07.86 
07.91 
08.07 
09.04 
09.08 
05244 
09.47 
09.12 
09.07 
08.80 
ce.70 
08.29 
08.11 
07.46 
07.44 
07.05 
06.96 
06.73 
06.38 
06.36 


1 
05 


AIR TEMP 13.8 
WET BULB 13.5 
BAROMETR 1017.8 


CLUUD T/A 

SAL SIGMA-T 
33.15 25-11 
33.145 25-11 
33.25 25216 
33627< 25217 
33.370 25226 
32.97 25-28 
32.500 25243 
32.714 25.72 
32-81 25-57 
32-815 25.98 
32-790 25.98 
322830 26.07 
32.890 26.12 
32.866 26.12 
32.900 26.21 
33-117 26.36 
33.85 26.37 
33-940 26.36 
33-978 26.43 
33.904 26.42 
342040 26.54 
342140 26.57 
34.133 26.59 
34.018 26.67 
242040 26.73 
34-20 26.77 
34.800 27.00 
34.805 27.02 
34.74 27.04 
34.610 27.04 
342480 27.02 
34-506 27203 
34.365 27206 
342340 27.08 
34.31 27.08 
34-2300 27.08 
34232 27.10 
34.320 27.210 
34.400 27-12 
34.525 27-13 
34.590 27.13 
342606 27212 
342660 27.12 
342660 27.12 
34.575 27-13 
34.580 27.13 
34.58 27213 
342620 27.213 
342646 27214 
34.730 27.15 
34.752 27.14 
34.685 27214 
34.690 27.14 
34-752 27.15 
34.81 27.17 
34.830 27.17 
34-900 27.20 
352106 27-21 
35.110 27-21 
352195 27222 
352195 27.21 
35.12 27-21 
35elle 27-21 
35.070 27.22 
35.056 27.23 
35.010 27226 
34.983 27-26 
34.875 27.28 
34.895 27229 
34-82U 27.29 
34.800 27.29 
34283 27.34 
34.775 27235 
34.780 27235 


21 
SEA 


2 


DIR HGT PER WINO-DIR 
2 WIND-SPD 

WIND-FOR 

WEATHER 


CL/TR 


DYNDPTH 
00.000 
00.028 


00.056 


00.080 


00.117 


00.154 


00.184 


00.209 
00.234 


00.283 


00.331 


00.379 


SND VEL OXYG 


145623 
1496.3 
1497.2 
1497.2 
1457.2 
1490.5 
1477.3 
1474.1 
1468.4 
1468.1 
1467.5 
1465.4 
1465.3 
1464.4 
1461.6 
1462.9 
1483.0 
1485.0 
1484.2 
1482.8 
1482.7 
1484.2 
1483.6 
1478.7 
147726 
1480.2 
1487.6 
1487.1 
1485.5 
1482.8 
1480.2 
1480.5 
1476.4 
147524 
1474.6 
1474.2 
1474.5 
1474.5 
1476.3 
1479.3 
1481.0 
1481.6 
1483.0 
1483.2 
1480.9 
1461.1 
1481.1 
1482.2 
1482.6 
1484.4 
148522 
1463.8 
1463.8 
1485.0 
1486.3 
1486.5 
1487.2 
1491.3 
1491.5 
1453.0 
1453.22 
1492-2 
1452.0 
1491.0 
1490.7 
1489.3 
1468.9 
1486.3 
1486.3 
1484.8 
1484.5 
1484.0 
1482.6 
1482.6 


22 
15 


x3 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR 0 
DURATION 00.5 
CRIG O11 677 


PO4 TOT P NO2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 46 
1 SQUARE 46 


$103 PH 


171 


CASTNUM/T IME 


172 


LvLtye 


OBS 
sto 
OBS 
ces 
OBS 
GBS 
obs 
OBS 
oBs 
OBS 
oBs 
STO 
CBS 
obs 
OBS 
obs 
OBS 
OBS 
OBS 
STO 
obs 
OBS 
STD 
OBS 
OBS 
STO 
OBS 
oBs 
sto 
OBS 
OBS 
Sto 
OBS 
obs 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


DEPTH 


00399 
00400 
00401 
00411 
00418 
00422 
00451 
00454 
00464 
00475 
00479 
00500 
00500 
00533 
00536 
00548 
00550 
00561 
00563 
00600 
00601 
00651 
90700 
00702 
00750 
00800 
0o8ol 
00850 
00900 
00900 
00951 
01000 
01003 
01022 


TEMP 


04-40 
04.39 
04.35 
04.40 
04.77 
04.44 
03.50 
03.94 
05.00 
05.71 
05244 
05.57 
05.57 
05.63 
05.87 
05.60 
05.66 
05.51 
05.28 
04.59 
04.98 
04.85 
04.73 
04.73 
04. &2 
04.63 
04.63 
04.48 
04.24 
04.24 
04.28 
04.37 
04.37 
04.37 


SAL 


34.51lu 
34.51 

34.520 
34.584 
34.033 
34.58u 
34.560 
24.550 
34.87 
34.89u 
34 84u 
34.91 

24.910 
34.99u 
25.020 
34.980 
34.99u 
24.900 
34.920 
34.91 

34-91U 
34.932 
34.93 

34.935 
34.S7C 
34.96 

34296u 
34.955 
34.92 

34eS25 
34-952 
34.98 

34.98 
34.980 


SIGMA=T 


27.38 
27.38 
27.39 
27243 
27243 
27243 
27.47 
27.46 
27.52 
27.52 
27.52 
27256 
27.56 
27.61 
27.61 
27261 
27-61 
27.60 
27.60 
27.63 
27-63 
27.66 
27.68 
27.68 
27.65 
27.71 
27.71 
27.72 
27.72 
27272 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 


SESCSESS SOC EESE 


DYNDPTH 


00.462 


00.530 


00.588 


00.640 


00.690 


00.736 


00.785 


SND VEL OXYG PO4 TOT P NO2 NO3 $103 PH 


1474.5 
147444 
1414.3 
1474.7 
1476.5 
147561 
1473 3 
1473.5 
1480.9 
1481.6 
1480.5 
1481.4 
1461.5 
1482.3 
1483 24 
1482.5 
1482.8 
1482.3 
1481.3 
1480.7 
1480.7 
1481.0 
1481.4 
1461.4 
1482.6 
1482.7 
1482.7 
1482.9 
1482.6 
1482.6 
1483.7 
1484.9 
1485.0 
1485.3 


REFID 31 6371 
CONSEC 0076 
LAT 43 40.0N 
LONG 046 03.5W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


01-8 


TaBLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH O7 
DAY 02 
HOUR 01.8 
DEPTH 
STO 00000 
OBS 00003 
STD 00010 
OBS 00011 
OBS 00019 
sto 00020 
OBS 00022 
STO 00030 
obs 00030 
sTO 00050 
OBS 00051 
OBS 00068 
STD 00075 
OBS 00076 
STO 00100 
OBS 00100 
STO 00125 
OBS 00125 
STO 00150 
OBS 00150 
OBS 00175 
STD 00200 
OBS 00203 
OBS 00220 
OBS 00224 
obs 00226 
OBS 00228 
OBS 00232 
OBS 00237 
OBS 00247 
oss 00249 
STO 00250 
GBS 00251 
OBS 00253 
OBS 00257 
OBS 00260 
OBS 00266 
oBs 00277 
STO 00300 
OBS 09300 
OBS 00308 
OBS 00312 
OBS 00316 
OBS Q0319 
OBS 00321 
ops 00323 
OBS 00325 
OBS 00335 
OBS 00344 
OBS 00352 
oBs 00354 
obs 00361 
OBS 00367 
OBS 00371 
sto 00400 
obs 00401 
OBS 00418 
oBs 00422 
obs 00428 
OBS 00432 
OBS 00437 
obs 00447 
OBS 00451 
obs 00474 
OBS 00477 
OBS 00481 
OBS 00485 
OBS 00491 
oBs 00494 
sto 00500 
OBS 00500 
OBS 00517 
OBS 00538 
oBs 00546 


BOTOP 04206 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


16.55 
16.55 
16.55 
16.55 
1€.54 
16.61 
16.69 
16.03 
15.99 
15.82 
45.79 
15.33 
15.32 
15.32 
15.29 
15.28 
14.52 
14.50 
13.98 
12.97 
13.72 
13.54 
13.51 
13.32 
13.05 
13.05 
13.04 
12.61 
12.70 
12.96 
12.55 
12.55 
12.55 
12.55 
12.73 
12.70 
12.47 
12.23 
11.69 
11.67 
11.49 
11.16 
11.11 
10.90 
10.92 
10.60 
10.58 
10.88 
10.68 
09.74 
09.74 
10.19 
10.02 
09.49 
09.62 
09.63 
09.21 
08.86 
08.62 
07.85 
07.81 
08.48 
08.44 
08.42 
08.18 
08.12 
07.84 
07.82 
06.79 
06.77 
06.76 
06.34 
07.13 
05.65 


1 
05 


AIK TEMP 12.7 
WET BULB 12.2 
BAKOMETR 1018.5 


CLOUD T/A 

SAL SIGMA-T 
35.02 25.66 
35.025 25266 
35.03 25.66 
35.033 25.66 
35.04 25.67 
35.15 25.74 
350412 25.92 
35265 26426 
35.66 26.27 
35.83 26245 
35.835 26246 
35-79 26252 
35.83 26.56 
35.835 26.56 
35.87 26.60 
35.873 26.60 
35.73 26.66 
352730 26.66 
35263 26.70 
35-628 26.70 
352606 26.73 
35.60 26.77 
35.600 26.7t 
35.585 26.80 
352520 26.80 
352530 26.81 
35-520 26-81 
35.480 26.82 
35.460 26.83 
35-580 26.87 
35.460 26.86 
35.47 26.86 
352480 26.87 
35-480 26.87 
352550 26.89 
35.550 26.90 
35.500 26.90 
35.460 26.92 
35240 26.98 
35-4006 26.98 
35.393 27.01 
35.320 27.01 
352325 27.03 
352295 27.04 
35-300 27.04 
35-210 27.03 
35.220 27.04 
35.313 27.06 
352290 27.08 
35-110 27210 
352110 27.10 
35.215 27.11 
35.175 27.10 
35.070 27.11 
35.19 27219 
35220 27.19 
35.120 27.20 
35.060 27.21 
35.075 27.23 
34.897 27.24 
34-910 27.25 
35.05u 27.26 
35.056 27.27 
35.090 27.30 
35.04 27.30 
35.030 27.30 
34.980 27.30 
34.990 27.31 
34.830 27.33 
34.83 27234 
34.830 27.34 
34.830 27.40 
34.980 27.41 
34.743 27.41 


OIR HGT PER WIND-OIR 21 INST STD RECORDER 


21 
SEA 
CL/TR 


OYNDPTH 
00.000 
00.023 


00.046 
00.067 


00.101 


00.140 
00.177 
00.213 


0C.249 


00.317 


00.383 


00.443 


0C.550 


0C.640 


1 


2 WINOD-SPD 14 TRACE DIR oO 
WIND-FOR DURATION 00.5 
WEATHER X4 ORIG Oll 678 


SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 


151202 
1512423 
1512.4 
1512.4 
1512.5 
1512.9 
1513.5 
1511.9 
1511.8 
1511.8 
1511.7 
1510.5 
1510.7 
1510.7 
1511.0 
1511.0 
1508.8 
1508.8 
1507.3 
1507.3 
1506.9 
1506.7 
1506.7 
1506.3 
1505.4 
1505.4 
1505.4 
1504.6 
1504.3 
1505.5 
1504.0 
1504.0 
1504.1 
1504.1 
1504.9 
1504.8 
1504.1 
1503.4 
1501.8 
1501.8 
1501.3 
1500.1 
1500.0 
1499.2 
1499.3 
1458.1 
1498.1 
1499.4 
1458.9 
149544 
149564 
1497.3 
1496.7 
2494.7 
1495.8 
1495.9 
1494.5 
1453 22 
1493.2 
1489.3 
1489.3 
1492.2 
1492-61 
1492.4 
1491.5 
1451.3 
1490.3 
1490.3 
1486.1 
1486.1 
1486.1 
1484.7 
1488.4 
1482.3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 26 
1 SQUARE 36 


$103 PH 


173 


CASTNUM/T IME 


174 


LVLT YP 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
oss 
STD 
oBs 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
obs 
OBS 
STO 
obs 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
STD 
oBs 
OBS 
STD 
OBS 
OBS 
STD 
OBS 
obs 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


DEPTH 


00550 
00561 
00563 
00567 
00573 
00578 
00592 
00600 
00609 
00618 
00624 
00639 
00647 
00649 
00651 
00664 
00670 
00675 
00685 
00689 
00700 
00700 
00731 
00734 
oo751 
00788 
00797 
00800 
o08ol 
00850 
00900 
00900 
00951 
01000 
01001 
01022 


TEMP 


05.65 
05.17 
05.17 
05-48 
05.51 
05.84 
05.84 
04.64% 
02.92 
03.92 
05.30 
05.30 
04.69 
04.37 
04.35 
03.60 
03.60 
04.30 
04.44 
04.99 
05.05 
05.05 
05.30 
05.75 
05.79 
05.67 
05.38 
05.35 
05.34 
04.98 
04.82 
04.82 
04.78 
04.61 
04.60 
04.50 


SAL 


34.735 
34.670 
34.690 
34.740 
34760 
342830 
34.84u 
34.66 

34.575 
34.610 
34.870 
34.850 
34-750 
34.730 
34.720 
342645 
342680 
34.773 
34.800 
34.903 
34.91 

34.91u 
34.990 
35.060 
35.080 
35.075 
35-015 
35203 

35.2033 
34.990 
34.98 

34.980 
35.000 
34.99 

34.990 
34-98u 


SIGMA~T 


27-41 
27242 
27243 
27243 
27245 
27246 
27.47 
27.47 
27248 
27.51 
27-56 
27.54 
27253 
27.55 
27.55 
27.56 
27.59 
27.60 
27.60 
27.62 
27.62 
27.262 
27265 
27.65 
27.66 
27.67 
27266 
27268 
27.68 
27.69 
27.70 
27.70 
27-72 
27.73 
27.73 
27.74 


SEEREES 699447445 


DYNDPTH 


00.716 


00.778 


00.833 


00.884 


00.934 


SND VEL OXYG 


1482.4 
1480.5 
1480.6 
1482.0 
1482.2 
1483.7 
1484.0 
1478.9 
1476.0 
1476.2 
1482.4 
1482.6 
1480.1 
1478.7 
1478.7 
1475.6 
1475.8 
1479.0 
1479.7 
1482.2 
1482.6 
1482.7 
1484.3 
1486.3 
1486.7 
1486.8 
1485.8 
1485.7 
1485.7 
1485.0 
1485.1 
1485.1 
1485.8 
1485.9 
1485.9 
1485.8 


P04 TOT P 


NO2 


NO3 


$103 


PH 


REFIO 31 6371 
CONSEC 0077 
LAT 43 22.1N 
LONG 046 14.0W 


CASTNUM/TIME 


0546 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH O07 
DAY 02 
HOUR 05.6 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 90003 
OBS 00007 
STD 90010 
OBS oooll 
OBS 00017 
sTD 00020 
CBS 00020 
OBS 00022 
STD 00030 
OBS 00030 
OBS 00036 
obs 00040 
OBS 00041 
OBS 00045 
OBS 00049 
sto 90050 
abs 00051 
OBS 00055 
OBS 00059 
OBS 00066 
OBS 00068 
OBS 00074 
STO 00075 
OBS 00079 
OBS 00091 
OBS 00097 
STD 90100 
OBS 00100 
STO 00125 
OBS 00125 
oBs 00133 
sto 00150 
OBS 00152 
OBS 00175 
OBS 00188 
OBS 00192 
obs 00198 
sto 00200 
OBS 00203 
OBS 00226 
OBS 00249 
i) 00250 
obs 00255 
OBS 00260 
OBS 00277 
STO 00300 
obs 00304 
OBS 00336 
OBS 00346 
OBS 00350 
obs 00352 
OBS 00354 
obs 00376 
CBS 00378 
OBS 00382 
OBS 00386 
obs 00392 
OBS 00395 
STD 00400 
CBS 00401 
OBS 00405 
OBS 00416 
OBS 00434 
OBS 0043S 
OBS 00443 
OBS 00447 
CBS 90449 
OBS 00456 
obs 00464 
OBS 00472 
OBS 00485 
OBS 00493 
STO 00500 


BOTDP 04457 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


1€.70 
16.70 
16.83 
17.32 
17.57 
18.33 
16.44 
18.46 
16.46 
17294 
17.89 
17.14 
16.56 
17.12 
16.93 
16.58 
16.40 
15.57 
15.33 
15.27 
14.71 
14.74 
15.01 
14.65 
14.13 
14.43 
15.22 
15.22 
15.22 
14.97 
14.9¢ 
14.90 
14.49 
14242 
12.99 
13.77 
12.43 
13.45 
13.24 
12.91 
12.67 
12.48 
12.52 
12.82 
13.07 
13.00 
12.49 
12.38 
11.62 
10.92 
10.92 
10.90 
10.56 
0Ss-51 
09-45 
0e&.70 
08.68 
06.34 
06.34 
07.94 
07.86 
07.84 
06.58 
08.24 
08.47 
08.38 
08.79 
06.77 
09.02 
08.88 
06.51 
06.47 
08.92 
08.93 


1 
05 


AIK TEMP 10.5 
WET BULBS 16.3 
BAKCMETR 1018.6 


CLuUD T/A 

SAL SIGMA-T 
25.04 25263 
35.040 25.63 
35.28 25.79 
35-41 25.77 
352500 25.78 
35.S7e 25.95 
36.01 25.95 
36.020 25.96 
36.040 25.57 
35.96 26.04 
352950 26.04 
35.836 26213 
35.85u 20022 
35.95% 26226 
35.940 26.27 
25.874 26.30 
35.62 26.30 
35.69u 26.30 
352560 26.35 
35-610 26.40 
35-570 26249 
35.570 26449 
35.65 26249 
25-61 26245 
35-456 26.52 
35.63 26260 
35-6706 26.61 
35.85 26.60 
35.65¢ 26.60 
35-61 26262 
35-810 26262 
35.610 26264 
35.71 26.65 
35.653 26265 
35.634 26.71 
35-61 26.72 
350540 26.74 
35-56 26.75 
35250 26.75 
352420 26.75 
35.400 26.75 
35.410 26263 
35.42 26.84 
35253 26.86 
35.600 26.86 
35.620 26.89 
35.54 26.93 
35.525 26.94 
352420 27.01 
35.275 27.02 
352300 27.04 
35.290 27.04 
35.210 27.04 
34.95 27205 
252060 27-11 
34.900 27.11 
34.90u 27-11 
34.830 27.11 
342830 27.1l 
34.76 27.11 
34.740 27.11 
34.735 27.11 
34.920 27-14 
34.867 27.15 
34.910 27.15 
34.890 27.15 
34.995 27.17 
34.980 27.16 
35.020 27.15 
35-010 27216 
342940 27.17 
34.995 27.22 
350110 27224 
35-11 27.224 


DIR HGT PER wIND-OIR 21 INST STD RECORDER 


20 
SEA 
CL/TR 


DYNOPTH 


00.000 


00.023 


00.045 


00.065 


00.102 


002144 


00.182 
00.215 


002255 


002325 


00.391 


00.454 


00.566 


00.665 


1 


2 WINO-SPD 16 TRACE DIR 0 
WIND-FOR DURATION 00.3 
WEATHER X4 CRIG O11 679 


SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 


1512.7 
1512.8 
1513.5 
1515.2 
1516.0 
1518.9 
1519.3 
151924 
1519.5 
1518.0 
1517.8 
1515.6 
1515.2 
1515.8 
1515.2 
1514.2 
1513.5 
151261 
1510.0 
1510.0 
1508.3 
1508.4 
1509.4 
1508.9 
1506.5 
1507.8 
1510.7 
1510.8 
1510.8 
1510.3 
1510.3 
1510.3 
1509-1 
1508.9 
1507.5 
1507.3 
1506.1 
1506.3 
1505.6 
1504.4 
1504.0 
1503.7 
1503.9 
1505.1 
1506.1 
1506.2 
1504.7 
1504.4 
1502-2 
1499.7 
1499.8 
1459.8 
1498.5 
1494.8 
1454.7 
1491.7 
1451.7 
1490.4 
1490.5 
1488.9 
1488.6 
1488.6 
1451.9 
1490.8 
1491.8 
1491.5 
1493-3 
14532 
1494.3 
1493.9 
1492.5 
1492.7 
1494.6 
1494.8 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 26 
1 SQUARE 36 


$103 PH 


175 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


176 


OBS 
oBs 
o6s 
OBS 
OBS 
obs 
STO 
oBs 
OBS 
obs 
oBs 
OBS 
oBs 
OBS 
OBS 
STO 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
obs 
oBs 
OBS 
OBS 
obs 
OBS 
STD 
OBS 
OBS 
obs 
obs 
sto 
OBS 
OBS 
STO 
OBS 
oBs 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


DEPTH 


00502 
00514 
00525 
00527 
00533 
00550 
00600 
00601 
00605 
00614 
00616 
00620 
00632 
00651 
00694 
00700 
00717 
00719 
00725 
00727 
00731 
00734 
00740 
00751 
00761 
00772 
00778 
00800 
00801 
00618 
00829 
00850 
00900 
00900 
00951 
01000 
01001 
01022 


TEMP 


08.93 
O€.61 
07.82 
07.94 
06.31 
07.68 
07.31 
07.16 
06.75 
06.50 
06.23 
0¢.23 
06.68 
06.63 
06.32 
05.46 
04.01 
03.99 
03.74 
03.68 
03.60 
03.62 
03.99 
03.99 
04.17 
04-60 
04.49 
03.99 
03.97 
03.81 
04.21 
04.51 
04.99 
04.99 
04.56 
04.70 
04.71 
04.80 


SAL 


35ellu 
35.07C¢ 
34.930 
35.040 
35-106 
35.040 
35.02 

34.990 
34.910 
34.890 
34.870 
34.890 
35.000 
35.00u 
35.02u 
34.88 

342670 
34.670 
342640 
342620 
34.630 
3426406 
34-720 
34.720 
34.78 
34-830 
34.834 
34.75 

34.750 
34-75u 
34.830 
34.890 
34.98 

34.980 
34.950 
35.00 

35.000 
35.005 


SIGMA~T 


27.24 
27225 
27.27 
27.33 
27.33 
27.34 
27.41 
27.41 
27-40 
27242 
27244 
27246 
27248 
27.49 
27.55 
27.55 
27.54 
27.55 
27.55 
27.54 
27.55 
27256 
27.59 
27.59 
27.61 
27.61 
27262 
27-61 
27261 
27.63 
27.65 
27.67 
27.68 
27.68 
27.71 
27.73 
27.73 
27.72 


eeeeeesseseseee 


OYNOPTH SND VEL OXYG 


00.751 


00.822 


00.882 


00.936 


00.987 


1494.8 
1453.8 
1490.8 
1491.4 
1493.0 
1491.6 
1450.1 
1489.6 
1487.9 
1467.1 
1486.0 
1486.1 
1486.2 
1486.3 
1467.8 
1484.3 
1478.3 
1476.2 
147742 
1477.0 
1476.7 
1476.9 
1478.7 
1478.8 
1479.8 
1481.9 
1481.5 
1479.7 
1479.6 
1479.2 
1461.2 
1482.9 
1485.8 
1485.8 
1484.9 
1486.3 
1466.4 
148761 


PO4 TOT P 


NO2 


NO3 


$103 


REFIO 31 8371 
CONSEC’ 0076 
LaT 42 59.5N 
LONG 040 20.6W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


09.5 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH O07 
DAY 02 
HOUR 09-5 
DEPTH 
STO 00000 
oBs 00000 
STO 00010 
OBS 00011 
OBS 00017 
STD 00020 
OBS 00020 
Su) 00030 
osBs 00030 
STO 00050 
OBS 00051 
STD 00075 
OBS 00076 
sto 00100 
OBS 00102 
STD 00125 
ops 00125 
STO 00150 
oBs 00150 
OBS 00156 
OBS 00159 
OBS 00175 
0) 00200 
ops 00201 
obs 00228 
St) 00250 
oBs 00251 
OBS 00276 
STO 00300 
OBS 00302 
obs 00352 
STO 00400 
OBS 00401 
OBS 00451 
STO 00500 
OBS 00500 
oss 00550 
OBS 00582 
OBS 005866 
oBs 00592 
i) 00600 
OBS 00601 
oBs 00605 
OBS 00611 
oBs 00614 
oBs 00616 
ops 00620 
OBS 00622 
oBs 00630 
ops 00632 
OBS 00645 
ass 00652 
oss 00654 
oss 00672 
oBs 00675 
ops 00677 
obs 00685 
sto 00700 
obs 00702 
oBs 00725 
oss 00729 
oBs 00757 
STO 00800 
obs 00803 
obs 00850 
oBs 00873 
OBS 00881 
oBs 00889 
OBS 00896 
STO 00900 
OBS 00900 
oBs 00951 
sto 01000 
obs 01001 
obs 01020 
oBs 01022 


BOTOP 04365 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


18.66 
18.66 
16.64 
18.64 
18.66 
18.52 
16.4€ 
18.27 
18.26 
17.49 
17.46 
17.45 
17.44 
17.01 
16.96 
16.57 
16.56 
16.20 
16.19 
16.24 
16-03 
15.85 
15.40 
15.35 
14.46 
14234 
14.33 
14.11 
13.81 
13.77 
12.64 
11.88 
11.85 
10.64 
09.63 
09.62 
08.60 
08.11 
07.09 
06.46 
06.52 
06.53 
06.18 
06.05 
06.41 
06.45 
05.87 
05285 
05.48 
05.34 
05.91 
06.02 
06.07 
05.50 
05.80 
05.84 
06.34 
06.22 
06.20 
06.66 
06.41 
06.34 
06.13 
06.12 
05.96 
05.69 
05.21 
05.19 
04.98 
05.01 
05.01 
04.90 
04.80 
04.80 
04.77 
04.77 


1 
05 


AIR TEMP 18.0 


DIR HGT PER WIND-OIR 21 


WET BULB 17.2 21 0 
BAKOMETR 1020.0 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNOPTH 
35.96 25286 00.000 
35.96<¢ 25-86 
35.97 25.87 00.021 
35.970 25.87 
35.976 25.87 
35.97 25.90 00.043 
352966 25.91 
36.05 26.03 00.063 
36.055 26.03 
36.07 26.23 00.102 
36.074 26224 
36.25 26.38 00.145 
362250 26.38 
36.18 26.44 00.187 
360175 26.44 
36211 26049 00.227 
36.110 26 49 
36.02 26.50 00.267 
36.020 26.51 
36.100 26.55 
362030 26.55 
36.000 26.57 
35288 26.58 00.345 
35.873 26.59 
35.737 26.68 
35.75 26-71 00.418 
35-750 26.71 
35-730 26.75 
35-71 26.79 00.487 
35-700 26.79 
35-527 26.89 
35.46 26.99 00.614 
352460 26.99 
35.290 27.08 
3517 27-16 00.724 
352165 27216 
35.075 27226 
35.01C 27229 
34.820 27.29 
34.760 27.32 
34-78 27233 00.817 
34.780 27.33 
34.720 27.33 
34.75u 27.37 
34.830 27.39 
342830 27.38 
34-720 27.37 
34.740 27.39 
342670 27-38 
34.683 27-41 
34.84uU 27246 
34.87u 27.47 
34.860 27245 
34.800 27248 
34.870 27.50 
34.87 27249 
34.970 27-51 
34.98 27.53 00.892 
34.990 27.54 
35.085 27.55 
35.035 27.55 
35.07C 27.58 
35.05 27.60 00.956 
352050 27.60 
35.080 27.64 
35.040 27.64 
342975 27265 
34.96U 27.64 
34.950 27.66 
34.96 27266 01.014 
34.960 27.66 
34-96u 27.68 
34.97 27-70 01.068 
34.970 27270 
342970 27.70 
342573 27.70 
Seeneeseeeseses 


2 WINO-SPD 10 
WIND-FOR 
WEATHER X4 


SND VEL OXYG P04 


1519.5 
1519.5 
1519.7 
1519.7 
1519.8 
1519.5 
1519.4 
1519.0 
1519.0 
1517.1 
1517.0 
151726 
1517.6 
1516.6 
1516.5 
1515.7 
1515.6 
1514.8 
1514.8 
1515.61 
1514.5 
1514.61 
1513.0 
1512.9 
1510.3 
1510.3 
1510.3 
1510.0 
1509.4 
1509.3 
1506.1 
1504.2 
1504.1 
1500.5 
145765 
149724 
1494.3 
1492.9 
1488.8 
1486.3 
148667 
1486.8 
1485.4 
1485.0 
1486.6 
1486.8 
1484.4 
1484.4 
1482.9 
1482.4 
148561 
1485.7 
1486.0 
1483.9 
1485.2 
1485.4 
148767 
1487.5 
148724 
1489.8 
1488.8 
1489.0 
1488.9 
1488.9 
1489.1 
1486.3 
1466.4 
1486.4 
1485.7 
1485.9 
1485.9 
1486.3 
1486.7 
1486.7 
1486.9 
1486.9 


INST STO RECORDER 
TRACE DIR o 
DURATION 00.4 
ORIG O11 680 


ToT P NO2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 26 
1 SQUARE 26 


$103 PH 


177 


REFID 31 8371 
CONSEC 0079 
LAT 43 10.8N 
LONG 046 54.0W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


13.4 


178 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 07 
DAY 02 
HOUR 13.4 
DEPTH 
STO 00000 
OBS 00003 
OBS 00007 
OBS 00009 
STD 00010 
OBS 00011 
OBS 00015 
OBS 00017 
STD 00020 
OBS 00020 
STD 00030 
OBS 00030 
OBS 00038 
OBS 00040 
OBS 00041 
OBS 00047 
STO 00050 
OBS 00051 
OBS 00053 
OBS 00055 
OBS 00057 
OBS 00059 
OBS 00060 
OBS 00062 
OBS 00066 
OBS 00070 
STO 00075 
OBS 00078 
obs 00079 
OBS 00085 
OBS 00089 
OBS 00091 
OBS 00099 
STO 00100 
OBS 00100 
STD 00125 
OBS 00125 
OBS 00127 
OBS 00133 
OBS 00144 
STD 00150 
obs 00150 
OBS 00152 
obs 00158 
OBS 00161 
OBS 00169 
OBS 00177 
OBS 00180 
OBS 00188 
obs 00192 
OBS 00198 
STO 00200 
OBS 00201 
OBS 00207 
obs 00211 
OBS 00215 
OBS 00217 
OBS 00218 
OBS 00220 
OBS 00224 
OBS 00226 
OBS 00230 
obs 00239 
OBS 00247 
STD 00250 
OBS 00251 
OBS 00257 
OBS 00264 
OBS 00268 
oBs 00277 
OBS 00281 
OBS 00289 
obs 00297 
OBS 00298 


BOTOP 03844 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


11.40 
11.40 
10.53 
10.26 
10.24 
10.19 
08.31 
08.16 
06.34 
05.89 
04.38 
04.32 
03.78 
03.66 
02.99 
02.58 
02.186 
02.00 
01.82 
01.05 
00.54 
00.56 
00.89 
00.98 
00.84 
00.44 
00.63 
00.79 
00.90 
02.95 
07.94 
06.15 
08.00 
07.74 
07.52 
07-48 
07.48 
07.47 
08.31 
08.54 
05.18 
09.20 
09.26 
0.42 
09.47 
08.32 
08.13 
08.04 
07.25 
06.70 
06.87 
06.00 
05.53 
05.56 
05.93 
05.35 
04.99 
04.96 
05.33 
05.39 
05.67 
06.66 
06.86 
06.02 
05.96 
05.89 
05.24 
05.18 
04.62 
04.92 
05.59 
05.86 
06.09 
06.39 


1 
05 


AIR TEMP 15.1 
WET BULB 15.1 
BAKCMETR 1019.6 


CLOUD T/A 

SAL SIGMA-T 
32.70 24.94 
32.70u 24.94 
32.685 25.08 
32.720 25.15 
32.72 25216 
32.730 25.17 
322763 25.50 
32.8206 25.56 
32.77 25.77 
32.76u 25.82 
33.04 26.21 
33.050 26.23 
332125 26.34 
33.14<¢ 26.37 
33-070 26.37 
332250 26.55 
33.28 26.61 
33.292 26.63 
33.290 26.64 
33-217 26.63 
33-320 26.75 
33.390 26.80 
33.407 26.79 
332440 26.82 
33 044 26.83 
33-460 26.86 
33.60 26.96 
332657 27.00 
33.680 27.01 
332895 27-03 
34.670 27.05 
34.740 27.07 
342725 27.08 
34.67 27.07 
34.620 27.07 
34.65 27210 
34.655 27.10 
34.656 27210 
34-860 27214 
34.965 27218 
35.09 27.18 
35.090 27.18 
35.097 27.17 
352120 27.16 
35.130 27.16 
342895 27216 
34-910 27.20 
34.870 27.19 
34.750 27-21 
34.677 27.23 
34.690 27.21 
34.55 27.22 
34.480 27.22 
342560 27-23 
34.550 27.23 
34-456 27.22 
342410 27.23 
342510 27231 
34.547 27.30 
34-570 27.31 
342620 27.32 
34.790 27.32 
342800 27.30 
342663 27231 
34.66 27.31 
34.650 27.31 
34-580 27.34 
34.567 27.33 
342495 27.34 
34.610 27-40 
34.720 27240 
34.785 27242 
34-830 27.43 
34.880 27243 


OIR HG 
17 2 
SEA 

CL/TR 


OYNOPTH 


00.000 


0C.029 


00.055 


00.075 


00.107 


00.139 


00.166 
00.191 


00.215 


0C.260 


00.303 


T PER WIND-DIR 18 INST STD RECORDER 
8 WIND-SPD 16 TRACE DIR o 
WIND-FOR CURATION 00.4 


WEATHER X4 ORIG O1l 681 


SND VEL OXYG PO4 TOT P NO2 NO3 


1492.5 
1492.5 
1489.5 
1488.6 
1488.5 
1488.4 
1481.4 
1481.0 
1473.8 
1472.0 
1466.3 
1466.1 
1464.0 
1463.6 
1460.6 
1459.2 
1457.5 
1456.8 
1456.0 
1452.5 
1450.4 
1450.6 
1452-1 
1452.6 
1452.0 
1450.3 
1451.5 
1452.3 
1452.9 
1462 3 
1483.7 
1484.7 
1484.2 
1483.1 
1482.2 
148&2.5 
1482.5 
1482.5 
1486.1 
1487.3 
1489.9 
1490.0 
1490.3 
1451.0 
1491.3 
1486.3 
1486.2 
1485.9 
1482 8 
1480.6 
1481.4 
1477.8 
1475.8 
1477.7 
1477.7 
1475.2 
1473.8 
1473.8 
147544 
1475.7 
1477.0 
1461.2 
1462.2 
1478.8 
1478.6 
1478.3 
1475.7 
1475.5 
1473.2 
1474.7 
1477.7 
1479.0 
1480.1 
1481.4 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 26 
1 SQUARE 36 


$103 PH 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


STD 
obs 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
obs 
obs 

STO 
oss 
obs 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 
OBS 
oes 
OBS 
OBS 
OBS 

sto 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

$To 
OBS 
oss 

STO 
OBS 
OBS 

sto 
obs 
oss 


TABLE 1. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


DEPTH 


00300 
00302 
00304 
00310 
00319 
00323 
00329 
00335 
00342 
00350 
90354 
00388 
00395 
00400 
00401 
00439 
00449 
00500 
00500 
00525 
00533 
00540 
00550 
00561 
00567 
00600 
00601 
00633 
00641 
00651 
00656 
00700 
00700 
00750 
00800 
00801 
00850 
00900 
00900 
00953 
01000 
01003 
01026 


TEMP 


06.38 
06.37 
06.38 
06.16 
06.23 
05-62 
05.53 
05.23 
04.14 
04.04 
03.62 
04-21 
03.50 
03.44 
03.42 
03.54 
05.45 
05.50 
05.50 
04.96 
05.16 
05.17 
04.56 
04256 
04.32 
04.51 
04.52 
04.66 
04.31 
04.34 
04.60 
04.45 
04-45 
04.31 
04.2€ 
04-26 
04.37 
04.24 
04.24 
04.18 
04.05 
04.05 
04.03 


SAL 


34.88 

34-880 
34.880 
34.850 
34-870 
34e77U 
34.750 
34.710 
34.563 
34.610 
34.560 
34-090 
34.600 
34.60 

34.600 
34-710 
34-980 
34.99 

34.990 
34.96U 
34.996 
34-980 
34.910 
34.905 
34.873 
34292 

340920 
34.950 
34.900 
34.905 
34.955 
34.93 

34.933 
34.93u 
34.95 

34.950 
34.954 
34.95 

34.95u 
34.940 
34.94 

34-940 
34-940 


SIGMA-T 


27243 
27.43 
27243 
27.43 
27244 
27.44 
27244 
27.44 
27245 
27.49 
27.50 
27.54 
27.54 
27.55 
27-55 
27.62 
27.63 
27.63 
27.63 
27267 
27.67 
27.66 
27.68 
27.67 
27.67 
27.69 
27.69 
27.70 
27.70 
27.70 
27.71 
27-71 
27.71 
27.72 
27.74 
27.74 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.76 


SSeeees senceeee 


DYNDPTH 


00.341 


00.405 


00.461 


00.512 


00.559 


00.605 


00.651 


00.696 


SND VEL OXYG P04 TOT P NO2 NO3 $103 PH 


1481.4 
1461.4 
1481.4 
1480.6 
1481.1 
1478.6 
1478.3 
1477.1 
147225 
1472.3 
1470.5 
1473.7 
1470.7 
1470.5 
147025 
1471-8 
1480.2 
1461.3 
1461.3 > 
1479.5 
1480.4 
1480.6 
1478.1 
1478.3 
147764 
1478.8 
1478.8 
1480.0 
1478.6 
1478.9 
1480.1 
1480.2 
1480.2 
1480 .4 
1481.1 
1481.1 
1482.4 
1462.7 
1482.7 
1483.3 
14€3.6 
148326 
1483.9 


179 


REFID 31 6371 
CONSEC 0080 
LAT 43 21.0N 
LONG 047 24.1W 


CASTNUM/TIME 


17.1 


180 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH O07 
DAY 02 
HOUR 17.1 
LVLT YP DEPTH 
STO 00000 
obs 00001 
OBS 00005 
ops 00009 
STO 00010 
OBS 00011 
OBS 00013 
OBS 00017 
obs 00019 
sto 00020 
OBS 00020 
OBS 00024 
STD 00030 
OBS 00030 
OBS 00034 
obs 00040 
OBS 09045 
OBS 00047 
STO 00050 
OBS 00051 
OBS 00057 
OBS 00060 
OBS 00062 
OBS 00064 
oBs 00068 
OBS 00072 
STO 00075 
OBS 00076 
OBS 00085 
OBS 00087 
OBS 00091 
OBS 00057 
STO 00100 
OBS 00104 
oss 90106 
OBS 00110 
obs 00116 
OBS 00118 
OBS 00121 
STO 00125 
OBS 00127 
oss 00137 
OBS 00142 
OBS 00144 
OBS 09148 
STO 00150 
obs 00150 
OBS 00152 
oBs oolé6élL 
STO 00200 
STO 00250 
OBS 00257 
OBS 00266 
OBS 00276 
obs 00298 
STD 00300 
OBS 00304 
OBS 00327 
STD 00400 
oss 00415 
OBS 00418 
OBS 00422 
OBS 00451 
sto 00500 
oBs 00500 
OBS 00552 
STO 00600 
OBS 00601 
OBS 00652 
STO 00700 
OBS 00700 
OBS 00751 
STO 00800 
OBS 00803 
OBS 00850 
STO 00900 
OBS 00902 
OBS 00953 
STO 01000 
OBS 01001 
OBS 01075 


BCTOP 03676 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


11.13 
11.13 
11.06 
10.40 
0s.81 
0&.27 
06.89 
0é.01 
05.16 
05.C6 
04.56 
04.49 
03.95 
02.87 
03.16 
02.52 
03.60 
02.43 
02.41 
02.31 
01.16 
00.88 
00.52 
00.34 
00.84 
01.54 
01.96 
02.06 
05.10 
05.13 
05.53 
05.59 
05.94 
06.21 
06.21 
06.53 
06.73 
07.13 
07-11 
07.36 
07.48 
C7.39 
06.75 
06.70 
0¢.33 
0€.32 
0€.32 
06.05 
06.37 
04.&3 
03.86 
03.82 
02.80 
04.03 
04.58 
04.62 
04.76 
04.53 
04.69 
04.83 
04.67 
04.54 
04.82 
04.78 
04.78 
04.82 
04.69 
04.69 
04.67 
04.47 
04.47 
04.42 
04.35 
04.34 
04.15 
04.05 
04.05 
03.55 
03.86 
03.88 
03.87 


1 
05 


Alk TEMP 13.3 


OLR HGT PER wIND-DIR 19 


wET BULBS 13.1 uae. 
BAROMETR 101922 SEA 
Cluud T/A CL/TR 
SAL SIGMA~T OYNOPTF 
32.86 25.12 cC.000 
32.875 25-12 
22.665 25413 
32.77¢ 25.17 
22.62 25415 00.028 
3204le 2521 
32.616 25.58 
226735 25.78 
32.670 25.854 
32-61 25.96 00.053 
32.910 26.05 
32.97 26.15 
33-17 26236 00.071 
33.180 26.38 
33.160 26444 
332250 26.52 
33.39u 26.57 
33-27 20.56 
33.36 26405 00.102 
33.385 26.68 
33-340 26-72 
332403 26.75 
33.385 26.80 
33-477 26.88 
33.750 27.07 
33.635 27.07 
33.88 27.10 00.132 
33-91lu 27-12 
34.27% 27.11 
34.275 27.11 
34034 27.11 
34.387 27.14 
34-43 27-13 00.156 
34.47e 27.13 
34.475 27.13 
34.56 27.16 
34.010 27.17 
34.69% 27.18 
34.606e 27.17 
34.73 27-18 0¢.179 
34.76u 272.18 
34-740 27.18 
34.620 27-17 
34-61 27.17 
34.565 27.19 
34.57 27.19 00.202 
34.576 27.15 
34.555 27.22 
34.684 27.27 
34.02 27-42 00.242 
34.55 27.46 00.276 
34.3393 27.46 
34.540 27246 
34-61 27249 
34.730 27.53 
34.74 27.53 00.307 
34.760 27.53 
34.750 27.55 
34.84 27.61 00.364 
34.900 27.264 
34.917 27.65 
342930 27.65 
34.940 27.67 
34.96 27.69 00.414 
34.960 27.69 
34.98u 27.70 
34.98 27.72 00.461 
34.980 27.72 
34.99u 27.73 
34.97 27.73 00.506 
34.970 27.73 
34.970 27.74 
34.97 27.74 00.551 
34.967 27.75 
34.95u 27.75 
34.94 27.75 00.595 
34.940 27.75 
34.930 27.76 
34.92 27.76 00.639 
34.920 27.76 
34.935 27.77 
Fee OSE EERE EE EEE 


2 WIND~SPD 12 
WIND-FOR 
WEATHER “X4 


SNC VEL OXYG P04 


1451.7 
1491.6 
1451.6 
1485.1 
1486.8 
1481.2 
1475.7 
1472.4 
1468.9 
1468.7 
1463.4 
1466.6 
1464.7 
1464.4 
1461.4 
1460.5 
1463.7 
1458.6 
1458.7 
1458.3 
1453.2 
1452.1 
1450.5 
1449.8 
1452.5 
1457.6 
1457.8 
1458.3 
1471.9 
1472.0 
1473.8 
1474.2 
1475.7 
1476.9 
1477.0 
1478.4 
1479.4 
1481.1 
1481.1 
1482.1 
1482.7 
1482.5 
1479.9 
1479.7 
1478.3 
1478.3 
1478.3 
1477.2 
1478.8 
1473.1 
1469.8 
1469.7 
1469.8 
1471.0 
1473.8 
1474.0 
1474.7 
1474.1 
1476.1 
1477.0 
1477.3 
1477.6 
1477.6 
1478.3 
1478.3 
1479.3 
1479.6 
1479.6 
1480.4 
1480.3 
1480.3 
1481.0 
1481.5 
1481.5 
1481.5 
1481.9 
1481.9 
1482.3 
1482.8 
1482.8 
1484.0 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR 1?) 
DURATION 00.4 
CRIG O1l 682 


TOT P NO2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 26 
1 SQUARE 37 


$103 PH 


REFID 31 8371 
CONSEC 0081 
LAT 43 32.0N 
LONG 047 58.0W 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


20.8 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH O07 
DAY 02 
HOUR 20-8 
DEPTH 
STO 00000 
OBS 00000 
oBs 00007 
STO 00010 
OBS 00011 
OBS 00015 
OBS 00017 
OBS 00019 
STD 00020 
OBS 00020 
OBS 00022 
OBS 00024 
OBS 00026 
STD 00030 
OBS 00030 
OBS 00034 
OBS 00036 
OBS 00038 
OBS 00043 
STO 00050 
OBS 00051 
OBS 00064 
OBS 00068 
OBS 00072 
STO 00075 
OBS 00076 
OBS 00087 
STO 00100 
OBS 00100 
OBS 00106 
STD 00125 
OBS 00125 
STO 00150 
OBS 00150 
obs 00175 
OBS 00178 
OBS 00184 
OBS 00190 
OBS 00199 
STD 00200 
OBS 00201 
OBS 00220 
oss 00226 
OBS 00232 
OBS 00236 
OBS 00237 
OBS 00241 
ops 00245 
OBS 00249 
STO 00250 
OBS 00251 
OBS 00255 
OBS 00276 
OBS 00281 
STC 00300 
OBS 00300 
OBS 00350 
sTO 00400 
OBS 00401 
OBS 00451 
STO 00500 
OBS 00500 
oBs 00550 
std 00600 
OBS 00601 
OBS 00651 
STO 00700 
obs 00700 
OBS 00750 
STO 00800 
OBS 00803 
oBs 00850 
STD 00900 
OBS 00900 
OBS 00951 
STO 01000 
OBS 01001 
OBS 01029 


BOTOP 02932 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


08.27 
08.27 
08.16 
07.73 
07.51 
06.99 
06.04 
04.92 
04.78 
04.58 
03.92 
03.41 
03.12 
02.49 
02.41 
01.90 
01.13 
00.86 
00.30 
00.19 
00.19 
00.63 
00.55 
0c.19 
00.08 
00.05 
00.23 
00.60 
00.62 
00.72 
01.16 
01.17 
01.31 
01.32 
02.11 
02.27 
01.83 
01.86 
03.15 
03.15 
03.15 
03.71 
02.38 
03.11 
02.83 
02.77 
03.01 
02.01 
03.83 
03.84 
03.85 
03.85 
04.39 
04. 82 
04.58 
04.57 
04.87 
04.96 
04.96 
04.82 
04.7% 
04.74 
04.53 
04.51 
04.51 
04-51 
04.38 
04.38 
04.30 
04.13 
04.13 
04.14 
04.05 
04.05 
04.01 
02.51 
03.51 
03.88 


1 
05 


AIk TEMP 10.7 
WET BULB 10.7 
BAKOMETR 101929 


CLOUD TAA 

SAL SIGMA-T 
33.00 25.69 
33.000 25.69 
32.968 25.68 
32295 25273 
322946 25.75 
320925 25-81 
32.800 25.83 
32.850 26.00 
32.95 26.10 
33.000 26.16 
32.97C 26220 
33.133 26.38 
33-095 26238 
33212 26.45 
33.125 26246 
33.170 26.54 
33.160 26.58 
33-290 26.70 
33.370 26.80 
33249 26.90 
33-517 26.92 
332680 27.03 
33-660 27.02 
33.690 27.06 
33.70 27.08 
33.71u 27.08 
33.797 27.15 
33.91 27.21 
33-912 27.22 
33.917 27-21 
34.12 27.35 
342126 27235 
34-21 27.41 
34e21le 27-41 
34.377 27249 
34.388 27.48 
34.365 27.50 
34.370 27.50 
34.530 27.52 
34.53 27.52 
342540 27.53 
342625 27.54 
34.570 27.53 
34.56u 27.55 
342520 27.54 
34.540 27.56 
342580 27.57 
342580 27.57 
34.71u 27.59 
34.71 27-59 
34.710 27.59 
34.710 27.59 
34.810 27-62 
34.860 27-62 
34.86 27263 
34.860 27.63 
34.930 27.66 
34.96 27.67 
34.960 27.67 
34.970 27.69 
34.97 27.70 
34.970 272.70 
342955 27.71 
34.97 27.73 
34.970 27.73 
34.980 27.74 
34.97 27.74 
34.970 27.74 
342960 27.74 
34.95 27.75 
34.950 27.75 
34-950 27.75 
34.94 27.75 
342940 27.75 
34.940 27.76 
34.53 27276 
34.534 27.76 
342935u 27.76 


DIR HG 
Galera! 
SEA 

CL/TR 


DYNDPTH 
09.000 


00.023 


00.044 


00.062 


00.089 


00.116 


00.139 


00.159 


00.177 


00.209 


00.237 


00.262 


00.311 


00.358 


00.403 


00.447 


00.491 


00.534 


00.578 


950588099488 Re 


T PER WIND-OIR 20 INST STO RECORDER 
3 WINO-SPD 15 TRACE OIR oO 
WIND=FOR DURATION 00.5 

WEATHER X4& ORIG OLl 683 


SNO VEL OXYG PO4 TOT P NO2 NO3 


1481.4 
1481.4 
1481.0 
1479.4 
1478.5 
1476.5 
1472.6 
1468.1 
1467.7 
1466.9 
1464.2 
1462.2 
1461.0 
1458.3 
1458.0 
1455.5 
1452.5 
1451.5 
1449.1 
1448.9 
1449.0 
1451.4 
1451.1 
1449.5 
1449.1 
1449.0 
1450.1 
1452.2 
1452.3 
1452.8 
1455.4 
1455.4 
1456.6 
1456.6 
1460.8 
461.6 
es 27 
1459.9 
1465.9 
1465.9 
1465.9 
1468.8 
1467.4 
1466.3 
1465.1 
1464.9 
1466.1 
1466.1 
1469.9 
1469.9 
1470.0 
1470.0 
1472.8 
1474.7 
1474.0 
1474.0 
1476.2 
1477.4 
1477.4 
1477.7 
1478.1 
1478.2 
1478.1 
1478.8 
1478.9 
1479.7 
1480.0 
1480.0 
1480 .4 
1480.6 
1480.6 
1481.4 
1481.9 
1481.9 
1482.6 
1482.9 
1483.0 
1483.3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 26 
1 SQUARE 37 


$103 PH 


181 


REFIO 31 68371 
CONSEC 0082 
LAT 43 39.8N 
LONG 048 22.5W 
CASTNUM/TIME 


23.8 


182 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH O7 
DAY 02 
HOUR 23-8 
LVLTYP DEPTH 
OBS 00009 
sto 00010 
oBs 00013 
STO 00020 
obs 00020 
OBS 00022 
ops 00026 
STO 00030 
oBs 00030 
OBS 00032 
OBS 00036 
oss 90036 
OBS 00040 
OBS 00041 
obs 00045 
STO 00050 
OBS 00051 
OBS 00059 
OBS 00070 
OBS 00072 
sTod 00075 
OBS 00076 
OBS 00079 
OBS 00095 
sto 00100 
OBS 00100 
OBS 00102 
OBS 00106 
OBS 00118 
OBS 00121 
OBS 00123 
STO 00125 
OBS 00129 
OBS 00140 
OBS 00142 
oss 00148 
STD 00150 
ops 00150 
OBS 00159 
OBS 00175 
OBS 00177 
OBS 00178 
oss 00180 
OBS 00188 
OBS 00196 
STO 00200 
OBS 00201 
OBS 00217 
OBS 00226 
STO 00250 
OBS 00251 
obs 00277 
STO 00300 
OBS 00300 
OBS 00323 
oBs 00329 
OBS 00350 
sTD 00400 
obs 00401 
OBS 00407 
OBS 00411 
OBS 00449 
OBS 00458 
STO 00500 
ops 00500 
OBS 00550 
STD 00600 
OBS 00601 
obs 00651 
STO 00700 
OBS 00700 
OBS 00750 
sto 00800 
oss 00801 
OBS 00852 
sto 00900 
OBS 00900 
OBS 00951 
sTD 01000 
OBS 01001 
OBS 01018 


BOTDP 03200 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


06.84 
0e€.78 
08.35 
07.30 
06.98 
06.16 
04.98 
04.47 
04.42 
04.30 
02.83 
02-11 
01.84 
01.77 
01.35 
01.02 
00.96 
01.07 
00.39 
00.43 
20.27 
00.21 

0.01 
00.81 
00.73 
00.71 
00.76 
00.50 
00.73 
01.45 
01.60 
01.77 
02.19 
02.08 
02.85 
02.88 
02.74 
02.71 
02.73 
02.29 
03.34 
03.35 
02.54 
03.00 
03.49 
03.90 
04.04 
03.94 
04.39 
03.72 
03.72 
04.39 
04.14 
04.13 
03.62 
03.54 
03.82 
03.79 
03.78 
03.72 
03.51 
03.93 
03.70 
03.75 
03.75 
03.83 
03.87 
02.87 
03.88 
03.84 
03.84 
03.79 
02.74 
03.74 
03.69 
03.72 
03.72 
03.72 
03.68 
03.68 
03.64 


1 
05 


Aln TEMP 14.7 OIR HG 
WET BULB 14.1 een | 1a) 
BAROMETR 1020.0 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA~T DYNOPTH SNO VEL 
32.973 25258 
32.95 25.57 
32.875 25.58 
32.97 25.80 
322980 25285 
32-933 25292 
332073 26.17 
33.20 26.33 
332200 26234 
33.180 26.33 
33.080 26.39 
33-310 26.63 
33.373 26.70 
332435 26.76 
33.400 26.76 
33240 26.78 
330415 26.80 
33.52 26.88 
33-575 26.96 
33-585 26.96 
33.58 26.97 
33-576 26.97 
33-590 26.99 
33-815 27213 
33.86 27.16 
33-86u 27.17 
33.865 27.17 
33.910 27.22 
33.960 27225 
34.070 27.29 
34.076 27.29 
34.10 27-29 
340143 27.29 
34.16 27.31 
34-290 27.35 
34.290 27.35 
34.27 27235 
340267 27.35 
34.29¢ 27.37 
34.325 27.43 
342460 27.44 
342450 27.44 
34.415 27245 
34.430 27.45 
34-550 27-50 
34.61 27.50 
34.625 27.51 
342616 27.50 
34-710 27.54 
34.67 27.56 
342670 27.57 
34.795 27.60 
34.74 27.59 
34.740 27.59 
34.757 27.63 
34.705 27.62 
34.770 27.64 
34.77 27.65 
34.770 27.65 
34.770 27265 
34.740 27265 
34.825 27.68 
34.795 27.68 
34.82 27.69 
34-820 27.69 
34-850 27.71 
34.86 27.71 
34-860 27.71 
34.870 27.72 
34.88 27.73 
34-880 27.73 
34.880 27.73 
34.88 27.74 
34.880 27.74 
34.870 27.74 
34.88 27.74% 
34.880 27.74 
34-90u 27.76 
34.89 27.75 
342890 27.75 
34.890 27.16 
SOCCOSE OO SSE SES 


T PER 
2 


1483.6 
1483.4 
1481.7 
1477.9 
1476.7 
1473-4 
1468.8 
1466.9 
1466.7 
1466 .2 
1459.9 
1457.61 
1456.0 
1455.8 
1453.9 
1452.5 
1452.3 
1453.61 
1450.3 
1450.5 
1449.8 
1449.5 
1448.6 
1452-9 
1452.7 
1452.6 
1452.9 
1451.8 
1453.1 
1456.6 
1457.3 
1458.1 
1460.1 
1459.8 
1463.3 
1463.6 
1463.0 
1462.8 
1463.1 
1461.5 
1466.2 
1466.3 
1464.5 
1464.9 
1467.3 
1469.2 
1469.8 
1469.6 
1471.8 
1469.4 
1469.4 
1472.8 
1472.0 
1472.0 
1471.1 
1469.9 
1471.6 
1472.3 
1472.2 
147261 
1471.2 
1473.7 
1472.9 
1473.8 
1473.8 
1475.0 
1416 .0 
1476.0 
1476.9 
1477.6 
1477.6 
1478.2 
1478.8 
1478.8 
1479.5 
1480.4 
1480.4 
1481.3 
1481.9 
1481.9 
1482.1 


WIND-OIR 
WIND-SPD 
WIND-FOR 
WEATHER 


OxYG 


19 INST STD RECORDER 
16 TRACE OIR 
DURATION 


x4 ORIG O11 684 


PO4 TOT P 


NOo2 


o 
00.4 


NO3 


TEN SQ 1306 
5S SQUARE 2 
2 SQUARE 28 
1 SQUARE 38 


$103 PH 


REFID 31 8371 
CONSEC 0083 
LAT 43 48.0N 
LONG 048 46.4W 


CASTNUM/TIME 


02.9 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH O7 
DAY 03 
HOUR 02.9 
LVLTYP OEPTH 
STD 00000 
OBS 00003 
OBS 00009 
STO 00010 
obs 00013 
sto 00020 
oBs 00020 
STO 00030 
OBS 00030 
oBs 00034 
OBS 00036 
OBS 00040 
OBS 00043 
obs 00049 
STD 00050 
O6S 00051 
STO 00075 
obs 00076 
obs 00089 
sto 00100 
obs 00100 
STO 00125 
OBS 00125 
sTD 00150 
obs 00150 
OBS 00175 
STD 00200 
obs 00201 
oss 00220 
OBS 00226 
STO 00250 
OBS 00251 
OBS 00277 
STO 00300 
OBS 00300 
OBS 00350 
STO 00400 
oBs 00403 
OBS 00451 
STO 00500 
OBS 00509 
OBS 00552 
STO 00600 
OBS 00601 
obs 00652 
STO 00700 
OBS 00700 
obs 00750 
Su) 00800 
OBS 00805 
OBS 09652 
sto c0s00 
OBS 00900 
OBS 09951 
STO 01000 
obs 01001 
OBS O1029 


BOTOP 01940 


SHI 
OaT 
ARE 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


05.70 
c5.70 
05.71 
05.56 
04.75 
03.96 
03.88 
03.55 
03.42 
02.02 
01.83 
01.78 
0c.90 
06.44% 
00.29 

0.12 

0.86 

0.88 

1.06 

0.83 

0.61 

0.22 

C.20 
0C.53 
00.54 
00.66 
01.29 
91.32 
01.57 
01.57 
02.09 
Cz.10 
C2220 
02.35 
02.36 
02.80 
03.08 
03.10 
03-44 
03.50 
93.56 
03.76 
02.€7 
02.87 
03.67 
92.85 
03.85 
03.81 
02.81 
02.81 
02.78 
02.74 
02.74 
03.72 
03.70 
C2.70 
03.69 


1 
05 


Aln TEMF 07.8 OIR BGT PER WIND-OIR 21 
wET BULB 07.8 Or 2 WINO-SPD 10 
BAROMETR 1019.9 SEA WIND-FOR 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X4 
SAL SIGMA~T OYNOPTH SAD VEL OXYG 
32.76 25.84 QC.000 1420.9 
22.760 25.84 1471.0 
32e76u 25.84 1471.1 
32.75 25-65 00.022 1470.5 
32.710 25.91 1467.1 
32.68 26.13 00.042 1464.2 
32.690 20.14 1463.9 
32289 26.18 00.061 1462.6 
32.396 26.19 1462.0 
32-970 26.37 145661 
33.115 26.50 1455.5 
33-130 26-51 1455.4 
33.145 26.58 1451.5 
33-24 26265 1449.7 
33.25 26270 00.093 1449.0 
33.270 26.74 1447.2 
33.38 26.86 90.125 1444.3 
33.390 26.87 1444.2 
33.53u 26.99 1443.8 
33.62 27.05 00.152 1445.2 
23.630 27.06 1445.3 
33.82 272-18 00.176 1448.7 
33.825 27219 1448.8 
34-02 27-31 00.0197 1452.8 
34.02u 27.31 1452.9 
34.067 27234 1454.0 
34.24 27244 00.233 145724 
34.255 27.45 1457.6 
34.34u 27.50 1459.1 
342405 27-52 1461.0 
34246 27256 00.263 1462.1 
34.463 27-56 146261 
34.490 27.57 1463.0 
34.54 27.60 00.290 1464.1 
24.54u 27.60 1464.2 
34eb64u 27.64 1467.0 
34.70 27266 00.339 1469.1 
34.700 27.00 1469.3 
34-760 27.67 1471.6 
34280 27.65 00.386 1473.0 
24.800 27.65 1473.0 
342635 27.70 1474.7 
34.86 27.71 00.431 1476.0 
34ed6u 27.71 1476.0 
34e86u 27.73 1476.9 
24.88 27.73 00.475 1477.6 
34.88 27.73 1477.6 
34.87% 27.72 1478.3 
34.86 27.73 00.520 1479.1 
34.5686 27.73 1479.2 
34.657u 272723 1479.9 
34.67 27.73 00.565 1480.5 
34.87u 27.73 1480.5 
34.660 27.73 1481.2 
34.89 27.75 00.610 1462.0 
34.590 27.75 1462.0 
34.890 27.75 1482.5 
eeeeeeeseseeses 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR i) 
DURATION 00.4 
ORIG O11 685 


P04 TOT P NO2 NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 28 
1 SQUARE 38 


$103 PH 


183 


REFIO 31 8371 
CONSEC 0084 
LAT 43 51.4N 


LONG 048 59.1W 


CASTNUM/T IME 


04.9 


REFID 31 
CONSEC 
LAT 
LONG 


8371 
0085 
43 55.1N 
049 10.0W 


CASTNUM/T IME 


06.2 


184 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH O07 
DAY 03 
HOUR 04.9 
LVLTYP DEPTH 
STO 00000 
OBS 00001 
OBS 00007 
STO 00010 
OBS 00011 
obs 00015 
OBS 00019 
STO 00020 
OBS 00024 
OBS 00026 
STO 00030 
OBS 00030 
obs 00032 
STD 00050 
obs 00051 
oBs 00068 
sto 00075 
OBS 00076 
STO 00100 
OBS 00100 
STD 00125 
obs 00127 
STO 00150 
obs 00150 
OBS 00177 
0) 00200 
oBs 00201 
obs 00226 
sto 00250 
OBS 00251 
obs 00277 
STO 00300 
OBS 00300 
ops 00350 
OBS 00367 
YEAR 1974 
MONTH 07 
DAY 03 
HOUR 06.2 
LVLTYP DEPTH 
STD 00000 
OBS 00001 
OBS 00005 
OBS 00009 
STO 00010 
OBS 00011 
OBS 00015 
oBsS 00019 
sto 00020 
OBS 00020 
OBS 00026 
OBS 00028 
STD 00030 
OBS 00030 
OBS 00034 
OBS 00038 
STO 00050 
oBs 00053 
obs 00072 
STD 00075 
OBS 00078 
OBS 00083 
oBS 00085 


BOTOP 00374 


SHI 


P EV 


DATA USE 
AREA 


TEMP 


05.03 
05.03 
05.05 
04.67 
04.43 
03.73 
03.65 
02.93 
00.57 
00.09 
C.60 
0.71 
1.15 
1.41 
1.42 
1.52 
1.49 
1.49 
1.41 
1.40 
1.03 
0.99 
0.65 
0.64 
0.27 
0.02 
00.00 
00.19 
00.81 
00.84 
01.30 
01.74 
01.75 
02.56 
02.80 


1 
05 


BOTOP 00079 


SHI 
DAT 
ARE 


P EV 
A USE 
A 


TEMP 


07.98 
07.98 
07.47 
06.66 
0€.57 
06.36 
06.08 
04.85 
04.50 
04.22 
03.13 
02.40 
02.08 
01.97 
01.32 
00.96 
00.60 
00.45 

0.83 

1.01 

1.17 

1.34 

1.33 


1 
05 


AIK TEMP 09.8 OIR HG 
WET BULB 09.8 00 0 
BAROMETR 1019.8 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNDPTH 
32-70 25.87 00.000 
32.70u 25.87 
32-700 25.87 
32.65 25.88 00.021 
32-650 25.90 
32.740 26.04 
32.770 26.07 
32.67 26.05 00.042 
32.660 26-21 
32.880 26-41 
33.02 26.56 00.059 
33.025 26.57 
33-015 26.57 
33-22 26.75 00.087 
33-235 26.76 
332310 26.82 
33.31 26.82 00.119 
33-316 26-62 
33.35 26285 00.149 
33.350 26.85 
33-51 26.97 00.178 
33.527 26.98 
33.65 27.07 00.204 
33.650 27.07 
33.750 27.13 
33.82 27.17 00.251 
33.820 27.18 
33-88¢ 27.21 
34-11 27.36 00.292 
34115 27.37 
34-200 27.40 
3433 27.47 00.326 
342330 27.48 
34.570 27.60 
34.607 27.61 
seesesesesesoes 
Alk TEMP 09.8 OIR HG 
WET BULB 09.8 00 0 
BAKOMETR 1019.8 SEA 
CLUUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T OYNOPTH 
32.50 25.34 00.000 
32-50u 25234 
32.406 25432 
322565 25.57 
32257 25.58 00.025 
32.577 25.62 
32.60C 25267 
322580 25.80 
32.61 25.86 00.048 
32.637 25.91 
32.673 26.04 
32-75u 26.16 
32-72 26.17 00.068 
32.720 26.17 
32.770 26.26 
32.875 26236 
32.94 26.44 00.103 
322963 26.46 
33.130 26.65 
33-13 26.66 00.140 
33.205 26.73 
33.563 27.02 
33-660 27.10 
sessesses 


T PER WIND-OIR 22 

x WIND-SPD 15 
WIND-FOR 

WEATHER X4@ 


INST STO RECORDER 
TRACE OIR 0 
OURATION 00.1 
ORIG O1L 686 


SND VEL OXYG Pos TOTP NO2 NO3 
1468.1 
1468.1 
1468.3 
1466.7 
1465.7 
1462.9 
1462.7 
1459.5 
1449.1 
144762 
1444.3 
1443.8 
1441.7 
1441.1 
1441.1 
1441.0 
1441.2 
1441.3 
1442.1 
1442.2 
1444.5 
1444.8 
1446.9 
1446.9 
1449 2 
1450.9 
1451.0 
1452.3 
1455.9 
1456.0 
1458.6 
1461.1 
1461.2 
1465.9 
1467.3 


T PER WIND-DIR 22 

x WIND-SPD 15 
WIND-FOR 

WEATHER X4 


INST STD RECORDER 
TRACE DIR 
OURATICN 
ORIG O11 687 


00.1 


SND VEL OXYG POs TOT P NO2 NO3 
1479.6 
1479.6 
1477.6 
1474.7 
1474.3 
1473.5 
1472.5 
1467.5 
1466.1 
1464.9 
1460.4 
1457.4 
1456.0 
1455.5 
1452.7 
1451.3 
1450.0 
1449.4 
1444.0 
1443 22 
1442.7 
1442.5 
1442.7 


$103 


$103 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 28 
1 SQUARE 38 


PH 


TEN S@ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 28 
1 SQUARE 39 


pr 


REFID 31 
CONSEC 0086 
LAT 43 57.9N 
LONG 049 17.4W 


86371 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


07.0 


REFIO 31 
CONSEC 0087 
LAT 44 O1.5N 
LONG 049 25.9W 


8371 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


07.6 


TABLE I. CGC EVERGREEN, April—June 1974—(Continued) 


YEAR 1974 
MONTH 07 
DAY 03 
HOUR 07.0 

DEPTH 

STD 90000 
OBS 25901 
OBS 9309 
STO 00010 
oBs 00013 
OBS 00015 
STD 00020 

ops 00022 

oes 00024 

ops 00026 

STD 00030 

Bs 00030 

oes 00032 

oBs 00043 

ops 00045 
YEAR 1974 
MONTH 07 
DAY 03 
HOUR 07.6 

DEPTH 
STD 00000 

obs 00003 

oBs 00007 
STD 00010 

oBs 00015 

ops 00017 
STD 00020 

OBS 00022 

oBs 00024 
STD 00030 

ops 00030 

oes 00038 

oBs 00043 


BOTDP 00042 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


C8.50 
C8.50 
c8.30 
06.19 
07.47 
05.57 
05253 
05.19 
04.52 
04.65 
02.27 
02.07 
01.75 
01.52 
01.57 


1 
05 


BOTDP 00042 


SHIP EV 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


08.71 
08.71 
07.43 
07.11 
06.40 
06.14 
04.84 
03-49 
02.52 
02.43 
02.42 
02.38 
02.39 


1 
05 


Aln TEMP 09.8 OIR HGT PER 
wET GULB 09.8 00 0 x 
SARCMETR 1019.6 SEA 
CLuUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T OYNDPTH SND VEL 
32-32 25628 0C.000 1481466 
32.520 25228 1481.6 
22.57 25235 1481.1 
32.50 25-51 * 00.027 1480.6 
322403 25233 1477.7 
320015 25270 147261 
32263 25.76 00.051 1470.4 
32004 25-81 1469.0 
322690 25-88 1468.0 
32e7leu 25.90 1467.8 
32.74 20017 00.072 145668 
32.755 26.19 1456.0 
32084u 26028 1454.7 
320910 20236 1454.0 
32.915 26.36 1454.3 
eee eeeeeeee 
AIR TEMP 09-8 DIR HGT PER 
WET BULB 09.8 oo Oo xX 
BAROMETR 1019.8 SEA 
CLOUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T OYNOPTH SND VEL 
32.53 25.25 00.000 1462.4 
32.530 25225 1482.5 
32249u 25041 1477.6 
32250 25246 00.026 147604 
32.57u 25.61 1473-7 
32-610 25.67 1472.8 
32.58 25.860 00.050 1467.5 
32.560 25292 1461.8 
32.740 26.15 1457.9 
32.77 26016 00.070 1457.6 
32.776 26.018 1457.6 
32.770 26.18 1457.5 
32-78< 26.19 1457.7 
seseseeeseseeee 


WIND-OIR 
WINO-SPD 
WINO-FOR 
WEATHER 


OXY G 


WIND-DIR 
WIND-SPO 
WINO-FOR 
WEATHER 


OxYG 


o 
00.1 


NO3 


o 
00.1 


22 INST STO RECORDER 

15 TRACE DIR 
CURATION 

x2 ORIG O11 688 

PO4 TOT P NO2 

22 INST STO RECORDER 

15 TRACE OIR 
OURATION 

x2 ORIG O11 689 

P04 TOTP NO2 


NO3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 28 
1 SQUARE 39 


$103. PH 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 2 
2 SQUARE 48 
1 SQUARE 49 


S103 PH 


185 


REFID 3: 
CONSEC 


Lat 


LONG 


2396 
aoo1 


4659 WN 
046 45 «6 


CASTNUM/T IME 


REFIO 31 
CONSEC 


cat 


LONG 


1207 


12.7 


12.7 


1207 


12.7 


1207 


12.7 


12.7 


1267 


4207 


1207 


1207 


1207 


23396 
0002 


a7 02 ~=N 
046 29 & 


CASTNUM/T IME 


186 


1404 


14.4 


14.4 


14.4 


1464 


14.4 


1404 


1464 


14.4 


14.4 
14.4 


YEAR 1974 
MONTe 03 
Day 21 
HOUR 1267 
LVLTYP DEPTH 
sto coooo 
oss 00000 
sto 00010 
sto 00020 
oss o00z4 
sto 00030 
ces 00048 
sto coose 
ces 00073 
sto cco7s 
oss ooos7 
sto coico 
sto Ooze 
oss 00146 
sto QO1c0 
sto 00200 
sto 00250 
oss oc2s7 
sto 00300 
oss TO03S5 
sto 00400 
oes 004s7 
sto 00s00 
oss Toosss 
sto 0600 
sto co700 
oss co790 
sto cceoo 
sto co900 
oss 00991 
sTo 01000 
oss TOL074 
YEAR 1974 
MONTH 03 
Gay 31 
HOUR 1464 
LvityP CEPTH 
sto 00000 
oss ¢cooo 
sto 0010 
sto 20020 
ces Co0zz 
sto 0c030 
ops cooas 
sto oooso 
ces 00067 
sto 00075 
oes 00089 
sto co100 
sto coi2s 
ces 00134 
sto oo1iso 
sto eo200 
sto oo250 
oss 00267 
sto co3co 
ces TOOsE1 
SsTo 00400 
ops o0e34 
sto ecsoo 
ces oosis 
ces Tocs71 


TABLE II. CGC CHASE, March 1974 


BOTOP 01134 
Snide E1 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


— be72 
- be72 
— Oofs 


00.41 
CO.70 
00.97 
01.50 
Olefk 
01.57 
01.¢€3 
02204 
02-01 
O1.77 
01265 
01-68 
02202 
02637 
O2e71 
02674 
63.45 
03449 
04.01 
04.01 
03-S2 
03.62 
O3-E€S 
03279 
02.76 
03-66 
032¢2 
03.é€2 
03663 


ry 
os 


6OTOP 00677 


SH 
Oat 
ARE 


PEL 
A USE 
A 


TEMP 


O.€2 

0.82 

O72 

0062 

0.60 
00.42 
OleSS 
01.Sé 
01-56 
Ole72 
Olesté 
02.02 
O2e23 
02631 
O20¢7 
03.56 
04.14 
04226 
04226 
O4e2€ 
O4elé 
c4.ce 
O32E€4 
03-E3 
O2.€E 


4 
os 


AIR TEMP 0100 
wET 6ULG -03-0 
BARGMETR 102602 
CLOUD T/A 6/6 


SIGMA-T 


27.47 
27.47 
27.43 
27239 © 
27.37 
27.41 
27.49 
27.49 
27-53 
27.53 
27.6568 
27.58 
27.59 
27.59 
27.59 
27.61 
27.63 
27265 
27.65 
27.69 
27.68 
27.72 
27-72 
27074 
27.74 
27.74 
27.74 
27-74 


OLR HGT PER BIND-OIR 31 


INST RARSEN CAST 


sao 2 WIND-SPD 18 TRACE OIR 
SEA wWIND-FCR DURATION 
cCLsTR BEATHER Xi CRIG A2 058601 
OVNOPTE OxvG Poe TOT Pe NO2 NO 
€0.000 
CO.006 
CCo0i3 
€0.020 
£02033 
00.047 1457.0 
1429.3 
00.061 148902 
00.074 14£666 
14£6.4 
000067 145666 
COohAl2 14€160 
O0c136 146364 
1465.8 
OCOol6C 14€50S 
147008 
CCo20E 147160 
1474.9 
0Ce250 147520 
147602 
006293 147603 
COe33E 147767 
147669 
00.375 1479.0 
000423 148062 
146165 
COe467 14EL 67 
146320 
29SSSee 


O§R &GT PER 


AIR TEMP —Ole2 
WET EULE -0206 29 61 
BAROMETR 102666 SEA 
CQXCUD T/A 0/6 CusTA 
SAL SIGMA-T OVAOPTE. 
33.47 26093 cc.00c 
33046€ 26-93 
33249 26.94 COcOL1 
33-52 26 296 00.022 
=3.£24 26696 
33-69 27205 €02035 
23.912 27615 
33-54 27017 C0652 
34-022 27.24 
24.06 27226 002074 
240125 27230 
34017 27.33 00.094 
34026 27036 CCokkZ 
34.291 27.40 
24038 27044 CO.12s 
24662 27.55 CColéCc 
34.76 27262 60.186 
24262 27.64 
34.65 27 066 000211 
24286 27066 
34-90 27071 C00e256 
34.50 27.72 
3468S 27074 CC.z9S 
34 89 27.74 
34.6 27.72 
seeceeososesess 


BiND-O4R 29 ENST .KABSEN CAST 
3 @INDO-SPD 16 TRACE DIR 

wl NO-FOR CURATIOA 
WEATMER Xl ORIG A2 05802 


SAC VEL OAVG Poe TOT P no2 NOS 


144304 
144364 
1444.0 
144407 
1444.8 
144966 
14£567 
142566 
142601 
14£700 
145663 
1466.9 
246063 
14€006 
1462.0 
14€706 
1471.3 
147201 
£47207 
147306 
1474.0 
1474.62 
147463 
1474.4 
147506 


TEN SQ 1306 
5S SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 66 


si03 Pr 


TEN SQ 1306 
5S SQUARE 4 
2 SQUARE 66 
1 SQUARE 76 


S103 PH 


TABLE II. CGC CHASE, March 1974—(Continued) 


REFID 31 2356 YEAR 1974 BaTOP 00332 AIR TEMP -O01.2 DIR &GT FER WINO-OIR 29 INST NANSEN CAST TEN SQ 1306 
CONSEC ao03 BCNTH 03 ShiP E1 WET BULB -0206 2 1 3 WEIND-SPD 16 TRACE OIR S SQUARE 4 
cat 4705 +N DAY 31 DATA USE 1 BARCMETR 1028.6 SEA wINO-FOR OURATION 2 SQUARE 66 
LONG 046 13 WOUR 1662 AREA os CLOUD T/A 6/6 CL/TR WEATHER XI ORIG A2 05803 1 SQUARE 76 
CASTNUM/T IME LVLTYP OEPTH TEMP SAL SIGMA-T DYNOPTE SNC VEL JXYG Poa TOT P NO2 NGZ sIo3 PH 
sto 00000 O1.e7S 22070 26.97 €O.000 145564 
1602 oss 00000 Ole7s 33270 26.97 14E504 
sto 00010 01.13 23.70 27.202 00.011 145268 
sto 00020 00.80 33072 27.05 CO.02k 14F105 
1602 oss 00025 00.75 33-74 27.07 1451.4 
sto 00030 0C.S6 =327€ 27.09 CO.031 145265 
sto 00050 01-58 23289 27214 €00050 14£567 
16.2 oss coosco O1.SE 23-89 27014 145567 
1602 ces 00074 O1.es 23253 27.15 14E702 
sto ccc7s 01-81 33293 27015 00.074 145762 
1662 oss 00099 01.65 33.56 27017 1456.2 
sto 00100 01.56 33296 27017 00.097 14£863 
sto oo1zse 02.33 34203 27019 OCoLlG 146004 
1662 oes 00148 02.83 34016 27225 14€362 
sto oaiso 02653 34019 27226 OOel4l 146307 
sto 00200 04.€3 3467 27246 OOoA77 147263 
16-2 oss To00203 04.68 34.69 27.49 147206 
sto oo250 C4037 34.76 27059 002206 1472c2 
1662 oss 00262 04.16 24.84 27066 1472.0 
9O9999894998988 
REFID 31 2356 YEAR 1974 BOTOP 00293 AIR TEMP -0008 DIR tGT PER WINO-DIR 27 INST AAKSEN CAST TEN SQ 1306 
CONSEC 0004 MONTH 03 SHIP El wET BULB -02.0 eters 3 WENO-SPD 15 TRACE CIR S SQUARE 4 
cat 47 02 ~=#N cay 31 CaTA USE 1 BAROMETR 102826 SEA BI ND-FGR OURATICH 2 SQUARE 64 
LONG 045 50 WwW HOUR 166k AREA os CLCuD T/A 6/6 Custer WEATHER X1 ORIG Az 05804 1 SQUARE 75 
CASTNUM/TIME LVLTYP CEPTH TEMP SAL SIGMA-T OYNOFTH SAO WEL OXYG poe Tcl P No2 NGS $103 PH 
sto cooco 02210 33-96 27017 00.000 14£7.3 
1601 oes 00000 02.10 336Se 27.17 145763 
std coo10 02209 33.96 27016 OC.00S 14£764 
sto 00020 02.c8 33-94 27014 OQOOLE 145765 
1661 ces 00022 02.08 23294 27.14 145765 
sto c0030 02.07 33296 27216 002026 1457.6 
16.1 oes 00044 C2205 22099 27-18 1457.8 
sto o00s0 02-05 33.99 27018 €Oe046 145769 
16.1 oBs 000€6 02.cS 33.99 27.18 145602 
sto ooo7s 02.08 23299 27218 CO.06E 145E&.5 
16.1 oBSs oocee O2ecA1 33.99 27.18 1458.8 
sto co100 0z.10 34-00 27218 CO.094 145960 
sto 00125 02.07 34.01 27.19 OOesAlS 14£963 
16.1 oss 00122 O2.C6 34-01 27220 145903 
sto 00150 03.24 24.29 27232 CGolZ4 14€S501 
1601 oss Tooses 04.48 34.62 27045 1471.3 
sto co200 04.49 34273 27.54 COob6E 147168 
1661 ces Too225 04-51 34077 276S7 147264 
SSeseseseaessse 
REFID 31 2396 YEAR 1974 BOTOP 00320 AIR TEMP -0068 OIR tGT PER WINOD-DIR 27 INST NANSEN CAST TEN SQ 13°6 
CONSEC 0005 MONTH 03 SHIP El WET 6UL6 -02.0 272 3 INC-SPD 15 TRACE CIR 5 SQUARE 4 
cat 4709 +N Day 31 DATA USE 1 CARCMETR 102626 SEA wWIiND-FOR DURATION 2 SQUARE 64 
LONG 045 50 HOUR 15962 AREA cs CLCLD T/A 6/6 Caste WEATRER X1 ORIG A2 05805 1 SQUARE 75 
CASTNUM/T IME LVLTYP CEPTH TEMP SAL SIGMA-T OVNOPT& SND VEL OXYG pos Tot P ao2 NGS $403 PH 
sto cocco —- 00.€8 22245 26091 €0.000 1444.60 
1902 ces 00000 — 0.68 23045 26091 1444.0 
sto 00010 — 0057 33049 26.94 OOoOAL 144467 
sto 00020 - 0.35 23254 26697 00.023 144568 
1902 ces 00024 - 0630 33 2SE€ 26.98 144663 
sto 0030 — 0015 33-59 27.00 00.2033 144762 
19.2 oss oco4es 00.45 27207 145006 
sto 00050 00056 27.07 00.054 145065 
1902 ces occ74 01.67 27016 145666 
sto ooc7s OLe67 27216 00.078 145666 
1902 oss cccse 01.e9 27220 145820 
sto 00100 O16S8 27621 CCoLOC = 145E0S 
sto oo12s 02-99 27.29 OOe.I2k 146305 
19.2 oss 00146 O30€e 27-36 14E7o1 
stc e0450 03072 27036 COo140 146764 
sto 00200 04.44 27252 COcl74 147106 
1902 oss 00202 04645 27052 1471.7 
sto co2so0 04.36 27.61 006202 147262 
1902 oes Toaozes C4035 27-61 1472.2 


eeeeseesseaesees 


187 


REFIG 31 2396 
CONSEC 0006 
Lat 4737 ~=#ON 
LONG 045 20 w 
CASTNUM/T IME 
00.35 

0063 

00.3 

00.3 

0063 

00.3 

00.3 

00063 

REFID 31 2396 
CONSEC ooc7 
cat 4600 N 
LONG 045 06 w 


CASTNUM/TIME “LVLTYP 


REFID 
CONSEC 
LaT 
LONG 


CAST. 


188 


03.4 


03.4 


0364 
0364 


03.4 


03-4 


0364 


03.4 
03.4 


31 42396 


ocos 
4828 =6N 
045 04 Ww 


NUM/T IME 


0766 


07.6 


0766 


0766 


0746 


07.6 


0766 


0726 


07.6 


07.6 


07.6 


07.6 


07.6 


YEAR 1974 
MONTH 04 
Oayv o1 
WOUR 00.3 
LVLT YP OEPTH 
sto 00000 
oss cooco 
SsTo ooo10 
sto o0020 
oss 00024 
sto 00030 
oss 00048 
STo cooso 
ces 00073 
sto 0007s 
oes 00087 
sto 00100 
STO 00125 
ces 00146 
sto 00150 
ces oo1s9 
sto 00260 
sto 00250 
ces T00272 
YEAR 1974 
MONTRH 04 
DaY o1 
HOUR 0264 
QEPTH 
sto coooo 
ces coooo 
sto coo1o 
oss 0001s 
sto coo20 
sto G0020 
sto 00050 
oss cooso 
oes 00065 
sto oco7s 
sto 00100 
ces 00100 
sto ooizs 
sTo 00150 
oes @o0150 
sto 00200 
ces Too205 
sto oo2E0 
sto 00300 
oes 00305 
oes CO3ES 
YEAR 1974 
@CNTe o4 
cay OL 
HOUR 07.6 
uviTyP OEPTH 
sto cooco 
ces cooao 
sto ooo10 
sTo 00020 
ces oo0z0 
sto C0030 
oss cooa2 
sto oooso 
oes oo0ecse 
sto cco7s 
OES 00090 
sTo co100 
sto coizs 
oes 00132 
sTo co1so 
oes oci7s 
STO oo2co 
oss 00247 
sTo 00250 
sto c0300 
ces 00213 
ces 00380 
sto co400 
ces 00440 
sto cosoo 
oss TOOSSsS 
sto €0600 
oes TC0610 


TABLE II. CGC CHASE, March 1974—(Continued) 


BOTOP 00283 


SHIP E1 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


00.07 
00.c7 
00.22 
00.38 
00.45 
00.56 
0c.s3 
01.00 
01.£2 
O1ec4 
O1.€3 
01.56 
01618 
00.84 
O1e10 
03.43 
03.44 
03-94 
04016 


1 
os 


BOTOP 00430 


SHIP E1 
OaTA USE 
AREA 


TEMP 


a 
os 


BOTOP OOSE1L 


Ship Et 
DATA USE 
AREA 


Teme 


01683 
01663 
O1.E3 
01.84 
O1.&4 
01.68 
01.s2 
01.83 
01.94 
Q1.s5 
01.96 
01.96 
O4ess 
01-6SS 
Oles7 
Oles9 
02687 
03650 
O36S1 
03.99 
04.00 
03499 
02-54 
03486 
O3-E1 
O2475 
03669 
03-€7 


1 
os 


AIR TEMP -02.0 OIR FGT PER 
WET 646 -03.5 ai i 2 
BAROMETR 102746 SEA 
CLCUD T/A 674 CL/TR 
SAL SIGMA-T OYROPTH SND VEL 
33-70 27.08 CCoCOG «144768 
23.7¢ 27.08 1447.8 
23071 27.08 COcG10 1446.7 
33672 27.08 00.020 144966 
33673 27.08 1450.0 
33074 27.08 GO.030 14£0.6 
23.79 27.10 1452.6 
33260 27011 CO6k4S 14£320 
33293 27017 1425.5 
33.94 27.16 00.073 1456.0 
342035 27625 1456.9 
34.06 27-26 00.094 1456.7 
34.08 27.31 COoll4 148564 
34-107 27.36 1454.3 
34.15 27.36 OOel33 145506 
340575 27653 14€702 
34.59 27.53 000165 1467.22 
34.79 27.65 COoA9L 1470.4 
34.8b4 27-64 147168 
Sessesesssosses 
AIR TERP -02.0 OIR &GT PER 
WET BUE -03.2 ty ae | 2 
BAROMETR 102562 SEA 
CKCUD T/A 6/3 CL/TE 
SAL SIGHA-T OVNORTe SAD VEL 
32.52 26.95 €CO.000 144566 
S30525 26.95 144506 
33057 27.00 O0O.011 1444.8 
s30SE7 27.02 1444.5 
33659 27.02 00.021 144467 
33260 27203 COe032 1445.0 
3064 27.05 COeCS> 144568 
23-636 27.05 1445.8 
3+6€S 27.09 1446.7 
33-68 27.18 00.076 148201 
34224 27-34 COe097 1461.3 
346238 27634 14€1.3 
34.35 27.42 00.115 1462.2 
34047 27.51 COokA3Z3L 146322 
340467 27.51 14€322 
34072 27.60 O061S9 146904 
24.741 27.60 146969 
34.81 27264 006164 147162 
24286 27-66 CO6207 147264 
34.661 27.68 147264 
34.860 27.70 1473.3 
SSseeeesesesses 
AIR TEMP 00.8 OLR HGT FER 
WET EULE -00.6 ava 2 
BAROMETR 1022.3 SEA 
C2LCUD T/A 073 CL/TR 
SAL SIGMA-T OYNOFTH SAD WEL 
34045 276S7 CCoCOC 146668 
34.45 27.57 1456.8 
24.45 27057 CO.00S 1457.0 
34045 27657 CCoGLL 14E7 01 
24645 27.57 1457.1 
=4e46 27057 CCoLLE 14E7LS 
24246 27.57 1457.9 
24246 27657 €0e027 14£6+40 
34.46 27657 1458.3 
27.57 €0.040 145865 
27-56 1456.8 
34246 27-56 00.0S= 14£960 
34.46 27256 COeC67? 145964 
34446 27.57 1459.45 
34.46 27657 CO.0C8O 145949 
34.47 27.57 146004 
34.62 27-62 OO-.10E 1464.8 
=4e8l 27.67 147062 
24.681 27.67 C2130 £47003 
34-85 27.65 GOse.lS2 147146 
54.66 27.70 1471-8 
24-68 27.671 1472.9 
24.68E 27-71 COoAG6 1473.40 
24087 27672 147363 
34.686 27.73 00.238 147462 
24.6E 27-74 1474.8 
34.88 27.74 00.260 147543 
24.8€ 27-75 147564 


Sesesesesssecees 


BiND-DIR 


WIND-SPD 10 


wINO-FOR 
WEATHER 


OXYG 


&sND-OIR 17 
@INO-SPD 08 


wIND-FOR 
WEATFER 


OxYG 


wiNO-OIR 


@INO-SPD 16 


wINO-FCR 
WEATHER 


CxYG 


ai 


x2 


Poe 


x1 


Pos 


17 


xL 


PO4 


Tot ep 


Tot P 


Tot ep 


ANST AARSEN CAST 
TRACE DIR 
OURATICA 

ORIG A2 05806 


NO2 NOS 


INST NANSEN CAST 
TRACE CIR 
DURATION 

QRIG A2 05807 


NOo2 NGS 


INST NANSEN CAST 
TRACE OIR 
OURATION 

ORIG A2 05808 


No2 NOS 


TEN SQ 1306 
5S SQUARE 4 
2 SQUARE 64 
A SQUARE 75 


S103 Pr 


TEN SQ 1306 
5S SQUARE 4 
2 SQUARE 64 
1 SQUARE 85 


$103 Pr 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 64 
1 SQUARE 85 


sio3 PH 


REFID 31 
CONSEC 
wat 

LONG 045 02 


239 
000 


CASTNUM/T IME 


10.8 


1068 


1068 


10.6 


10.8 


10.8 


16 
9 


4849 =4N 


VEAR 1974 
MONTH 04 
DAY o1 
HOUR 1068 
LviTYP DEPTH 
sto ccooo 
ces coo00 
sto ooo10 
oss oeoo13 
sto coo020 
sto coo30 
ces 00030 
OBS 0004: 
sto 000S50 
ces 00060 
sto ooo7sS 
ces 00090 
sto 00100 
sto oo12s 
oss 00125 
sto 00150 
ces 00190 
sto co200 
sto oo2so0 
oss TOO2Sss 
sto 00300 
ces 00321 
oss TOO3EE 
sto 00400 
sTo 00500 
oss cos20 
stc ©0600 
oss TOC6s7 


TABLE II. CGC CHASE, March 1974—(Continued) 


BOTOP 01271 


Ship El 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


00.75 
00675 
CO.78 
00.79 
00.83 
00.S4 
OC.Ss4 
01215 
01650 
01.68 
02.65 
O2e21 
02.230 
02.50 
02.50 
02.56 
02.78 
02.S2 
03-46 
c3-50 
03-68 
03.75 
03.94 
03-94 
03.89 
03.86 
03-61 
c32-6€e 


1 
os 


AIR TEMP 0160 

WET BULB 00.0 

BARCMETR 1018.5 

CLOUD T/A 378 
SAL ~ SIGMA-T 
24.006 27.33 
34.06 27-33 
34.06 27.34 
34.06 27.34 
34.08 27.34 
24eAh 27636 
S4ell 27236 
34220 27041 
24230 27.47 
34.40 27-52 
24.45 27.55 
34.49 27.57 
34.51 27.56 
2405€ 27.60 
34.56 27.60 
24260 27.63 
34-66 27-66 
242668 27.66 
34.76 27-67 
34-77 27.68 
34.61 27.69 
24083 27.70 
34.87 27.71 
24.87 27.71 
34.89 27.73 
34.86 27.73 
34-89 27.74 
34.86 27.75 
ss 


OIR &G 
4033 
SEA 

cAsTr 
OYNOPTH 
CC 2000 
c0.a0s 
00.015 
cc.022 
€0.03€ 


£06051 


002064 
CO.077 


c0.089 


Oo.1l1e 
COeAZ€ 


00.156 
CCoz01 
000244 


COeze6 


sesessee 


T PER 
3 


SNO WEL 


1451.4 
145104 
1451.67 
142168 
145261 
14€228 
14£266 
1454.1 
145565 
145765 
145920 
14€0.0 
1460.6 
14€165 
146165 
146206 
14€4.3 
14€5e01 
14E€E.4 
1466.6 
1470.2 
147068 
1472.8 
1473.0 
1474.5 
1474.8 
1475.8 
£47669 


WINC-OIR 14 
BIND-SPD 19 
wIND-FOR 

WEATHER X2 


OxvG 


Pos 


INST NANSEN CAST 
TRACE OIR 
DURATION 

ORIG A2 05609 


Tot Pp ao2 wc3 


TEN SQ 1306 
5 SQUARE 4 
2 SQUARE 84 
1 SQUARE 85 


$103 PH 


189 


REFID 
CONSEC 
Lat 


3i 64c 
000 
39 SE 


LONG 050 30 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


190 


19.9 


7 
a 
N 
J 


YEAR 1874 
MONTH 10 
DAY 13 
HOUR 1969 
OEPTH 
sto coooo 
oes 00000 
sto 00010 
oss oo010 
sto £0020 
ops oa02z0 
sto 00030 
oss ©0030 
sto oooso 
ces 00050 
sto oco7s 
oss ooo7S 
oss ccoso 
sto coico 
oss 00100 
oss coics 
sto 00125 
oss oo1zs 
sto 00150 
oss oo1s0 
sto co200 
oss 00200 
ces oo2i1 
sto cozso0 
ces 00250 
sto co200 
oss C0300 
sTo co4co 
oss 00400 
ces 00430 
oss 00449 
oss 00469 
oBS 00479 
sto 00500 
oss oosoo 
sto co600 
oss co6o0o0 
sto co7co 
ces cc700 
ces 00749 
sto cosoo 
oss cosoo 
ces coece 
oss ooees 
sto cos00 
oss cos00 
oes oo924 
sTo 01000 
oss Q1000 
oss o10<2 
sto c1100 
oes ci100 
sto 01200 
ces c1200 
ces 01240 
ops 01264 
oss 01283 
sto 01300 
oss 01300 
oss 01342 
sto 01400 
oss 01400 
oss 01483 
sto 01500 
oss oisce 


TABLE III. CGC SHERMAN, October 1974 


BCTOP O£218 


SHIP 1H 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


23-01 
23-01 
22.99 
22.99 
22-99 
22.99 
<2099 
22-99 
21.02 
21.02 
19676 
19.76 
19-12 
16.70 
16-70 
1€.45 
186.32 
16.22 
17280 
17.60 
17.41 
17241 
17.44 
16.76 
16.76 
15-58 
15.99 
14.09 
14.09 
13-79 
130&2 
1ZeE4 
42091 
12.56 
12658 
10220 
10220 
06.26 
Ce.26 
O7-€1 
06.62 
C6.€z2 
05-S7 
OSES 
05.68 
05.68 
O£.43 
05.14 
os.1¢4 
04.40 
04.61 
O4eEL 
04256 
04-56 
04.46 
04.14 
4.45 
04.43 
C4.43 
04.24 
04.28 
04.28 
04012 
04.01 
04.01 


1 
os 


ALR TEMP 1964 


WET BWLE 1768 20 1 
BARGMETR 099062 SEA 
CLCUD T/A CL/TR 
SAL SIGMA-T DYNOPTH 
35283 24.58 0.000 
35-83 24.58 
35-83 24.59 C0.034 
o£2€3 24.59 
22283 24.59 00.067 
25283 24.59 
22283 24.59 CO.101 
35283 24-59 
2€.50 25-65 00.,ASé 
36-50 25.65 
36048 25087 COc214 
36.48 25-97 
36-44 26611 
26245 26222 €0.263 
26645 26622 
36.43 26027 
36.44 26631 cc.3ce 
26044 26631 
3523e 26040 00.251 
36.38 26 40 
26239 26-50 60.434 
26239 26.50 
36.41 26-51 
2€ell 2655 00.512 
36631 26659 
26216 26.66 c0.S8e 
36016 26.66 
35.84 26.83 00.72S 
35.84 26.83 
25079 2606€ 
35.82 26.88 
£262 26092 
35.68 26 696 
35-64 26.99 QO.ES7 
35064 26.99 
35.26 27.615 CO.S70 
25e2€ 27015 
35013 27 036 01.06€ 
25013 27236 
3£.210 27243 
35.04 27.53 01.143 
252044 27-53 
£2050 27 62 
352070 27264 
3£.05 27266 O1.ea0€ 
35.053 27066 
252022 27.66 
35202 27.70 Cle261 
352020 27270 
24-913 27.70 
35-02 27673 01.2312 
3£202C 27673 
35200 27.75 01.2361 
35-005 27075 
24.990 27075 
34.940 27.75 
35.2010 27077 
35200 27 76 212410 
25-902 2776 
34.9£0 27677 
25-00 27.78 01.457 
32.000 27.78 
342990 27.79 
34.97 27078 01.504 
34.970 27076 
seeeeseteseseee 


DIR FGT PER 


3 


SND VEL 


152009 
152069 
153161 
ASZhel 
1£2162 
153162 
152164 
1521.4 
152724 
1EZ7 04 
1524.4 
122464 
152269 
152109 
1EZ169 
Af2ie3 
1521-2 
1fSZ162 
£2000 
1220.0 
1519.67 
1519.7 
1£20.0 
1516.5 
1518.5 
121608 
12516068 
1512601 
151261 
afiies 
1512.0 
15C8.8 
150963 
1508.5 
1£CEeS 
1501.63 
AECL oS 
14G50E 
1495.6 
14S36S 
1490.8 
145068 
148923 
148963 
14E6.7 
1468.07 
140601 
1486601 
14€6e1 
14ES508 
1488.5 
14E6.5 
148961 
£48901 
14€9.3 
1488.3 
1450.0 
149062 
1490.2 
145001 
1491.3 
1491.03 
1492.0 
149108 
1491.8 


WINO-OIR 24 
WIND-SPO 08 
@#INO-FOR 

WEATHER X1 


OXYG Poe 


INST STD RECORDER 

TRACE CIR oO 
DURATICA 00.6 
ORIG A4 03001 


Tot Pp no2 NOS 


TEN SQ 1207 
S SQUARE 3 
2 SQUARE 80 
1 SQUARE 90 


s1a03 PH 


REFID 31 6840 
CONSEC 000. 
aaTt 40 S4 


LONG O50 30 


CASTNUM/T IME LVLTYP 


02.2 


7 
2 
N 
wo 


VEAR 1974 
MONTH 10 
cay 14 
HOUR 0262 
CEPTH 
sto ccoco 
ces cooaoo0 
sto coolio 
oss 00010 
sto 00020 
oes coo20 
sto 00030 
oss €0030 
sto coose 
ces o000S50 
sto occo7s 
oes 00075 
sto co1o0o0 
oss 00100 
sto oo125 
oss oo12s 
sto coiso 
oss oo1so 
sto 00200 
ces 00200 
oss oo2cs 
oss 00218 
sto 00250 
ces coz2s5o0 
oss Q02é2 
oBSs co270 
oss oo2zé61 
ces 002s4 
sto 00300 
ces 00300 
sto co400 
oss 00400 
sto 00500 
oes cosco 
sto 00600 
oss co6co 
sto co700 
ces cc70o0 
sto 00800 
ces cosoo 
oss 00644 
sto co900 
ces co900 
ces ooss4 
ces o0s63 
oBs cosee 
sto 01000 
ces 01000 
oes 01006 
sto 01100 
oss calico 
sto 01200 
oss c1i200 
oss 01243 
oss o12e3 
oss o1292 
sto €1300 
css ci3co 
sto 01400 
ces 01400 
sto 01500 
oes 01500 


TABLE III. 


BoTcP 03877 
SHIP 1H 

CaTaA USE 1 
AREA cs 


TEMP 


22011 
22eil 
22ehL 
ZZe11 
22ei1 
22ehl 
22044 
22644 
19-240 
19240 
16.56 
1E6SE 
170s) 
17-91 
16075 
16675 
16022 
16022 
14.61 
14.81 
14653 
14.52 
14.0€ 
14.06 
14.12 
13-70 
13-€2 
13045 
13.€0 
13260 
11240 
11640 
09206 
OSeCE 
07623 
C7023 
06224 
06634 
05242 
05-42 
CSe1S 
OSeik 
OSeik 
04.S2 
040S7 
04eS7 
04.S1 
04.91 
04.60 
04.54 
04.54 
04.35 
04.35 
04.24 
04012 
04.13 
04.01 
04.01 
O3-E€ 
03286 
03-62 
O3-E2 


CGC SHERMAN, October 1974—(Continued) 


ALR TEMP 2001 DIR &GT PER wWINO-DIR 19 INST STO RECORDER 
wET BULB 1723 19 (0 2 wWEIND-SPC 12 TRACE CIR o 
EARCMETR 102367 SEA wiND-FOR OURATICA 0007 
CLCLD T/A CaA/TR WEATHER Xi GRIG A 03002 
SAL SIGMA-T DYNOPTt SNO VEL OXYG pos tot Pp ao2 NGS 
35066 24671 €O.000 152665 
35 066 24071 ASZEeS 
35067 24.71 002032 1f2807 
=S067 24e71 152807 
35067 24e71 GO.CES 16266E 
35067 24e71 1£28.8 
35062 24074 COeCS7 152060 
35-682 24.74 1£2000 
26027 25091 COosSA 152268 
36027 25-91 ISZ2cE 
26.34 26017 00.201 1520.9 
26034 26017 152069 
36038 26037 0006246 If1G65 
26236 26037 BE1965 
E014 26047 COo2e7? 151602 
26014 26047 1£1662 
2600S 26055 COe326 151560 
362.09 26.55 151560 
35289 26672 002800 I5bbeo2e 
25.89 26072 Afdle2e 
35-91 26.71 151107 
=£.93 26072 ASALod 
35075 26677 00.469 150964 
25275 26077 150964 
35.60 26280 15C9eS 
25071 26.82 150665 
25077 26.84 150901 
25269 26285 15C600 
35075 26.87 O0O0e£35 15C8e7 
35075 26.87 USCEe7 
3 27.205 Q0.€S4 150265 
2 3 27205 ASc2e5 
35016 27625 006756 149563 
25016 27625 149503 
25206 27.45 CCoB3S 14EDeS 
35206 2724S 1469 09 
25206 27.58 C0O.S0E 14€8.0 
25206 27.58 14E6.0 
35202 27266 €0.S66 148660 
252020 27266 1486.0 
252010 27.69 1485.6 
=£203 27671 OLoMLE 14E604 
352033 27671 14€604 
2£2030 27673 148665 
=£52044 27.73 14€668 
752044 27.73 14E€7 03 
25-02 27e72 G1eC6E 14E762 
35-024 27.73 14ET cz 
352022 27074 148669 
25.201 27076 ChoAl7F 14€703 
252010 27.76 14€7.3 
35.00 27077 Obel6S 148602 
352000 27.77 140602 
34.962 27.77 1426.4 
340954 27 676 146601 
3405720 27.77 1466.8 
24095 27077 Che20S 146864 
34.950 27077 142804 
34.54 27.78 016255 146904 
34.944 27.78 14E9 04 
34094 27278 016302 149069 
342940 27.78 1450.9 
SOeadSb44909099 


TEN SQ 1307 
S SQUARE 1 
2 SQUARE 00 
1 SQUARE 00 


S403 PH 


191 


REF IO 
CONSEC 
cat 


31 48407 
0003 
4120 W 


LONG 05020 w& 


CASTNUM/T IME 


192 


07.0 


VEAR 1974 
MONTH 10 
cay 4 
HOUR 07-0 
LVLTYw OEPTH 
sto coooo 
ces cooo0o0 
sto ooo10 
oss coolio 
sto 00020 
oes 00020 
sto 00030 
ces 00030 
sto 00050 
ces ooose 
sto 0007s 
oes cco7s 
sto 00100 
oss 00100 
sto oo12e 
06s 00125 
sto 00150 
oes 00150 
sto 00200 
oes 00200 
sto 00250 
oes co2so 
sto 00300 
oss co300 
sto 00400 
ces coco 
sto cosoo 
ces 00s500 
sto oo06co 
ces 00600 
sto co7co 
oes co700 
sto eo0800 
oss cceco 
sto cosco 
oes ¢coso0 
sto 01000 
ces ©1000 
sto ©1100 
oes 01100 
sto 01200 
oss 01200 
sTo 01300 
oss 01300 
SsTo 01400 
ces 01400 
sto 01500 
ces 01500 


TABLE III. CGC SHERMAN, October 1974—(Continued) 


6OTOP 03596 
SHiP ih 

OaTa USE 1 
AREA os 


Teme 


20.34 
20.34 
20.32 
20.32 
20.20 
20.20 
20015 
20015 
16.87 
160€7 
1S cE4 
BS0€4 
15229 
15.29 
14.66 
14.66 
14.¢7 
14.07 
13.40 
13240 
42051 
12.81 
ab,aa 
Adedk 
CG.1e 
09.16 
o7.53 
07.23 
06.16 
06.16 
05.55 
05.55 
05.04 
05.04 
04.76 
04.78 
O4e€1 
04.61 
04.44 
04244 
04.31 
O4e21 
04.19 
04.19 
04.09 
04.09 
03-96 
03.56 


AIR TEMP 1869 OIR &6T PER wiNO-OIR 33 INST STC RECORCER 
WET BULLE 17.6 30 61 3 W@INO-SPD 10 TRACE OIR o 
BAROMETR 1024.0 SEA WIND-FOR OURAT ICA 00.8 
CLCuD T/A C4a/TR WEATHER XA ORIG A4@ 03003 
SAL SIGMA-T OVNOPTt SND VEL OXxYG POs ToT Pp NO2 NOS 
35020 24.84 €0.000 1£23.63 
2020 24264 1523.3 
24.85 COcG3A 182304 
24085 1523.4 
24.87 C0.062 182362 
24087 1EZ302 
24086 0006693 162302 
24086 1fZ302 
26.62 26.04 00.144 1651467 
26062 26204 1£1407 
35.85 26 046 006189 £61263 
35eES 26646 151263 
35-91 26263 CCo22E AERdeol 
35-91 26063 US5ilel 
3£.83 26070 006263 156564 
35.83 26.70 1£0964 
25.73 26.75 0062S7 1507.8 
25673 26675 1607.68 
35.266 26.84 006363 1506.3 
25066 26264 15C€.3 
36254 26.93 00.42 1604.0 
25054 26.93 1504.0 
35038 27.07 COe4BZ 1459068 
35.238 27.07 1499.8 
3f.17 27624 COoSEL 1454.2 
35017 27024 149462 
36.07 27.42 006665 1469.4 
25.07 27.42 14€9.4 
35203 27.58 006733 1485.6 
=£.03 27-58 14E506 
35.02 27.65 006791 146408 
26202 27-65 1464.8 
25.02 27071 COcb42 146404 
352020 27.71 146404 
5208 27.73 COcES2 14€560 
35.010 27.73 1465.0 
35201 27.75 00-939 1486.0 
35.010 27.75 14€6.0 
35.00 27.76 COeS86 148669 
3£.00c 27-76 148606 
34.99 27.77 01.032 1468.0 
34.965 27077 1488.0 
34.99 27.78 CLeO7E 148962 
34.990 27.78 1489.2 
34.99 27-79 Chel23 145065 
34.991 27.79 1490.5 
34.99 27.80 OLoM6E 145126 
34.990 27-80 145106 
90 9$98900008800 


TEN SQ 1307 
5S SQUARE 1 
2 SQUARE 00 
1 SQUARE 10 


S103 PH 


REFID 31 6407 
CONSEC 0004 
wat 4149 ~=4N 
LONG 050 20 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


1he4 


YEAR 1874 
MONTH 10 
OayY 14 
HOUR 11.4 
OEPTH 
sto coooo 
ces 00000 
sto 00010 
ces ooo10 
ST. coo20 
oss 00020 
sto 00030 
oes 00030 
sto oo0so 
ces ao00s0 
oss ooose 
ces 00069 
std 00075 
ces ooo75 
sto 00100 
oes co1oo 
sto 00125 
oes 00125 
ces ©0130 
sto Q01f0 
ces 00150 
sto 00200 
26s 00200 
sto 00250 
IBS 00250 
sto ¢0300 
16s 00300 
sto coeao0 
168s cos00 
sto 00500 
16s ccsoo 
sto co6oo 
18S c0600 
sTo oc700 
28s 00700 
sto cosco 
oes 00800 
sto cosco 
oes co900 
sto 01000 
obs 01000 
SsTo 01100 
ces 01100 
sto ©1200 
oss 01200 
sto ci300 
ces 01300 
sto 014Co 
oss 01400 
sto 01500 
oss 01600 


TABLE III. 


BOTOP 03662 
Seip it. 

OATA USE 1 
AREA os 


TEwE 


21.ce 
21.06 
21.ce 
21.¢é6 
21.08 
21.ce 
21.09 
21.c9 
A7ef1 
17052 
47-28 
17230 
i7e2k 
A7e2) 
15077 
15277 
14.75 
14.75 
14.91 
14242 
14.42 
£3043 
13.43 
42057 
12.57 
dlesé 
21.38 
09.18 
Coole 
67.45 
C7.45 
06.08 
06.08 
05.42 
05242 
O5.C7 
05.07 
04.78 
04.76 
04.55 
04.55 
04.41 
04.41 
04027 
04.27 
C4015 
04.15 
04.07 
04.07 
03.96 
03.56 


CGC SHERMAN, October 1974—(Continued) 


ALR TEMP 1500 OIR GT FER WINO-DIR 12 
wET 6UL6 1369 02 2 3 ®iNO-SPD 10 
BARCHETR 1026.8 SEA WINO-FOR 
Goud T/A CasTR WEATHER X1 
SAL SIGMA-T OYNOPTr SNO VEL OXYG 
25037 24.77 €0.000 152565 
25037 24077 122565 
25037 24.77 00.032 1£25.6 
35037 24077 1£2506 
35037 2477 CO.064 1£2568 
3£e37 24077 1£2568 
35036 24-78 CCoC96 «E2600 
2523e€ 24.78 1£26.0 
E014 26026 COoM4E 151763 
36014 26028 1E1763 
36.07 26230 121664 
36021 26039 1£1720 
26025 26244 QOolGE 151669 
36025 26.44 AE1609 
35-99 26.58 006227 151207 
£.99 26-58 151267 
35.81 26-67 COez€ES 1£C906 
25.81 26.67 1509.6 
25.92 26672 151004 
35-79 26.72 006298 1£0960 
3£.79 26072 1509.0 
3568 26.85 006364 150604 
35066 26.85 150604 
6260 26.96 COe42& 1664.3 
35260 26 096 1£0403 
35042 27205 00.481 1500.8 
25042 27.05 1ECO68 
35019 27626 00.0561 149462 
sfe1s 27026 145402 
35206 27 242 O0c€E4 148901 
35206 27042 14e9.61 
+5203 27.59 COe732 14€563 
35203 27.59 1465.3 
35202 27266 CO.7686 14£4.3 
35202 27266 1484.3 
25.03 27671 00.639 1484.5 
252030 27.71 1464.5 
35202 27074 GO.6€87 1485.0 
25.2020 27.74 1485-0 
SeOk 27676 COc934 148507 
3252010 27276 148507 
35200 27076 OCOoS7S 146668 
352000 27076 1466.8 
34.99 27.77 ©16025 148769 
27.77 
27.78 01.071 
27.78 
27-79 01.6116 
27.79 
34eS6 27-80 Clol6a 
34.981 27.60 
SO OSSS5 99099308 


INST STD RECORDER 
TRACE C1 o 
DURATION 0006 
ORIG A 03004 


Poe tote NG2 NGS 


TEN SQ 1307 
S SQUARE 1 
2 SQUARE 00 
1 SQUARE 10 


sio03 Pr 


193 


REFID 


CONSEC 
Lat 


31 «484c 
oco 
4211 


LONG 050 19 


CASTNUM/TIME LVLTYP 


194 


15.2 


7 


€ 
N 
we 


VEAR 1974 
MONTH 10 
DAY 14 
HOUR 1562 
OEPTH 
sto cooo0o 
ces coooo 
sto oo0010 
oss coo1o 
sto 00020 
oes 00020 
sto 00030 
ces C0030 
sto coosc 
cés oooso 
sto coo7s 
cBsS oco7s 
ces 00062 
oss CCcEe7 
obs ooose 
sto co100 
ces ¢o100 
stc 00125 
ces 00125 
sto 00150 
ces coiso 
oes oo1e1 
sto co200 
oss co200 
ces 00210 
ces oo221 
sto oo250 
ces 00250 
sTo co3co 
ces ©0300 
sto 00400 
oss €0400 
sto 00500 
oss cosoo 
sTo cos6co 
ces 00600 
sto cc700 
ces co700 
sto cosco 
ces cosoo 
sto cos0o 
oss coso0o 
ces cog3ss 
ces Coss 
sto 01000 
oss @1000 
os6s 01052 
ces 01064 
sto c1100 
oss 01100 
stc 01200 
oss 01200 
sto ¢1300 
oss 01300 
oes 01360 
sTo 01400 
oss ©1400 
sto c1s500 
ces c1500 


TABLE III. CGC SHERMAN, October 1974—(Continued) 


BOTOP O2€30 
SHIP 1H 

DATA USE 1 
AREA os 


TEMP 


16627 
16.27 
16.14 
16014 


AIR 
wet 
BARC 
ac 


TEMP 1268 
is llel 
102764 

A 


SIGMA-T 


24.58 
24.58 
24.63 
24.63 
24.93 
24.93 
26012 
26012 
26249 
26045 
26265 
26065 
26.65 
26065 
26.72 
26075 
26675 
26.62 
26682 
26286 
26.868 
20.91 
26.94 
26.94 
26.94 
27-01 
27.07 
27.07 
27017 
27.17 
27032 
27233 
27.51 
27051 
27062 
27062 
27266 
27.68 
27.72 
27672 
27.75 
27.75 
27.75 
27.77 
27276 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.79 
27.79 
27.79 
27.79 
27.79 
27-80 
27.80 


OIR FGT FER @iNO-DIR 04 
os 1 2 WINC-SPO 08 
SEA wINC-FOR 

CAsTR WEATFER X2 
OVADPTh SAD VEL OXYG Pos 

C0000 1£C6966 

1569.6 

CGeGS2 1£CSee 

1509.4 

COeOES 156669 

150869 

002090 151061 

251001 

00.125 150266 

150206 

OOsl6S 150601 

150661 

1£05.3 

1506.3 

1506.4 

OOe.ISE 1E066E 

1506.8 

CCoz2S = 1EC565 

150565 

COe260 150461 

1£04e01 

150369 

CCel20 149962 

149962 

14S602 

1£CO66 

00.376 149644 

1456.4 

006427 149562 

149502 

CCofA7 145068 

1450.8 

COoSS2 146664 

1466.4 

O0c€S5S3 146468 

14E&4.8 

COo.707 1464.5 

1464.5 

006756 14€462 

14£402 

COcEO4 146469 

148405 

14ESel 

14E€5-6 

OC.ESO 1466.0 

1486.0 

148661 

14€6.6 

00.696 1486.7 

146607 

600942 14E767 

1487.7 

COoSE? 14€9.0 

1429.0 

1489.9 

01.032 149062 

1490.2 

CieO77 145167 

1491.7 


INST STC RECORGER 
TRACE OIR o 
CURATIOAN 00.4 
ORIG A4 03005 


Tot Pp No2 NOS 


TEN SQ 1307 
S SQUARE 1 
2 SQUARE 20 
1 SQUARE 20 


$103 PH 


REFID 31 8407 
CONSEC 0006 
cat 4229 WN 


LONG 050 20 


YEAR 1974 
MONTH 10 
Day 14 
HOUR 1820 


CASTNUM/T IME “LVL TYP OEPTH 


sto 00000 
oBs 00000 
sto coo10 
ces 00010 
sto o0020 
oss 00020 
oBsS 00023 
obs 00026 
sto 00030 
oes 00030 
sto ccoso 
oss 00050 
ces 00054 
oss 00066 
sto ooo7s 
ces oco7s 
ces coc7s 
sto co100 
oss 00100 
oes 00109 
sto 00125 
OBS 00125 
sTo 00150 
oss o01S0 
sto 00200 
ces 00200 
OBS o0225 
OBS 00240 
sto 00250 
oss oo2s0 
ces 00260 
oss oo2é1 
oes co294 
sto 00300 
oss co300 
ces ¢0320 
ces 00331 
ces @o3S1 
oss 00367 
oes 00377 
sto 00400 
ces co4o0 
ces 00437 
oss 00456 
oss 00465 
sto 00500 
ces cosoo 
oss 00566 
oss oosé61 
sto 00600 
ces 00600 
oBs ooe1s 
oss oo0é25 
SsTo 00700 
oss co700 
sto 00800 
oss cosoo 
oss ccezl 
oss cos40 
sto ¢o900 
ces co900 
ces 00912 
sto €1000 
oss 01000 
sto 01100 
oss ca1co 
sto 1200 
oss ©1200 
sto 01300 
oes €1300 
sto 01400 
oss 01400 
sto 01500 
oss 01500 


TABLE III. 


BOTOP O201¢ 
Seip it 

DATA USE 1 
AREA os 


TEMP 


15200 
15.00 
15015 
15615 


11015 
10663 
11.00 
11-680 
11280 
12.93 
12.93 
2Zc87 
13-79 
13073 
AZe7s 
13293 
13041 
13041 
13201 
12-78 
12-78 
12041 
12048 
C8.E3 
Cé.é3 
07.29 
06.34 
06.91 
CbeS1 
09.22 
08.17 
C6245 
08.42 
C6.42 
08.13 
C7.74 
O7-C7 
07013 
€7.¢S 
06.55 
06.S5 
06-76 
06651 
06.27 
06.23 
06023 
03-52 
03249 
03.33 
03-33 
03228 
03-24 
03-33 
03-33 
03.53 
03.53 
O4e11 
04.19 
03272 
03072 
03063 
03-€3 
03063 
03.66 
03-66 
03-64 
03264 
03-€2 
O30€2 
03-60 
03-60 
03-59 
03059 


CGC SHERMAN, October 1974—(Continued) 


AIR TEMP 1107 
WET GULB 1006 
BARCMETR 102624 


coud 


34-891 


tsa 


SIGMA-T 


24.44 
24.44 
24.53 
24.53 
25074 
25074 
25-94 
26623 
26047 
26047 
26.66 
2668 
26-66 
26677 
26.76 
26-76 
26.79 
26284 
26.84 
26.89 
26.88 
26.88 
26.94 
26.94 
27611 
27011 
27.12 
27616 
27.19 
27.19 
27.21 
27-24 
27-29 
27026 
27-268 
27032 
27632 
27043 
27.47 
27647 
27651 
27-51 
27254 
27 056 
27657 
27.56 
27.58 
27-63 
27.64 
27264 
27.64 
27066 
27.68 
27266 
27268 
27071 
27071 
27673 
2773 
27074 
27.74 
27.72 
27.74 
27674 
27.74 
27.74 
27.75 
27675 
27.75 
27.75 
27676 
27676 
27-76 
z7076 


BSSSSSSSS6SSSSS 


OIR &GT FER 


o2 
SEA 
cost 


OVNOPTH 
c0.000 
€0.035 


002063 


C0082 


000112 


000146 


GO.176 


CO.20e 
00.238 


00.292 


00.341 


C00386 


C0.461 


CO.f2s 


00.577 


CC e626 


COcé7 > 


006718 


C0763 
G0.809 
00.655 
0.902 
60.948 


00.s95 


1 


2 


147728 
1460.68 
140104 
1460.4 
14E004 
14E002 
1401.7 
140167 
148365 
14€365 
148561 
24ESol 
1466.7 
148667 
14€8.3 
1466.3 
142969 
148969 


WINO-DIR 
WIND-SPD 
WINO-FOR 
WEATrER 


OxYG 


03 INST STC RECORDER 
os TRACE OIR o 
OURATIGN 0003 
x1 ORIG A4 03006 
Pos ToT Pe NO2 NO3 


TEN SQ 1307 
S SQUARE 1 
2 SQUARE 20 
1 SQUARE 20 


sI03 PH 


195 


REF ID 
CONSEC 
Lat 


31 6407 
0007 
4238 WN 


LONG 050 20 


CASTNUM/T INE 


196 


20.8 


VEAR 1974 
MONTH 10 
Day ae 
HOUR 2028 
LvLTYP OEPTH 
sto cooco 
oes coo00 
STO coo1o 
oss 00010 
sto 00020 
oss 00020 
sto 00030 
oBs 00030 
sto 00050 
stc 00075 
oss oco7s 
sto 00100 
oss co1co 
oss 00120 
sto oo12s5 
oss ooi2e 
ces 00129 
sto 00150 
oss 00150 
oes 00179 
sto 00200 
ces 00200 
oss Q0209 
oss 00219 
oes 00230 
oss 00235 
sto 00250 
ces oo2to0 
oss oozes 
oss 00277 
sto co300 
oss 00300 
ces 00331 
oss 00340 
ces 00361 
sto coso0o0 
oss 00400 
oss 00461 
oes oosel 
sto 00500 
oes cosoo 
ces aos 
sto C0600 
oBsS 00600 
o6s 00616 
oss 00626 
ces 00650 
sto co700 
ces oo700 
oss 00739 
sto 00800 
ces oos00 
sTo co900 
ces co900 
sto €1000 
oss 01000 
sto 01100 
ces 01100 
sto 01200 
oBs €1200 
ces oazel 


TABLE III. CGC SHERMAN, October 1974—(Continued) 


BOTOP 01450 
ShiP iF 

OaATA USE 1 
AREA os 


TEMP 


14.65 
14.65 
14.67 
14667 
14.63 
14.€3 
13657 
13657 
12279 
ALeSE 
11.8¢€ 
11.629 
11029 
08.29 
08.62 
o8.é2 
09-12 
06.37 
06037 
07.36 
06.£3 
06023 
C7eAl 
06.42 
06.76 
06.¢3 
06.86 
06.86 
06.72 
06695 
06246 
06246 
C6260 
06.73 
06.72 
06.29 
06.29 
05-70 
o5.c6 
05-02 
05.C2 
04655 
03296 
03.86 
03-92 
030748 
03-é¢2 
03262 
03.¢2 
03.€4 
03-71 
03.71 
03-71 
03.71 
03-70 
03270 
03268 
03266 
03.68 
03.68 
03266 


AIR TEMP 1303 
wET 6BU8 Alel 
BARCHETR 102968 


cicuo 


SAL 


22-94 
22694 
32.95 
32.95 
22.93 
32.93 
22284 
32.84 
34.43 
35042 
35.42 
35-29 
35229 
34.75 
34.94 
34.54 
34.99 
34.53 
24653 
34.78 
34.67 
24067 
34.77 
34.66 
34078 
34.76 
34.e5 
34.85 
24086 
34.96 
34097 
24.97 
35.05 
25.09 
25.209 
35.07 
35.07 
25.05 
2409E 
34.56 
24.98 
24696 
34.86 
34086 
34.86 
34.83 
24283 
34.84 
34.84 
34.85 
34.62 
342670 
34.88 
34.875 
34.88 
34.6881 
34.88 
34.862 
34.68 
34.664 
34.890 


T/A 


SiGHA-T 


24.47 
24047 
24.468 
24248 
24.48 
24.48 
24.63 
24063 
26.01 
26694 
26.94 
26687 
26.97 
27.05 
27012 
27012 
27011 
27.15 
27215 
27022 
27.24 
27-24 
27024 
27625 
27230 
27230 
27234 
27.34 
27637 
z7041 
27.49 
27.49 
27.53 
27.55 
27-55 
27.59 
27.59 
27.65 
27067 
27.68 
27.68 
27-68 
27.70 
27270 
27.70 
27-70 
27-71 
27.72 
27.72 
27673 
27.73 
27673 
27674 
27-74 
27.74 
27074 
27.75 
27.75 
27675 
27.75 
27.76 


seoceseesesesess 


OIR &GT PER 


34 
SEA 
CA/sTR 

DYNOPTR 
€0.000 
00.035 
co.cés 
CO.102 


CO.1S7 


COol96 


CO.22e 


006251 


000275 


00.320 


00.361 


00.397 


00.45€ 


00.556 


00.€03 


00.648 
00.692 
00.737 
00.762 


COcE2E 


2 


SAO WEL 


1503.9 
150369 
1£0420 
1£04.0 
1240 
150420 
1£COe6 
1500 66 
1500.3 
149961 
149901 
1487.0 
14570 
1465.7 
14€8.0 
1486.0 
14E€923 
147604 
1476.4 
14E361 
1420.0 
14€0.0 
1462.6 
1479.9 
146166 
1421.61 
148264 
148204 
146261 
14€303 
14E€1.8 
146168 
14E3-0 
14E367 
14€400 
1462.9 
148269 
14E165 
147902 
147963 
147963 
147967 
147604 
1476.4 
1476.5 
1475.7 
147528 
147666 
147666 
147763 
1478.7 
147667 
14E063 
148063 
1482.0 
1482.0 
1483.€ 
1483.6 
14€502 
148562 
14E605 


WINC-DIR 


o3 


wINC-SPD 12 


wINO-FOR 
WEATHER 


OxYG 


x1 


Pos 


INST STD RECORDER 
TRACE O1IR o 
OURATION 0004 
GRIG A4 03007 


Tot Pe no2 NGS 


TEN SQ 1307 
S SQUARE 1 
2 SQUARE 20 
1 SQUARE 20 


sia3 PH 


REFID 31 8407 YEAR 1974 
CONSEC 0008 MONTH 10 
Lat 4250 WN Day 14 
LONG 05020 HOUR 22.9 

CASTNUM/TIME LVLTYP OEPTH 

sto ccooo 

22069 oss «coco 

oss 00006 

sto coo10 

ces ooo10 

ces 00016 

oss ooois 

stc co020 

ops eooz0 

oss 00024 

sto €0030 

osBs €0030 

stc oo0so 

oes 000s0 

sto ooo7s 

oss 0007s 

sto 00100 

oes 00100 

oes 0010s 

oss co1l0 

sto 00125 

ces cols 

ces ool12s 

oes oo14e 

ces 00147 

sto oo1so 

oss co1iso 

oes ooasi 

oss co1es 

oss 0016e 

ces ooi7s 

oss oo19s 

sto 00200 

oss co200 

ces 00205 

ces oo2ce 

oss Goz10 

ces 00212 

oss 00215 

ces 00217 

oes 00220 

ces 00225 

oss 00230 

oBs 00234 

ces 00236 

ces 00243 
REFID 31 68407 YEAR 1974 
CONSEC e009 MONTH 10 
LaT 4300 N Day 1s 
LONG 050 20 wu HOUR 00.3 

CASTNUM/TIME LVLTYP DEPTH 

sTo coooco 

0003 oss coooo 

oss o000s 

sto 00010 

oss coo10 

sto 00020 

oss £0020 

sto 00030 

ces 60030 

oss 00035 

oss 0004: 

oss 00045 

sto oooso 

oss o00so0 

oBs o00s4 
REFID 34 6407 YEAR 1974 
CONSEC 0010 MONTH 10 
cat 4310 WN Day 1s 
LONG 05020 w HOUR 01.25 

CASTNUM/TIME LVLTYP OEPTH 

sto oo000 

O1ef oss coo00 

sto 00010 

oes 00010 

sto 00020 

ces 00020 

sto 60030 

oes 00030 

oes 00039 

oes ao04: 

sto 00060 

obs 00080 


TABLE III. 


BOTOP 00264 


SHIP 1H 
CATA USE 
AREA 


TEMP 


11223 
41.22 
44223 
10.91 
10091 
09.97 
10-60 
06-86 
CELEE 
C644 
06.01 
06-01 
02039 
02.39 
— beh 
~ 1610 
- 0.06 
- 0,06 
00.06 
00.54 
03-68 
03-68 
03.68 
04.33 
04.47 
04.34 
04.34 
04.34 
05-00 
04.57 
OSe17 
04.S6 
04.63 
04.€3 
04.55 
04.47 
04.52 
04.27 
04031 
04.27 
04.46 
04.186 
04620 
03.83 
04-01 
03-69 


1 
os 


BoTOP 00075 


SHIP It 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


10.23 
10223 
10622 
09.82 
09.82 
05.36 
05236 
O0C.S4 
00.94 
0.15 
0.28 
0046 
0.49 
0.49 
0.50 


1 
os 


BCTDP 0006€ 


ShIP ih 
DATA USE 
AREA 


TEMP 


09.79 
0s.79 
cé.os 
08-01 
02.44 
02.44 
01-54 
01.54 
01033 
01.16 
00.91 
90091 


1 
os 


CGC SHERMAN, October 1974—(Continued) 


AIR TEMP 0904 OLR FG 
WET BULB 0768 03 0 
BAROMETR 102068 SEA 
CLCUD T/A asTr 
SAL SIGMA-T OYAOFTH 

32-42 24.75 002000 

32.42 24.75 

32.42 24.75 

32.35 24.75 C0 .032 

32035 24.75 

32027 24.85 

32053 24290 

=2061 25629 C0062 

F206] 2502S 

s2061 25-63 

32.99 25.699 COe085 

2095 25-99 

33016 2604S CCel2i 

33016 26.49 

33-24 26-75 CCoAS7 

33-24 26075 

23-50 26.92 COoLe? 

33-50 26092 

33-50 26.91 

3365S 26.94 

34-200 27205 00.214 

34.00 27205 

24.01 27.205 

34.16 27ell 

34.20 27212 

34.18 27012 000235 

34.18 27212 

34.19 27012 

34.32 27016 

34.31 27015 

34.43 27021 

34.35 27-22 

34.36 27.23 COe265 

34.36 27-23 

34256 27.24 

34.35 27.24 

4.37 27625 

24.34 27226 

34.235 27226 

34.35 27226 

34637 27626 

24032 27.25 

34033 27625 

24.29 27225 

24034 27228 

34029 27.28 


T PER wIND-DIR 03 INST STO RECOROER TEN SQ 1307 
2 WINC-SPD 07 TRACE DIR o S SQUARE 1 
eINO-FOR OURATICA 00.2 2 SQUARE 20 
WEATFER X2 ORIG A4& 03008 1 SQUARE 20 
SNC WEL OXYG pos ToT P no2 NoS Sia3 PH 
146125 


1469-5 
147062 
14ES0€ 
1469.6 
14€S07 
1472.8 
147207 
1473.8 
147363 
147105 
1471.69 
1471.8 
147164 
147106 
147006 
1470.8 
147Co7 
1471.6 
147004 
1470.6 
1469.5 
14€9.S 
14€8.6 


AIR TEMP 0904 OIR HGT FER WINO-OIR 05 INST STC RECORDER TEN SQ 1307 
wET BULGE 07.48 04 0 2 WINO-SPD 08 TRACE DIR o 5 SQUARE 1 
BAROMETR 1030-8 SEA WINO-FOR OURATION 0002 2 SQUARE 20 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X1 ORIG A& 03009 1 SQUARE 30 
SAL SIGMA-T OYNOPTH SAD VEL OXYG Poe TOTP \NO2 \NOS’ SIG3- PH 
32.49 24.98 €CoCOC 148860 
32249 24.98 1468.0 
32249 24.98 148661 
22047 25.03 €0.030 14€667 
32.47 25.03 148607 
22.73 25286 C0.0SS 146928 
32673 25 66 1469-8 
22296 26243 CO.074 148102 
22.96 26.43 14£162 
33.07 26.58 1446.5 
23018 26.67 144602 
33220 26.70 144564 
33020 26.70 006103 144564 
23.20 26.70 144564 
33219 26269 1445.4 
oeseneeseeseess 
AIR TEMP 06.3 DIR HGT PER WIND-DIR 34 INST STO RECOROER TEN SQ 1307 
WET BULGE 06.4 34 0 2 WINO-SPD 08 TRACE DIR Dy) 5 SQUARE 1 
EAROMETR 1031.5 SEA wINO-FOR OURATICN 00.2 2 SQUARE 20 
CLOUD T/A CL/TR WEATHER X1 GRIG A4 03010 1 SQUARE 30 
SAL SIGMA-T OVYNOPTF SAC WEL OXYG Poe TOT P NO2 NGS S103 PH 
22038 24.96 €C.000 148603 
32.38 24.96 1466.3 
22043 25628 CCoC2S 147968 
22043 25028 147928 
22.80 26.20 Q@0.051 1457-65 
22-80 26220 1427.5 
33200 26043 00.068 1454.0 
33.00 26243 1424.0 
33202 26246 14£302 
33204 26248 145266 
33.07 26.52 CCoL0O = 14F166 
33207 26652 14£1.6 
seeesesessesess 197 
#U,S, GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1981 341-428/1064 1-3 
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